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DECRETI PRESIDENZIALI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2011. 


Approvazione del «Programma statistico nazionale 2011-2013». 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e succes- 
sive modificazioni, ed, in particolare, l’art. 13, concernente il Programma statistico nazionale, e l’art. 7, concernente 
l’obbligo di fornire i dati statistici; 


Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma 
del decreto del Presidente della Repubblica»; 


Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed, 
in particolare, l’art. 50 concernente l’indizione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, del 
9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e del Censimento delle istituzioni non profit; 


Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle 
famiglie, ed, in particolare, l’art. 1, comma 1; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, Regolamento recante il riordino 
dell’Istituto nazionale di statistica; 


Visto il Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 deliberato dal Comitato di indirizzo e coordi- 
namento dell’informazione statistica nelle sedute del 17 dicembre 2009 e del 4 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 17 del 
citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 


Visto il parere espresso dalla Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, ai sensi degli articoli 12 
e 13 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, nella seduta del 17 maggio 2010; 


Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, nella seduta del 29 aprile 2010; 


Vista la deliberazione del Cipe n. 96/2010 del 18 novembre 2010, registrata alla Corte dei conti 1'8 marzo 2011, 
registro n. 3, foglio n. 73, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011; 


Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del citato decreto legisla- 
tivo 6 settembre 1989, n. 322, con parere del 23 settembre 2010; 


Visto il Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 trasmesso, nel suo testo definitivo, con nota del 
Presidente dell’Istat del 29 marzo 2011, n. SP/290.2011; 


Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 con il quale stata conferita la delega 
di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, ed, in particolare, la 
lettera g), relativa all’attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 


Decreta: 


È approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 nel testo definitivo, trasmesso dall’Istat 
con nota del 29 marzo 2011, n. SP/290.2011, che fa parte integrante del presente decreto. 


Il presente decreto, con l’annesso Programma statistico nazionale 2011-2013, è trasmesso ai competenti organi 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 31 marzo 2011 


p. I! Presidente del Consiglio dei Ministri 
Il Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione 
BRUNETTA 


Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2011 
Ministeri istituzionali Pres. Cons. Ministri registro n. 14, foglio n. 356 
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1 INTRODUZIONE 


Il Programma statistico nazionale (Psn) è stato predisposto dall’Istat tenendo conto delle linee di indirizzo 
del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’ Informazione statistica (Comstat). Ha validità per il triennio 
2011 — 2013; sono previsti due aggiornamenti annuali per il secondo ed il terzo anno di validità del 
programma, che daranno conto solo delle variazioni e riguarderanno quindi l'inserimento di nuovi lavori, 
l’eliminazione di lavori precedentemente programmati, le modifiche a quelli confermati, le ragioni che hanno 
portato agli aggiornamenti; verranno incluse le schede previste dalla normativa sulla privacy solo se rese 
necessarie dalle variazioni introdotte. Inoltre, si illustreranno le modifiche nei costi previsti. Una volta 
approvato, il Psn sarà consultabile on line sul sito. 


Le linee guida indicate dal Comstat per dare coerenza e valenza unitaria alla programmazione sono le 
seguenti: 

a) valorizzazione della valenza di interesse generale dei lavori costituenti il Psn, intendendo inclusi in 
questa definizione i lavori riferiti a specifici contesti dei quali si prevede l’estendibilità a livello 
nazionale o a livello interregionale. Rientra in quest'ambito la necessità di accorpare lavori simili in 
un unico progetto e di mantenere l’unitarietà dei lavori anche se sono previste più fasi; 

b) indicazione analitica per aree (e possibilmente per settori) della domanda e dell’offerta (con 
riferimento a disposizioni normative e/o ad altre fonti da indicare), evidenziando il permanere di 
eventuali gap informativi; 

c) esplicitazione della coerenza coni principi del codice delle statistiche europee relativi alla qualità; 

d) sviluppo dei sistemi informativi integrati, promuovendo l’utilizzo a fini statistici degli archivi 
amministrativi e l’integrazione delle fonti informative organizzate (pubbliche e private), anche al 
fine di ridurre l’onere statistico per i rispondenti; 

e) rilievo alle modalità ed ai tempi di diffusione delle informazioni prodotte, promuovendo la fruibilità 
ed accessibilità dei dati e forme di ritorno ai fornitori delle informazioni. 


In questo primo volume viene brevemente richiamato il contesto normativo comunitario all’interno del quale 
si colloca la produzione statistica ufficiale del nostro Paese; si dà inoltre conto in modo sintetico del contesto 
normativo nazionale relativamente alla tutela dei dati personali per quanto attiene alla raccolta, al trattamento 
ed alla diffusione di informazioni statistiche. La terza parte del volume documenta in modo sintetico, per 
ciascuna delle aree su cui si articola il Psn (e, all’interno di queste, dei settori) della domanda, dell’offerta di 
informazioni statistiche oltre che del gap informativo che non è stato possibile colmare con la 
programmazione. Viene anche richiamato il contributo della statistica ufficiale per quanto concerne la 
produzione di statistiche utili all’attuazione del federalismo fiscale e per la produzione di informazioni 
concernenti la Pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla legge 244/2007. 


Un’informazione più articolata della produzione statistica programmata viene fornita nel secondo volume, 
che riporta l’elenco dei lavori programmati per ciascuna area e settore, indicando per ciascun lavoro (oltre al 
titolare) una sintesi degli obiettivi e del contenuto, la tipologia, se si tratta di un nuovo lavoro o di un lavoro 
gia presente nella precedente programmazione, la sua origine (regolamento o direttiva comunitaria, 
normativa nazionale, indirizzi politici nazionali o comunitari ecc.), la presenza di dati personali per il cui 
trattamento deve essere resa l'informativa in base alla normativa vigente. 


Il terzo volume, infine, raccoglie le schede concernenti il trattamento di dati sensibili e personali per i lavori 
che, come indicato nel secondo volume, prevedono il loro trattamento; una volta approvate dal Garante perla 
protezione dei dati personali e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, tali schede esauriscono l’obbligo di 
informazione agli interessati. 
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2. IL CONTESTO EUROPEO: LA LEGGE STATISTICA EUROPEA E IL NUOVO 
ASSETTO ISTITUZIONALE 


Il rafforzamento del Sistema Statistico Europeo {(SSE) e della sua struttura di governance ha rappresentato in 
questi ultimi anni un tema di riflessione a livello europeo, cui sono seguite azioni concrete concordate con gli 
Stati Membri. Il quadro normativo del SSE è stato recentemente interessato da una importante riforma 
strutturale e regolamentare realizzata dalla nuova Legge Statistica Europea, “Regolamento (CE) n. 223/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee”, entrata in vigore il 31 marzo 2009. 
Questa legge risponde alla necessità di revisione del quadro giuridico di base al fine di adeguarlo all'odierna 
realtà per meglio rispondere alle sfide future e garantire una migliore armonizzazione delle statistiche 
europee. Essa introduce elementi innovativi rispetto al precedente ed abrogato Regolamento (CE) n. 322/97 
del Consiglio emanato ben 12 anni fa, quando l’attuale Unione Europea era costituita da 15 Stati Membri, e 
rappresenta il pilastro normativo per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee, 
costituendo una solida struttura di governance del SSE fondata sull’integrità e la responsabilità dei suoi 
attori. 


Le statistiche europee vengono definite come “le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle 
attività della Comunità” prendendo in considerazione l’intero processo statistico, dallo sviluppo alla 
produzione fino alla diffusione delle statistiche europee, caratteristica fondamentale quest’ultima affinché le 
statistiche siano strumento di conoscenza a cui tutti gli utilizzatori abbiano uguale accesso. Il tema della 
qualità viene ampiamente sottolineato evidenziandone i criteri (pertinenza accuratezza, tempestività, 
puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza) sulla base dei quali le statistiche europee 
devono essere sviluppate, prodotte e diffuse. 


Tra le principali novità va annoverato il nuovo assetto istituzionale nel quale, per la prima volta, viene 
definito il Sistema Statistico Europeo e il ruolo degli attori di tale Sistema, che sono l’Eurostat, gli Istituti 
Nazionali di Statistica dell'UE e le altre Autorità nazionali che contribuiscono alla produzione e diffusione di 
statistiche europee e che operano in un'ottica di collaborazione e partenariato. I ruoli sono chiaramente 
delineati, essendo affidati ad Eurostat quello di coordinamento a livello europeo e agli Istituti Nazionali di 
Statistica (INS) quello di Autorità Statistica Nazionale designata dallo Stato Membro. Gli INS hanno la 
responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla 
produzione e alla diffusione di statistiche europee e sono riconosciuti come interlocutori diretti di Eurostat 
per le questioni statistiche. Il riconoscimento del contributo che altre Autorità nazionali forniscono nello 
sviluppo, produzione e diffiasione di statistiche europee viene consolidato attraverso la loro menzione in un 
elenco tenuto, aggiornato e reso pubblico da Eurostat. 

L'orientamento professionale del SSE viene fornito dal Comitato del SSE, che sostituisce il precedente 
Comitato per il Programma Statistico con ruolo e compiti accresciuti. Composto dai rappresentanti degli 
Istituti Nazionali di Statistica degli Stati Membri, il Comitato del SSE affronta tematiche inerenti lo sviluppo 
e le priorità del Programma statistico europeo, le iniziative specifiche per la riduzione dell’onere statistico, le 
questioni riguardanti il segreto statistico (assorbendo i compiti del Comitato sul segreto statistico), gli 
aggiornamenti del codice delle statistiche europee e qualsiasi altra questione metodologica orientata al 
rafforzamento della qualità delle statistiche. 


Il rinnovato contesto normativo ha l’obiettivo anche di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, 
garantendo la necessaria indipendenza professionale, l’imparzialità e una elevata qualità, in conformità ai 
principi del Codice di Condotta per le statistiche europee, adottato come Raccomandazione della 
Commissione nell'ambito della Comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 25 maggio 2005 
sull'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica 
comunitaria. Nella nuova Legge statistica il Codice delle statistiche europee è ufficialmente riconosciuto per 
il suo ruolo e scopo, delegando al Comitato del SSE il compito di rivederlo e aggiornarlo quando necessario 
e alla Commissione Europea il compito di pubblicare eventuali modifiche ad esso apportate. 


Nel nuovo assetto assume una importanza strategica il Programma statistico europeo come strumento di 
pianificazione delle attività statistiche per il quale tutti gli Stati Membri forniscono un contributo. È 
all’interno del Programma che si definiscono quali sono le “statistiche europee” e, quindi, le azioni 
specifiche finalizzate al loro sviluppo e produzione. Nella programmazione sono stabilite chiaramente le 
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priorità riguardo alle esigenze di informazione ai fini dello svolgimento delle attività statistiche, che devono 
essere valutate in rapporto alle risorse necessarie a livello comunitario e nazionale e all’onere di risposta che 
tali attività implicano. I risultati e i progressi compiuti rispetto a quanto programmato sono poi riportati in 
una relazione intermedia sullo stato di avanzamento e, al termine del quinquennio, in una relazione di 
valutazione finale, sottoposte al parere del Comitato per il SSE prima della trasmissione al Parlamento 
europeo ed al Consiglio. Le singole azioni statistiche per l’attuazione del Programma devono essere 
accompagnate da informazioni circa le motivazioni in relazione agli obiettivi della politica comunitaria 
interessata, i risultati attesi, un'analisi costi-benefici, includendovi anche la valutazione dell’onere per i 
rispondenti e dei costi di produzione, e le modalità di esecuzione, compresa la durata dell’azione prevista. 

Al fine di dare piena attuazione al Programma statistico la nuova Legge prevede la possibilità di attuare 
singole azioni statistiche, tra le quali rivestono paticolare importanza le reti di collaborazione (ESSnet), i cui 
risultati sono a beneficio dell’intero SSE. In casi specifici e debitamente motivati può essere sviluppato un 
approccio europeo alle statistiche al fine di migliorare la tempestività e ridurre l'onere per i rispondenti e gli 
Istituti Nazionali di Statistica. 


Nell’ottica di cooperazione con altri organismi, assumono un importante ruolo consultivo due organi 
recentemente istituiti: il Comitato consultivo statistico europeo e il Comitato consultivo europeo per la 
govemance statistica. Il primo ha il compito di consultare gli utenti, i produttori di informazioni statistiche e i 
rispondenti ai fini della preparazione e dello sviluppo della politica dell’informazione statistica comunitaria, 
garantendo che le esisenze degli utenti e i costi sostenuti dai produttori e dai fornitori di informazioni siano 
presi in considerazione in sede di coordinamento delle priorità e degli obiettivi strategici della politica 
dell’informazione statistica comunitaria. Il Comitato consultivo europeo per la governance statistica ha il 
compito di fornire una supervisione indipendente del Sistema statistico europeo per quanto riguarda 
l’attuazione del Codice delle statistiche europee. 


Nell'ambito delle relazioni tra il SSE e il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), riconosciuti come 
sistemi distinti, ciascuno con il proprio quadro giuridico di riferimento e le rispettive strutture di governance, 
viene consolidata e ampliata la collaborazione tra i due sistemi nel rispetto dei principi statistici, al fine di 
ridurre al minimo l’onere complessivamene sostenuto e di garantire allo stesso tempo coerenza e trasparenza. 


Per quanto attiene al segreto statistico, vengono fissati i principi e gli orientamenti atti a garantire la 
riservatezza dei dati utilizzati per la produzione di statistiche europee e l’accesso ai dati riservati. L'obbligo 
da parte dell'Eurostat e delle Autorità Statistiche Nazionali di garantire il rispetto della tutela dei dati 
riservati e di sviluppare linee guida armonizzate viene rinforzato, mantenendo un'apertura eventuali 
flessibilità che possono essere introdotte solo attraverso atti successivi codecisi. La protezione delle 
informazioni riservate raccolte dalle Autorità Statistiche Nazionali e dall’autorità statistica comunitaria ai 
fini della produzione di statistiche europee rappresenta un impegno condiviso. Viene poi regolamentato lo 
scambio di dati all’interno del SSE e con il SEBC, anche sulla base del parere del Garante europeo della 
protezione dei dati, appositamente richiesto con riferimento agli aspetti del segreto statistico. 
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3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: RIFERIMENTI NORMATIVI 


I dati personali necessari per l'esecuzione dei lavori contenuti nel Programma statistico nazionale sono 
trattati in conformità alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), nonché — per effetto del rinvio da questo operato all’art. 106 — 
nell’annesso Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e 
di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (di seguito Codice di 
deontelogia). Le disposizioni contenute in tali atti, da un lato, definiscono il molo svolto dai soggetti preposti 
alla raccolta e al trattamento di dati personali finalizzati alla produzione della statistica ufficiale e, dall’altro, 
identificano le garanzie stabilite a tutela dei rispondenti. 


In particolare, i soggetti del Sistema statistico nazionale possono raccogliere e trattare dati personali per 
scopi statistici qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi; gli stessi 
soggetti sono tenuti a fornire idonea informativa agli interessati, ad adottare le misure occorrenti per 
consentire l'esercizio del diritto di accesso, a conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione 
dell'interessato per il tempo strettamente necessario, salvo che gli stessi siano necessari per successivi 
trattamenti statistici, a conservare i dati identificativi nelle sole ipotesi espressamente previste all’art. 11 del 
Codice di deontologia, a custodire separatamente i dati identificativi dell'interessato, salvo che ciò risulti 
impossibile per le particolari caratteristiche del trattamento o perché la separazione comporta l'impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionati, ad adottare, infine, le misure di sicurezza previste dal Codice per la 
protezione dei dati personali. 


Il trattamento di dati personali sensibili/eiudiziari da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale è 
consentito, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, 
a condizione che il Programma statistico nazionale indichi la presenza di dati sensibili e giudiziari, 
specificando i tipi di dati, i lavori nell’ambito dei quali essi sono trattati e le modalità del trattamento. 


La normativa in materia di protezione dei dati personali sarà esaminata con maggiore dettaglio nella terza 
parte del Programma che è interamente dedicata ai lavori che trattano dati personali comuni e dati personali 
sensibili/eiudiziari, anche per assolvere alla funzione di informativa ai soggetti interessati nei casi in cui i 
dati siano raccolti presso terzi, in conformità all'art. 6, comma 2, del Codice di deontologia. 
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4. DOMANDA ED OFFERTA DI INFORMAZIONE STATISTICA NEL PSN 2011 — 
2013 


4l I lavori programmati 


Le tavole 1 e 2 danno conto, in modo sintetico, del numero di lavori programmati per ogni area e settore e 
del contributo dei diversi Enti del Sistema statistico nazionale. In particolare, nella tav. 1 il numero di lavori 
è riportato distintamente per le diverse tipologie mentre il contributo dei «diversi Enti e la sua evoluzione nel 
corso degli ultimi quattro anni si ricava dalla lettura della tavola 2. Va tenuto preasente che la riduzione del 
numero dei lavori non sta a significare un minor impegno ma, piuttosto, un processo di progressiva 
razionalizzazione delle attività, valorizzandone la valenza di carattere generale secondo quanto indicato nelle 
linee guida del Comstat. Va anche osservato che l'onere economico sostenuto da ciascun Ente non è 
proporzionale al mmero dei lavori; in particolare, l’onere maggiore è sostenuto dall'Istat, cui fanno capo i 
lavori maggiormente impegnativi anche in termini di risorse dedicate. 


Tavola 1 Lavori presenti nel Psn 2011-2013 per area, settore di interesse distribuiti per tipologia 


AREE, SETTORI DI INTERESSE Sdi (#) = Sda(*) Sde(©” Stu(*) Sis(* Totale 
Territorio e ambiente 25 fi 14 12 fi 65 
Territorio 3 si $ 3 é 19 
Ambiente 20 7 9 9 ti 46 
Popolazione e società 39 16 23 s 2 88 
Struttura e dinamica della popolazione ES: 15 10 SI È 47 
Famiglia e comportamenti sociali 24 ti 15 3 - 4} 
Amministrazioni pubbliche e servizi sociali 154 111 Sil 40 9 344 
Istituzioni pubbliche e private 32 ld i i 3 Sì 
Sanità bic] 7 12 a 2 85 
Assistenza e previdenza tri 32 ri 7 Gi dl 
Giustizia tei 47 ci 9 i 72 
Istruzione e formazione Eri é io tri Di 38 
Cultura 13 bi 2 4 3 27 
Mercato del lavoro 36 31 13 16 7 103 
Mercato del lavoro 30 Al 15 tie] # 103 
Sistema economico 52 9 34 19 4 115 
Struttura e competitività delle imprese 12 2 5 7 . 26 
Ricerca scientifica e innovazione tecnologica é 2 2 È; i i2 
Società dell'informazione 8 2 2 4 . 16 
Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva 2 di dI 3 3 26 
Prezzi 24 i 10 4 di 38 
Settori economici 114 40 28 27 4 213 
Agricoltura, foreste e pesca 46 9 6 15 i 77 
Industria 23 i 7 Ci 2 37 
Costruzioni é é 4 i - 17 
Commercio é 4 3 bi li 14 
Turismo 8 ri ri 2 i 12 
Trasporti 19 10 4 4 - si 
Servizi finanziari le] 9 - = 5 E») 
Conti economici e finanziari 1 3 66 15 z 87 
Conti economici e finanziari i 3 [ele] 15 P: 87 
Metodologie e strumenti generalizzati - - 1 27 - 28 
Metodologie e strumenti generalizzati . . i 27 . 28 
Totale 421 217 209 164 35 1046 


(*) Tipologie: Sdi=Statistiche da indagine, Sda=Stati stiche da fonti amministrative organizzate, Sde=Stati stiche derivate 0 
rielaborazioni, Stu=Studio progettuale, Sis=Sistema informativo statistico 
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Tavola 2 Lavori presenti nelle ultime quattro edizioni, per soggetto titolare 


Anni di riferimento dei programmi statistici 


SOGGETTI TITOLARI Psn 2008. Psn2008. 


2008-2010 2011-2013 
Agg. 2009 Agg. 2010 


ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 508 314 492 444 
ALTRIENTI Gis (RA) 649 602 
Enti ed organismi di informazione statistica tri di d7 Chi 
Istituto nazionale di economia agraria - Inea "A 8 8 7 
Istituto di studi e analisi economica - Isae 8 8 te) 9 
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 23 28 30 32 
Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri I20 S2I 306 283 
Presidenza del Consiglio dei ministri 5 3 3 4 
Ministero peri beni e le attività culturali 2 2 10 9 
Ministero degli affari esteri le) 9 9 9 
Ministero della difesa 13 13 12 7 
Ministero della giustizia 48 47 46 45 
Ministero dello sviluppo economico z2ì 2ì 21 22 


Ministero dello sviluppo economico del commercio con l'estero e delle 
comunicazioni - Commercio internazionale 2 2 ì ì 
Ministero dello sviluppo economico del commercio con l'estero e delle 


comunicazioni - Dipartimento perle comunicazioni 4 4 4 3 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 19 23 14 i2 
Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 23 22 21] 20 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 2ì 21 22 
Ministero dell'interno 29 28 28 27 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione 8 9 10 10 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e 

ricerca 18 20 18 13 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Arca lavoro e 

politiche sociali 29 28 27 24 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Area salute dl 4i 37 35 
Ministero politiche agricole alimentari e forestali 20 23 24 18 
Aziende autonome dello Stato I I I I 
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ti di ì ti 
Enti pubblici 160 159 Is 14 
Automobile club d'Italia - Aci 7 8 8 7 
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea 5 5 3 3 
Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro - Cnel 3 2 ì 1 
Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr 8 8 4 2 
Comitato olimpico nazionale italiano - Coni 2 2 2 1 
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea 3 3 4 4 
Istituto nazionale per il commercio estero - Ice 2 2 z 2 
Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 10 10 10 7 
Istituto nazionale di previdenza peri dipendenti dell'Amministrazi one pubblica - 

Inpdap d 3 3 Ò 
Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 35 33 31 32 
Istituto di previdenza per il settore marittimo - Ipsema 5 3 3 Z 
Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura - Irepa 5 3 4 4 
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 16 15 13 12 
Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - ISPRA (ex APAT) 25 25 23 2} 
Istituto superiore di sanità - ISS 15 17 22 21} 
Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse collettivo - Isvap 2) 35 3 te) 


Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 13 ili ini 7 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Segue: Tavola 2 Lavori presenti nelle ultime quattro edizioni, per soggetto titolare 


Anni di riferimento dei programmi statistici 


SOGGETTI TITOLARI Psn 2008. Psn2008. 


2008-2010 2011-2013 
Agg. 2009 Agg. 2010 


Unioncamere Basilicata - - - } 
Regioni e Province autonome Chi $9 74 #9 
Regione Emilia-Romagna 2 4 te) 8 
Regione Friuli - Venezia Giulia - i Ì - 
Regione Lazio ti ti ì 1 
Regione Liguria 4 4 4 4 
Regione Lombardia 1 1 2 2 
Regione Marche 2 2 2 3 
Regione Piemonte 5) Si 3 3 
Regione Sicilia di ti ì } 
Regione Toscana 10 Li tri 3 
Regione Veneto 1 1 2 1 
Provincia autonoma di Bolzano 12 i2 18 21 
Provincia autonoma di Trento ll 18 20 20 
Province 7 9 9 9 
Provincia di Belluno 1 1 ì 1 
Provincia di Bologna 2 3 3 3 
Provincia di Lueca - - - 1 
Provineia di Padova - ì - 
Provincia di Pesaro e Urbino ti ì - - 
Provincia di Reggio Calabria si ti ì - 
Provincia di Rimini ti ti z 2 
Provincia di Roma - - > 1 
Provincia di Rovigo ti ì ì 1 
Comuni SS 32 27 ZI 
Comune di Brescia 4 4 2 - 
Comune di Firenze Il ci) 7 “i 
Comune di Livorno ti ti ì ti 
Comune di Messina ti ì Ì È 
Comune di Milano 8 7 7 i0 
Comune di Pescara - - ì 

Comune di Roma 7 9 7 

Comune di Verona i ti ì = 
Soggetti privati sl 30 +0 28 
Fondazione Enasarco 5 5 S) SI 
Ferrovie dello Stato S.p.A. ki 3 4 4 
Poste italiane S.p.A. "A 7 7 di 
Istituto Guglielmo Tagliacamne ll 10 9 9 
Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. 5 3 3 3 
dl _ o we o_ oa oÎpqRzî_adaÎqoHÎZ#qN#{®{_‘_R—"—RE ©—#——zmm=..cqRIMÒ. Le CL Le 
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4.2 Area: Territorio e ambiente 


4.2.1 Settore: Territorio 


La domanda di informazioni statistiche disaggregate a livello territoriale risulta crescente da parte degli 
stakeholders e delle istituzioni europee, seppur in presenza di pressanti esicenze di riduzione dell’onere 
statistico per i rispondenti. Questa domanda tenderà ad accentuarsi ancora di più in futuro, in considerazione 
delle necessità conoscitive determinate dalla valutazione delle politiche pubbliche e dalla realizzazione del 
federalismo fiscale, coerentemente con le evoluzioni istituzionali recentemente introdotte. Tale pressione 
spinge verso due direzioni: lo sviluppo di sistemi informativi integrati con dati affidabili e quanto più 
aggiornati, ottenuti utilizzando a fini statistici archivi amministrativi e altre fonti informative pubbliche e 
private, da preferirsi rispetto ad acquisizioni di dati “dirette”; lo sviluppo di strumenti per la migliore 
fruizione delle informazioni di localizzazione contenute nei diversi archivi di interesse. 


Entrando più nello specifico delle esigenze degli utilizzatori, le domande prevalenti sono: 

- richieste che rispondono agli obiettivi di valutazione delle politiche pubbliche, in particolare quelle 
derivanti dal Quadro Strategico Nazionale 2007 - 2013 e, più in particolare, quelle legate ai 
cosiddetti “obiettivi di servizio”. Ciò richiede una forte integrazione settoriale e territoriale 
dell’informazione statistica indispensabile per misurare il raggiungimento degli obiettivi di politica 
pubblica che spesso sono modulati con un dettaglio sub-regionale; 

- richieste all’Istat di spingersi nel campo delle stime territoriali, in quei settori o contesti dove 
l’indisponibilità di archivi o l’impossibilità di utilizzare le indagini correnti è più rilevante. Le 
positive esperienze effettuate con la stima del valore aggiunto, dell’occupazione e della 
disoccupazione per sistema locale del lavoro hanno creato forti attese nell’utenza; 

- richieste di nuovi prodotti (banche dati, software, siti web) che siano maggiormente fruibili anche da 
utenti non particolarmente specializzati. 


Da questo punto di vista, l'offerta disponibile è rappresentata dai progetti presenti nel Psn a valenza 
fortemente trasversale aventi come obiettivo sia l'integrazione su base territoriale dell’informazione statistica 
prodotta nei diversi ambiti settoriali, sia gli strumenti a supporto della localizzazione (0 georiferimento) del 
dato statistico, fra i quali spiccano le classificazioni e le nomenclature del territorio a fini statistici e gli 
archivi di numeri civici. Gli stessi Censimenti, se da un lato rappresentano un'attività fondamentale nella 
produzione di informazione su base territoriale, seppur a carattere periodico, dall'altro sono anche occasione 
di aggiornamento degli strumenti esistenti e di sviluppo di muovi, volti a facilitare il riferimento territoriale 
delle unità di rilevazione censuaria, per migliorare sia la raccolta dei dati, sia la gestione e il monitoraggio 
delle operazioni sul campo. Questi strumenti sono: le basi territoriali, le aree di Censimento, gli archivi di 
mumeri civici geocodificati nei Comuni con più di 20.000 abitanti, validati con la Rilevazione pre-censuaria 
dei numeri civici, che diventa prioritario predisporre con opportuno anticipo anche per la loro valenza 
trasversale rispetto alle diverse aree del Psn e la loro importanza al di là delle esperienze censuarie. 


Di contro, risulta di massima urgenza attivare, con validità nazionale e ufficiale, sia sistemi puntuali di 
riferimento geografico dei numeri civici sia un archivio di numeri civici geocodificato, al momento non 
disponibili. È estremamente importante l'impegno coordinato verso lo sviluppo di tali sistemi a partire dal 
livello locale, promuovendo sinergie fra più istituzioni (Comuni, Regioni, Aziende pubbliche o private ecc.), 
con l’obiettivo congiunto di colmare questa criticità nel patrimonio informativo. Disporre di strumenti 
affidabili per la seocodifica di unità statistiche consentirebbe, a partire da archivi amministrativi e/o statistici 
opportunamente validati e “normalizzati”, di georiferire al territorio la singola unità statistica con un discreto 
livello di approssimazione territoriale (ad esempio, la sezione di Censimento). 


4.2.2 Settore: Ambiente 


In tema di statistiche ambientali la domanda è in primo luogo individuabile nelle indicazioni contenute nel 
sesto programma comunitario di azione ambientale, dal quale si evince la priorità dell’integrazione della 
dimensione ambientale con la dimensione economica e sociale delle politiche, la promozione di progressi sul 
piano della legislazione ambientale negli Stati membri, l'aumento degli sforzi di protezione dell’ambiente. 
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Tutto questo per giungere a informazioni confrontabili e di qualità per l’analisi di tematiche cruciali quali: 
cambiamento climatico, natura e biodiversità, ambiente e salute, uso sostenibile delle risorse naturali e 
gestione dei rifiuti. 


Dal programma statistico della Commissione Europea emerge l’esigenza di statistiche ambientali e di 
contabilità ambientale affidabili e di qualità su argomenti specifici: 
- dati e indicatori sulla gestione dei rifiuti, sulle risorse naturali, sui pesticidi, sull’inquinamento 
dell’aria e sulle acque marine a supporto delle “strategie tematiche”; 
- dati e indicatori sulle acque interne, sulle risorse idrologiche e sulle acque reflue; 
- statistiche sull’inquinamento dell’aria e sulle variazioni climatiche, per monitorare il protocollo di 
Kyoto e le misure sulle emissioni; 
- indicatori sul rischio da prodotti chimici; 
- indicatori agro-ambientali e relativa gestione degli stessi; 
-  unsistema di contabilità integrata ambientale ed economica; 
- la costituzione di “data center” di elevata qualità sulle risorse naturali, sui rifiuti, sulle pressioni, 
sugli impatti e sulle risposte, in attuazione dell’accordo tecnico tra DG Ambiente, Eurostat, Joint 
Research Center e Agenzia Europea dell’ Ambiente. 


Da questo punto di vista, i questionari congiunti OCSE/Eurostat sullo stato dell'ambiente e sulle statistiche 
regionali ambientali rappresentano un utile strumento per l’individuazione della domanda di statistiche 
ufficiali. La domanda di integrazione tra informazione ambientale ed economica è stata posta inizialmente in 
sede ONU; successivamente nell’ambito della Commissione Europea è nata l’esigenza di rendere 
obbligatoria la raccolta di dati di contabilità ambientale attraverso la messa a punto di un Regolamento ad 
hoc, al momento in corso di approvazione. Infine, in ambito OCSE, le raccomandazioni sui flussi di materia 
e sulla produttività delle risorse formulate dal Consiglio nel 2004, a seguito di richieste espresse in tal senso 
dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8, sono state ribadite attraverso nuove raccomandazioni 
approvate il 28 marzo 2008 relative alla necessità dello sviluppo di un sistema di contabilità ambientale sui 
flussi di materia. In questo ambito l'offerta da un lato è rappresentata dal Manuale internazionale del SEEA, 
che avvicina concetti, definizioni e classificazioni delle statistiche ambientali alle linee guida dei conti 
ambientali e sta completando il suo percorso di aggiornamento per porsi al livello di standard internazionale; 
dall’altro è commisurata sia alla domanda sia alla crescita graduale del settore, posti gli attuali vincoli di 
bilancio. Tutto ciò è in linea con quanto previsto dalla strategia europea che stabilisce le priorità nel Manuale 
e rispetto alla quale l’Italia è in una posizione di vantaggio, poiché sta già affrontando la questione della 
regionalizzazione dei conti ambientali. 


I lavori programmati coprono in buona misura la domanda relativamente ai diversi argomenti: fenomeni 
naturali, acqua, aria, suolo, agenti fisici, servizi idrici, di fognatura e depurazione; pressione ambientale, 
rifiuti. Particolarmente rilevante nella produzione statistica di questo settore è il contributo degli Enti del 
Sistema diversi dall’Istat, il quale copre comunque una parte significativa della produzione. 


A livello nazionale, si sottolinea l’importanza della Convezione tra Istat e Dipartimento per le Politiche di 
Sviluppo in tema di promozione e implementazione di un sistema di contabilità ambientale. Tra le Istituzioni 
che esprimono una forte domanda di informazioni statistiche il Ministero dell’Ambiente ha sviluppato la 
“Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia” che prevede la produzione di un set di 
indicatori a carattere trasversale, ambientale, sociale, economico e di contabilità ambientale, per la 
valutazione e il monitoraggio dei risultati. In termini di offerta il Psn 2011-2013 riflette la centralità di questa. 
tematica e l’importanza di una sistematizzazione dell’informazione disponibile che non può prescindere da 
un lavoro congiunto degli Enti Sistan coinvolti coordinato con l'Istat. Ciò anche in risposta al programma di 
lavoro previsto nel gran? assegnato all’ Istat da Eurostat. 


Lo stesso Ministero, inoltre, sia nell’ambito del progetto DIVA, di supporto alle analisi per le valutazioni di 
impatto ambientale, sia per la redazione del Rapporto sullo stato dell'ambiente e sulle politiche ambientali, 
esprime l’esigenza di poter disporre di dati territoriali principalmente prodotti dall’Ispra e dall’Istat. Il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai fini della predisposizione del Piano Nazionale 
Integrato dei controlli per la sicurezza alimentare e dei concimi, ha evidenziato la necessità di avere a 
disposizione dati attinenti e rilevanti di natura ambientale, quali quelli sui siti contaminati. Il Ministero dello 
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sviluppo economico è interessato ai dati per il monitoraggio dei servizi pubblici nel quadro del programma 
“Obiettivi di Servizio 2008-2012” 


43 Area: Popolazione e società 


43.1 Settore: Struttura e dinamica della popolazione 


Nel contesto internazionale e, in particolare, in ambito UE le informazioni statistiche sulla popolazione sono 
uno strumento imprescindibile di monitoraggio delle politiche e del posizionamento del nostro Paese 
all’interno dell’Unione. Per questa ragione il settore è sollecitato a rispondere a crescenti esigenze di 
armonizzazione e regolamentazione dei dati statistici raccolti e dell’informazione statistica prodotta. In 
particolare, si citano il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle Statistiche 
comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (Regolamento CE n. 862/2007 dell’ 11 
luglio 2007), il Regolamento relativo ai Censimenti della popolazione e delle abitazioni (Regolamento CE 
n.763/208 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008) e il nuovo Regolamento sulle statistiche 
demografiche che dovrebbe entrare in vigore nel 2011 


Per quanto rieuarda la domanda interna, i dati statistici ufficiali sulla popolazione sono fondamentali per il 
sistema Paese anche per le implicazioni, non strettamente statistiche, che discendono dall’ammontare della 
popolazione residente; tra le innumerevoli applicazioni necessarie per la programmazione e il governo a 
livello centrale e locale si citano a titolo di esempio: la determinazione dei collegi elettorali, il sistema di 
voto nelle elezioni amministrative locali, la definizione del Piano Sanitario Nazionale e dei Piani regionali e 
così via. L’utilizzo dei dati statistici di popolazione per la realizzazione degli adempimenti di 
programmazione e di governo comporta il doversi attrezzare per produrre informazioni tempestive e al 
maggior livello di dettaglio territoriale. Ciò diventerà ancora più pressante in seguito alle modificazioni 
istituzionali che saranno introdotte dal federalismo fiscale. 


In generale, in termini di offerta, la statistica ufficiale ha dato prova di un’apprezzabile elasticità nella 
soddisfazione delle esigenze informative nel campo della popolazione, promuovendo la collaborazione tra 
tutti gli attori che, a diversi livelli, partecipano al processo di produzione dei dati demografici e perseguendo 
l’obiettivo di potenziare lo sfruttamento statistico delle fonti amministrative disponibili, in modo da renderne 
l’accesso più efficace e la produzione delle informazioni statistiche più efficiente. Per quanto riguarda i flussi 
amministrativi, preme porre l’attenzione sulla centralità del Sistema delle Anagrafi, come strumento 
essenziale per la produzione di informazione statistica utile per le esigenze di governance e di policy sia per 
il Paese nella sua unitarietà sia a livello locale. In questo quadro rientra il progetto strategico INA-SAIA 
realizzato e gestito dal Ministero dell'Interno. 


Il prossimo Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è per la prima volta disciplinato da un 
Regolamento europeo, la cui finalità è quella di garantire maggiori tempestività e comparabilità dei dati 
prodotti. Il Censimento sarà caratterizzato dall’applicazione di metodi e di tecniche del tutto innovative, 
anche come risultato di un percorso di studio e di condivisione di idee e di esperienze tra l’Istat e i diversi 
stakeholders. 

Per colmare il gap tra domanda di informazione statistica e offerta, sarà necessario proseguire 
nell’incentivare ulteriormente tutte le iniziative e le forme di collaborazione che possano essere di ausilio a 
una maggiore razionalizzazione nella produzione dell’informazione statistica sulla popolazione e nel 
potenziare lo sfruttamento integrato dei dati desumibili dalle fonti amministrative e dalle indagini statistiche. 
L’esperienza che ha portato allo sviluppo del sistema informativo sulla popolazione straniera, che verrà tra 
breve rilasciato, è in questo senso esemplare: l’obiettivo è quello di rendere disponibile e immediatamente 
fruibile agli utilizzatori l’informazione statistica sui principali aspetti della presenza straniera regolare, 
attingendo a una pluralità di fonti amministrative e di indagine. Queste ultime si arricchiranno di nuove 
informazioni provenienti dalla nuova indagine EU-SILC sugli stranieri (con il contributo del Ministero della 
Solidarietà Sociale), che permetterà nel prossimo futuro di fornire un quadro aggiornato delle condizioni 
socio-economiche della popolazione straniera, e dalla rilevazione “Condizione e integrazione sociale dei 
cittadini stranieri”, integrata da due moduli ad hoc, uno sulle condizioni di salute e l’altro sull’integrazione 
sociale in un'ottica di genere, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità. 
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4.3.2 Settore: Famiglia e comportamenti sociali 


Anche questo settore, come il precedente, è chiamato a rispondere alle esigenze di armonizzazione e 
regolamentazione sia in ambito internazionale che europeo. In particolare, si citano il Regolamento (CE) N. 
1338/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche 
comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; il Regolamento (CE) n. 
1177/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie 
sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC). 


Gli aspetti più rilevanti della domanda di informazione in campo sociale riguardano le condizioni socio- 
economiche delle famiglie, soprattutto dei soggetti sociali più deboli e bisognosi di assistenza, che rientrano 
nel processo di armonizzazione delle politiche sociali varato dal Consiglio Europeo di Lisbona nel marzo 
2000. La domanda di dati sulla distribuzione dei redditi è ovviamente sostenuta anche da parte delle 
Istituzioni nazionali, in particolare dal Ministero del Welfare, responsabile della redazione del Piano di 
Azione Nazionale in materia di politiche sociali, e viene soddisfatta dalla Rilevazione sui redditi e le 
condizioni di vita delle famiglie condotta dall'Istat. Per tale indagine resta prioritario l’obiettivo di anticipare 
la rilevazione per garantire una più tempestiva diffusione dei risultati; successivamente si valuterà la 
possibilità di inserire un modulo ad hoc sulle storie retrospettive di vita familiare e lavorativa. 


Fondamentale in questo senso è anche l’apporto dell’Indagine sui consumi delle famiglie che rappresenta 
una fonte informativa di particolare interesse e ausilio in sede istituzionale per la definizione delle politiche 
economiche. Un contributo importante viene anche fomito da due lavori, uno dell'Inps (elaborazioni 
statistiche su assegni al nucleo familiare) ed una del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
(individuazione di aree di disagio economico-sociale per le politiche di contrasto sull’esclusione sociale). In 
sede locale, si segnala anche la nuova indagine panel sui comportamenti di consumo e lavoro nelle famiglie 
italiane, programmata dalla Provincia autonoma di Trento. 


Da diversi anni Organismi nazionali e internazionali, tra i quali L’OCSE e la Commissione Europea, si 
mostrano concordi sulla necessità di misurare il progresso della società e della qualità della vita attraverso 
una combinazione di misure oggettive e soggettive relative a una vasta gamma di fenomeni economici, 
sociali e ambientali. In questa ottica, gli Istituti nazionali di statistica svolgono un ruolo fondamentale di 
valutazione basandosi su un’ampia gamma di fonti statistiche e alcune di queste dimensioni (ad esempio, la 
disoccupazione, la povertà, le disuguaglianze) sono già regolarmente misurate. Tuttavia, per colmare il gap 
informativo ancora esistente, l’Istat ha scelto di introdurre nell’Indagine “Aspetti della vita quotidiana” un 
quesito specifico sulla soddisfazione complessiva degli individui rispetto alla propria vita, che va ad 
aggiungersi alle informazioni statistiche relative all'accesso ai servizi pubblici e al livello di soddisfazione 
degli utenti richieste da molteplici soggetti istituzionali per il monitoraggio dei fenomeni e la 
programmazione delle politiche (Convenzione con l'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas; 
Convenzione con il Ministero della Solidarietà). 


Inoltre, va ricordata la crescita di interesse relativa alle informazioni sui bilanci temporali della popolazione 
espressa dalle Istituzioni e dagli esperti di settore, finalizzata a una maggiore conoscenza delle difficoltà e 
dei bisogni dei cittadini, soprattutto in termini di conciliazione e organizzazione dei differenti tempi di vita 
(lavoro, famiglia, svago ecc.). In ambito europeo, le Linee Guida pubblicate da Eurostat incentivano la 
raccolta di questi dati e l'adozione di una metodologia comune che garantisca la comparabilità delle stime 
prodotte. L'indagine “Uso del tempo” dell’Istat è in grado di fornire una risposta adeguata a tali esigenze 
informative. 


L'attenzione è rivolta anche alla mobilità sociale intra e inter generazionale in modo da indagare la rigidità 
che connota il lavoro in Italia. L’Indagine Multiscopo “Famiglie e soggetti sociali” rileva le condizioni degli 
individui intervistati alla luce del loro percorso lavorativo attraverso la raccolta di informazioni retrospettive 
a partire dalla prima esperienza lavorativa fino a quella svolta al momento dell’intervista. Queste 
informazioni, insieme a quelle relative alla situazione occupazionale dei genitori degli intervistati, 
permettono di ricostruire i tratti salienti delle dinamiche del mercato del lavoro e studiare la mobilità sociale 
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e intergenerazionale. Al fine di fornire agli Enti interessati (Ministero del lavoro, Isfol) le informazioni 
necessarie per un quadro di contesto delle politiche a sostegno del lavoro, l’Istat ha predisposto un modulo 
ad hoc nell’ambito della “Rilevazione Forze di Lavoro” per analizzare i percorsi professionali di un 
campione rappresentativo di occupati italiani. I risultati permetteranno la definizione di un primo quadro 
descrittivo delle dinamiche di mobilità professionale in Italia, il legame causale degli aspetti di mobilità 
verticale e della mobilità sociale, i fattori che determinano una situazione di rigidità, quanto essa sia correlata 
con la struttura dell’occupazione e con le strategie aziendali. 


D'altro canto, la richiesta di informazioni socio-demografiche e socio-economiche presso le famiglie si 
allarga anche ad altre aree tematiche di evidente rilevanza sociale. Si tratta di fenomeni non tradizionali, 
difficili da misurare e per nulla 0 poco indagati. Su questo fronte l'Istat dovrà esplorare muove frontiere e 
affrontare nuove sfide sia sul terreno metodologico sia su quello delle tecniche di rilevazione delle 
informazioni statistiche. In questo ambito si deve ricordare l’esigenza manifestata da paste di Enti e 
Istituzioni nazionali di pervenire a un quadro di conoscenze il più possibile precise, dettagliate e 
sistematizzabili rispetto al fenomeno delle persone senza dimora presenti sul territorio italiano, ai loro status 
e profili, alle loro principali dinamiche di utilizzo del territorio e al sistema dei servizi formali e informali, 
pubblici e privati, esistenti nel Paese. Il lavoro svolto dall'Istat si sta focalizzando sulla predisposizione di un 
questionario sull’organizzazione dei servizi per le persone senza dimora e la loro mappatura (Convenzione 
sottoscritta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dalla Federazione Italiana degli 
Organismi per le persone senza dimora e dalla Caritas Italiana). 


Molto sentita è anche la conoscenza del fenomeno dell’inclusione sociale delle persone con disabilità rispetto 
all'ambiente scolastico, lavorativo e, in generale, ai principali contesti di vita e di relazione sociale. L’Istat 
procederà a rispondere alla nuova domanda del settore, la quale non è più focalizzata solo sugli aspetti 
clinico-epidemiologici della salute e della disabilità ma prende in considerazione anche i contesti socio- 
culturali e ambientali di vita degli individui al fine di valutame le diverse interrelazioni {Convenzione Istat- 
Ministero della solidarietà sociale). 


Rispetto agli emergenti fabbisogni conoscitivi sulle discriminazioni in base al genere, all’orientamento 
sessuale, all’appartenenza etnica, cui è stata posta grande attenzione a livello europeo e nazionale, l'Istat ha 
gia avviato una nuova indagine che permetterà di disporre di informazioni sulle caratteristiche socio- 
demografiche delle persone che inclinano all’omofobia, sui pregiudizi, le paure e gli atteggiamenti 
discriminatori nei confronti delle persone di diverso orientamento sessuale, delle donne e della popolazione 
straniera, sulle azioni più o meno violente generate dalle discriminazioni (Convenzione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le Pari Opportunità). Anche la condizione dei cittadini stranieri 
viene indagata attraverso alcuni lavori inseriti nel Psn. 


In primo piano si pone la necessità di promuovere l'espansione e il rafforzamento della ricerca sull'uso di 
droghe, così come si evince dall’“ELU' Drugs Action Plan 2009-2012" e dal Dipartimento delle Politiche 
Antidroga. L’Istat, in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, sta predisponendo un piano al fine di 
espandere la base informativa necessaria a studiare il fenomeno e le relative implicazioni sociali e sulla 
salute, a supportare le politiche pubbliche e a incrementare la consapevolezza tra i cittadini sui rischi 
derivanti dall'uso di droghe. 


A. fronte della domanda di un maggiore dettaglio territoriale rispetto a quello regionale correntemente 
fornito, la natura campionaria delle indagini sociali e gli evidenti vincoli di bilancio non consentono di 
ipotizzare ampliamenti del campione tali da consentire analisi dirette più dettagliate. Per questo motivo, 
l’Istat ha promosso l’avvio di iniziative per migliorare i modelli e le tecniche per la produzione di stime per 
piccole aree di molti dei fenomeni indagati dalla statistica ufficiale. 


4A Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali 


Da almeno un decennio la domanda di informazione statistica in questo ambito ha come obiettivo la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa rivolgendosi, quindi, al processo di semplificazione e di 
razionalizzazione degli apparati burocratici pubblici, in vista del recupero dell’efficienza e dell’efficacia 
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dell’azione pubblica, della riduzione del debito pubblico, del contenimento del carico burocratico su cittadini 
e imprese. Merita ricordare: 

- la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), che all’articolo 3, comma 72, stabilisce l'individuazione e 
l’inserimento in un’apposita sezione del Programma Statistico Nazionale di rilevazioni statistiche 
atte a descrivere struttura, funzionamento e risultati delle amministrazioni pubbliche e delle imprese 
sotto controllo pubblico, individuando tra le informazioni essenziali il numero, la natura giuridica, il 
settore di attività, la dotazione di risorse umane e finanziarie e la spesa dei soggetti. La stessa Legge 
pone anche l’attenzione sulla necessità di rilevare il grado di soddisfazione e la qualità percepita dai 
cittadini e dalle imprese, con espresso riferimento ai beni e servizi prodotti e ai relativi costi e 
risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e 
internazionale; 

- la Legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale. 


Tale domanda di informazioni statistiche va ad aggiungersi alle richieste di statistiche ufficiali che, nel corso 
degli anni, sono state indirizzate all’Istat e agli altri Enti del Sistema Statistico Nazionale ed è 
sostanzialmente coerente con quella esistente in ambito europeo dove, come in Italia, si pone l’esigenza di 
produrre dati sulla PA sempre più affidabili e puntuali sia sotto il profilo della copertura informativa sia sotto 
quello della pertinenza e dell’accuratezza delle misurazioni effettuate. 


La domanda che ne consegue è in parte già soddisfatta con le informazioni attualmente prodotte dall'Istat e 
dal Sistema Statistico Nazionale. Tuttavia, è necessario ampliare i contenuti informativi acquisiti, 
aumentandone al contempo la qualità e l’affidabilità; ciò richiede di ricostituire l'omogeneità informativa 
essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di interscambio e di semplificazione amministrativa la quale, 
stante lo scarso coordinamento delle amministrazioni, appare al momento alquanto insoddisfacente. Altre 
criticità riguardano le informazioni sulla soddisfazione degli utenti rispetto alla fruizione dei prodotti e dei 
servizi resi dalle pubbliche amministrazioni: anche se da alcuni anni l'Istat rileva informazioni utili 
attraverso il sistema delle Indagini Multiscopo sulle famiglie, una conoscenza dettagliata della customer 
satisfaction non può prescindere dalla realizzazione di rilevazioni specifiche presso le strutture di 
comunicazione e intermediazione. 


441 Settore: Istituzioni pubbliche e private 


A livello nazionale e internazionale, è fortemente sentita l’esigenza di informazioni sulla distribuzione 
territoriale dell’intervento pubblico. L'analisi della finanza pubblica a livello regionale, il ruolo della spesa 
pubblica nel sostegno delle aree sotto utilizzate del Paese, la verifica in questo ambito dell’addizionalità delle 
risorse nazionali a quelle comunitarie prevista dai Regolamenti europei risultano, infatti, indispensabili per 
orientare l’attività dei policy makers. La costruzione di conti delle Amministrazioni pubbliche a livello 
regionale è stata anche oggetto di studi specifici a livello di Commissione Europea ai fini della futura 
introduzione di tale dettaglio nel proeramma di trasmissione di dati all’Eurostat, previsto dai Regolamenti 
europei per i singoli Stati membri. 


In generale, la domanda si rivolge principalmente al consolidamento della produzione esistente e alla 
progettazione ed esecuzione regolare di rilevazioni ed elaborazioni necessarie ad approfondire aspetti 
specifici sui costi, modalità di organizzazione e funzionamento della PA. In definitiva, la domanda di 
informazioni statistiche sulle Istituzioni pubbliche è orientata a svilupparsi lungo le seguenti direttrici: 

- il monitoraggio degli effetti della riforma dell’art. 119 della Costituzione sulla gestione delle 
informazioni di finanza pubblica, soprattutto in ambito locale, al fine di garantire la necessaria 
validità, rappresentatività e comparabilità dei sistemi di rilevazione dei dati contabili; 

- la comparazione a livello europeo delle funzioni svolte ai vari livelli di governo, del sistema delle 
risorse finanziarie e reali impiegate e dei risultati ottenuti; 

- la comparazione a livello interregionale e intercomunale dell'efficienza e dell'efficacia dell’azione 
amministrativa; 

- la valutazione e la governance delle politiche pubbliche con riferimento a interventi complessi in 
materia economica, sociale e ambientale. 
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Rispetto a questo, molte Istituzioni lamentano inadeguatezze nella loro capacità di offerta di informazioni 
che mettono in luce la necessità di migliorare i propri sistemi informativi rendendoli più efficienti ed efficaci, 
in modo da poter utilizzare i dati archiviati anche a fini statistici. Più specificatamente, per ciò che riguarda il 
rapporto fra la domanda di informazione e l'offerta attuale, si rileva l’esigenza di una maggiore tempestività 
nella diffusione dei dati sulla spesa pubblica per Regione, rispetto alla quale l’Istat si sta impegnando per 
ridurre l’attuale gap informativo. Al contempo, sulla base della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2004), 
l’Istat ha anche il compito di predisporre e aggiornare l’elenco ufficiale delle Unità Istituzionali della 
Pubblica Amministrazione secondo la definizione adottata nel Sistema Europeo dei Conti (Sec95) che deve 
essere pubblicata annualmente sulla Gazzetta Ufficiale. In questo modo, viene offerto un universo di 
riferimento unico che costituisce il presupposto per la costruzione di informazioni statistiche confrontabili e 
perlo sviluppo di adeguati sistemi informativi integrati. 


Le nuove attività programmate per il triennio 2011-2013 includono, all’interno del 9° Censimento generale 
dell'industria e dei servizi, le rilevazioni sulle istituzioni pubbliche e sulle istituzioni non profit. Gli obiettivi 
della rilevazione censuaria sulle istituzioni pubbliche consistono nel: a) fornire una rappresentazione 
statistica ufficiale del settore delle istituzioni pubbliche, mediante dati omogenei e confrontabili a livello 
internazionale; b) fornire informazioni statistiche sulle principali caratteristiche e le dimensioni delle 
istituzioni pubbliche, con elevato dettaglio territoriale e settoriale; c) verificare, tramite rilevazione esaustiva 
sul campo, la possibilità di realizzare un sistema informativo basato su registri statistici desunti da archivi 
amministrativi, al fine di valorizzare il patrimonio informativo presente in questi ultimi; d) fornire 
informazioni utili alla classificazione delle unità per settore istituzionale, in base alle indicazioni del Sistema. 
Europeo dei Conti SEC95. 


Gli obiettivi della rilevazione censuaria sulle istituzioni non profit consistono nel: a) fornire una 
rappresentazione statistica ufficiale del settore nonprofit, omogenea e confrontabile a livello internazionale; 
b) fornire informazioni statistiche sulle principali caratteristiche e le dimensioni delle istituzioni nonprofit, 
con elevato dettaglio territoriale e settoriale; c) verificare, tramite rilevazione censuaria sul campo, la 
possibilità di realizzare un sistema informativo basato su registri statistici desunti da archivi amministrativi, 
al fine di valorizzare il patrimonio informativo presente in questi ultimi; d) rilevare dati essenziali per la 
costruzione del conto satellite del settore nonprofit, nell’ambito del sistema di conti nazionali. 


Di contro, non si rileva un ritardo rilevante rispetto ai dati sulle spese del personale: nel corso degli anni, 
l’implementazione del sistema informativo SICO (Sistema Conoscitivo del Personale Dipendente dalle 
Amministrazioni Pubbliche) da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha consentito di raffinare 
la qualità dell’offerta informativa attraverso maggiori e più efficienti controlli automatici dei dati. 


44.2 Settore: Sanità 


In ambito sanitario, la domanda di informazione statistica è strettamente legata ai principali mutamenti 
politico-sociali del Paese: il federalismo; il concetto di costo standard, legato a un livello standard di 
efficienza economica, e la sua interrelazione con il fabbisogno connesso alle condizioni di salute della 
popolazione; l'evoluzione del quadro demografico, caratterizzato dal processo di invecchiamento della 
popolazione, responsabile dei problemi legati alle condizioni di salute in generale e, più specificatamente, 
alla prevalenza della disabilità. In questa ottica, balzano in primo piano le esigenze di predisposizione di 
strumenti adeguati per la misurazione degli esiti e la valutazione dei risultati delle attività di cura e di 
prevenzione. Tali strumenti dovrebbero rappresentare il principale supporto per le valutazioni dei costi e dei 
benefici degli interventi di sanità pubblica ma, al contempo, contribuire a fornire al cittadino l'informazione 
che lo metta in grado di recitare un ruolo attivo nel perseguimento degli obiettivi di salute. 


Rispetto alle disuguaglianze, il ruolo della statistica pubblica si gioca invece sulla capacità di documentare 
gli eventuali mismatch tra i bisogni della popolazione e l’offerta di servizi e di strutture sul territorio. La 
domanda riguarda anche il processo di integrazione socio sanitaria quale obiettivo qualificante della Legge 
328/2000, la prevenzione e il monitoraggio dei casi di errore clinico, la sicurezza dei luoghi di lavoro, 
dell'ambiente e dell’alimentazione. 
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In linea con quanto accade in Italia, a livello intemazionale, anche in attuazione della strategia europea 
disegnata dal Consiglio Europeo di Gotheborg del 2001, la Commissione Europea ha individuato una serie di 
priorità peri sistemi di salute pubblica, da investigare nel prossimo futuro in un ottica di sviluppo sostenibile. 
In particolare, sono state identificate alcune aree da monitorare attraverso una serie di indicatori che 
riguardano: i rischi sulla salute dovuti alle condizioni ambientali, la gestione delle sostanze chimiche, la 
sicurezza e la qualità alimentare, la prevenzione e gli stili di vita. 


I dati provenienti dagli archivi amministrativi sono prevalentemente di pertinenza del Ministero della salute e 
contengono informazioni sull'offerta di strutture, distinta per i tre livelli di assistenza previsti dal Ssn, e sulle 
risorse fisiche ed economiche impiegate (personale, apparecchiature, contabilità economica). Sul fronte delle 
attività e dei servizi, i dati del Ministero documentano le prestazioni erogate (accertamenti, visite, ricoveri, 
vaccinazioni, controlli igienici ecc.) nell’ambito del Ssn (pubblico e privato accreditato). Tali informazioni, 
raccolte a livello di Aziende sanitarie (Asl), permettono di rappresentare anche la distribuzione territoriale 
delle risorse e delle attività del Sen. 


Le indagini statistiche presenti sul Psn consentono analisi a livello micro, finalizzate allo studio delle 
condizioni di salute e disabilità, delle disuguaglianze di salute, delle relazioni tra status socio-economico, 
comportamenti e stili di vita e opportunità di accesso al sistema sanitario, dell'efficacia delle cure e degli 
investimenti nel settore sanitario. Con queste indagini vengono calcolati indicatori ritenuti, dalla comunità 
scientifica nazionale e internazionale, idonei a misurare alcune delle dimensioni degli esiti di salute. In 
particolare, vengono calcolati gli indicatori sulla speranza di vita, sulla speranza di vita in buona salute e 
libera da disabilità e sulla mortalità evitabile per specifiche patologie. Infine, alcune indagini sono finalizzate 
all’approfondimento dei temi più rilevanti dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, come 
l’inserimento scolastico, l’integrazione lavorativa, le condizioni di vita e di relazione sociale. Le indagini 
sono progettate per essere rappresentative a livello regionale e, in alcuni casi, di aree vaste, in modo tale da 
favorire, anche per questo aspetto, confronti territoriali utili per la programmazione e il monitoraggio delle 
politiche. 


Un altro punto di forza della attuale produzione statistica è rappresentato dai sistemi informativi tematici. 
Fanno parte del Psn 2011-2013 il Sistema informativo sulla disabilità e Health for All implementati 
dall’Istat. Nel breve periodo sarà implementato, dal Ministero della salute, il Nuovo sistema informativo 
sanitario (NSIS) che risponde alle nuove esigenze scaturite dagli ultimi cambiamenti normativi che hanno 
interessato il settore. 


Infine, la produzione di statistica ufficiale si completa con numerosi lavori relativi ai registri e ai sistemi di 
sorveglianza. Tale tipologia di informazione, prodotta in prevalenza dall’Istituto superiore di sanità, ha 
l'obbiettivo di fornire dati per il monitoraggio delle principali patologie cronico-degenerative accertate e 
registrate nel nostro Paese. 


Dall’analisi dell’offerta statistica attuale si rilevano alcune criticità soprattutto in tema di salute e sicurezza 
rispetto al quale i dati disponibili si basano, per lo più, sui risarcimenti erogati dalle assicurazioni: anche in 
relazione al processo di integrazione si riscontrano gravi ritardi, come testimonia la persistente presenza (0, 
comunque, il mancato coordinamento) nelle Regioni di assessorati distinti per il settore sociale e quello 
sanitario. Sulla disabilità, la carenza informativa riguarda la consistenza numerica delle persone non 
autosufficienti a livello territoriale, al momento disponibile solo per le Regioni ma che dovrebbe spingersi 
fino al livello comunale per una più efficace programmazione degli interventi. Per quanto riguarda i dati 
epidemiologici, i registri di malattia attivi sul territorio nazionale sono ancora insufficienti: ciò incide sulla 
disponibilità dei dati necessari per la stima delle incidenze e delle prevalenze di alcune malattie rilevanti per 
il monitoraggio degli esiti di salute e la programmazione delle politiche di sanità pubblica. Per gli stessi 
obiettivi conoscitivi sarebbe utile la progettazione di indagini a carattere longitudinale. 


44,2 Settore: Assistenza e previdenza 


Con l'affermarsi dei principi di sussidiarietà e decentramento amministrativo, in questo settore la domanda a 
vari livelli istituzionali si orienta sulle informazioni per il monitoraggio della spesa sociale e per la 
definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LEAS) a livello centrale, sulla programmazione delle 
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politiche sociali a livello regionale, su una generale disponibilità di statistiche che consentano di comparare 
l’equità e l'efficienza del sistema nelle diverse realtà territoriali. 


A livello comunitario, cuore normativo della domanda di statistica ufficiale è il Regolamento (CE) n. 
458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (25 aprile 2007) sul Sistema Europeo di Statistiche 
Integrate della Protezione Sociale — Esspros che, insieme al Manuale associato, fornisce definizioni e 
classificazioni per la produzione di statistiche sullo stato sociale. In ambito nazionale, una prima generale 
domanda di informazione statistica è espressa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che ogni anno 
deve presentare al Parlamento la Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese nella quale è 
presente un’analisi del sistema di protezione sociale. Di notevole rilievo, come elemento propulsivo per la 
produzione di statistiche, è il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (istituito dalla Legge n. 
335/1995) con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti 
economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e 
pensionati, dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, delle dinamiche 
dei fenomeni rilevati in relazione alla stabilizzazione della spesa previdenziale. 

La domanda di informazioni statistiche è originata, inoltre, da specifici provvedimenti normativi che 
richiedono il monitoraggio di particolari tipi di interventi quali, ad esempio, i servizi per la prima infanzia, 
oggetto di recenti normative regionali e nazionali. Ciò ha condotto alla Convenzione tra l’Istat e il 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia per la fornitura anticipata dei dati relativi ai servizi socio- 
educativi per la prima infanzia. Sempre in termini di domanda, nel complesso emerge la necessità di 
informazioni trasversali finalizzata alla realizzazione di sistemi integrati di statistiche sulla protezione 
sociale. 


In termini di offerta, ne deriva anche in questo caso, come per il settore Sanità, l’urgenza di realizzare 
progetti in grado di descrivere longitudinalmente il ciclo di vita dei cittadini nel loro status di disoccupati, 
lavoratori, pensionati, integrando fonti statistiche e amministrative di diversa natura. Proprio in questa ottica 
si collocano gli sforzi per la costituzione del Casellario Centrale degli Attivi, istituito con la Legge 
n.243/2004 e ancora in fase di realizzazione. Attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili 
negli attuali sistemi informativi, il Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro 
(Sinp), istituito con il D.Lgs. n. 81/2008, ha lo scopo di fornire informazioni utili per orientare, 
programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali, nonché per indirizzare quelle di vigilanza. Gli Enti coinvolti nella sua realizzazione sono: il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome, l'INAIL, 
l’Ipsema, l’Ispesl e il Cnel. 


La produzione di informazioni statistiche sarà ulteriormente rafforzata nel triennio 2011-2013 con uno studio 
finalizzato all’implementazione di un sistema informativo sui servizi sociali per la non autosufficienza 
(Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) e da una verifica dell’utilizzabilità dell’ archivio 
amministrativo alimentato dai modelli UniEmens. Inoltre risulta rilevante il contributo degli Enti locali per 
lavori prototipali connessi all’area dell’assistenza (Regione Marche e Provincia autonoma di Trento) e la 
ristrutturazione del sistema informativo nei presidi socio-assistenziali (Provincia autonoma di Bolzano). 

Va in ogni caso rilevata la necessità di produrre informazioni trasversali finalizzate a comparare l’equità e 
l’efficienza del sistema di welfare a livello territoriale. 


444 Settore: Giustizia 


Le comuni politiche europee sui temi di libertà, sicurezza e giustizia orientano la domanda verso 
informazioni integrate e armonizzate utili a confronti sulla qualità e l’efficienza dell’attività della giustizia 
nei diversi Paesi. Sebbene non esista uno specifico Regolamento, ciò si sostanzia in questionari ad hoc 
sottoposti ai Paesi membri dell’Unione Europea al fine di segnalare l’importanza di studiare alcuni fenomeni 
relativi alla criminalità e promuovere la conoscenza di queste tematiche. Al fine di pervenire a una 
definizione confrontabile dei reati, la Commissione Europea ha avviato anche uno studio di fattibilità sulla 
realizzazione di una classificazione unica e condivisa a livello europeo, coordinato dall’Istat con il 
coinvolgimento del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia. Nello specifico, Eurostat richiede 
dati annuali relativi al numero totale dei reati, degli omicidi, dei reati violenti, delle rapine, dei furti di auto, 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


dei furti in abitazione, delle persone detenute e degli agenti delle forze dell’ordine, insieme a dati sul 
riciclaggio del denaro sporco e su alcune particolari tipologie di reato (come il traffico di esseri umani, la 
corruzione, la contraffazione). Eurostat di recente ha chiesto all’Italia, tra gli altri, di testare un modulo di 
indagine sulla vittimizzazione, finalizzato alla raccolta dei dati su base pluriennale. 


Per ciò che riguarda altri organismi internazionali, in sede di Nazioni Unite è emersa l’esigenza di 
individuare metodi e definire indicatori sulla violenza. Rispetto al gender statistics, è stato predisposto un 
database finalizzato alla raccolta delle informazioni sulle vittime dei reati disaggregate per genere ed è stata 
chiesta la collaborazione dell'Istat per la sua implementazione. Ogni due anni, inoltre, L'UNODC (Ufficio 
delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine) necessita di dati, di fonte amministrativa, relativi a 
statistiche del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia. 


A livello nazionale sono numerose le norme che stimolano la domanda di dati di settore con l’obiettivo di 
migliorare la sicurezza e l’ordine pubblico e di rispondere alla necessità di disporre di statistiche per 
organizzare in modo più efficiente ed efficace l’intervento sul territorio: tra le più recenti, la Legge n. 
38/2009 disciplina il reato di stalking. In generale, l'interesse è rivolto ai dati inerenti le vittime dei reati, la 
percezione della sicurezza e la violenza contro le donne. Anche il compito istituzionale di tutela degli italiani 
all’estero rientra, da alcuni anni, tra gli obiettivi strategici e coinvolge il Ministero degli Affari Esteri. Oltre 
alla sicurezza, la domanda si rivolge alle misure per la riduzione della durata dei procedimenti e degli 
arretrati in materia civile e penale; a tal fine, risulta indispensabile fornire elementi utili per la definizione 
delle riforme e monitorare i risultati dell’attuazione delle stesse. 


In generale, in rapporto con l’offerta la domanda statistica è soddisfatta laddove il dato richiesto è rilevabile 
da un sistema informativo automatizzato e che accentra le informazioni relative a un determinato settore, 
oppure laddove i dati richiesti si limitano ad avere come oggetto aggregati processuali desumibili da 
rilevazioni che vengono svolte periodicamente. Rispetto alle indagini che riguardano la percezione della 
sicurezza e la violenza contro le donne, l’Istat risponde adeguatamente ed esaurientemente. Tuttavia, alcune 
criticità riguardano le vittime dei reati, in particolare di quelli più gravi, soprattutto quando coinvolgono i 
minori in casi di abuso e violenza sessuale: attualmente, infatti, si riscontrano difficoltà di rilevazione legate 
all’accesso diretto ai fascicoli giudiziari personali. Anche in ambito civile, le attuali rilevazioni statistiche 
non forniscono informazioni sulle caratteristiche personali e familiari dei minori in stato di adottabilità, in 
affidamento familiare, così come su tutte quelle forme di disagio che si esprimono attraverso i provvedimenti 
giudiziari di limitazione, sospensione o decadenza della potestà genitoriale. In ambito sia penale sia civile, si 
osservano difficoltà di soddisfare le esigenze conoscitive anche nei casi in cui la richiesta di dati riguarda le 
caratteristiche personali dei soggetti destinatari dei provvedimenti giudiziari. L'introduzione dei registri 
informatizzati negli Uffici Giudiziari, se da un lato ha consentito di elaborare più agevolmente le statistiche 
processuali, dall'altro non ha colmato la carenza di informazione sugli aspetti socio-demografici della 
devianza e sulla tipologia dei reati commessi in relazione alla risposta fornita dal sistema giustizia attraverso 
i provvedimenti giudiziari. 


Nel Psn 2011-2013 si sono introdotti nuovi lavori finalizzati a valorizzare lo sfruttamento a fini statistici dei 
sistemi amministrativi gestionali, per superare i limiti indicati nella produzione statistica corrente, anche su 
materie quali sul contenzioso su materia di lavoro e la giustizia militare. 


Per quanto concerne il tema della sicurezza e la particolare attenzione da parte delle Istituzioni verso i reati a 
sfondo sessuale anche in ambito lavorativo (Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri — 
Dipartimento per le Pari Opportunità), l’Istat sta predisponendo una sezione ad hoc nell’Indagine sulla 
vittimizzazione. Allo stesso modo, il Ministero dell’Interno si è fatto portavoce di una richiesta di dati 
finalizzata ad approfondire la tematica della sicurezza in alcune aree territoriali del Sud. Ciò ha dato luogo a 
una Convenzione che porterà l’Istat a disporre di un dettaglio maggiore relativamente al numero e alle 
caratteristiche delle vittime e degli autori di alcuni reati, alla percezione della sicurezza, al livello del 
degrado socio-ambientale. 


Il passaggio al Servizio Sanitario Nazionale delle competenze sanitarie prima esercitate 
dall’ Amministrazione Giudiziaria ha determinato un problema di titolarità e un’incertezza nella raccolta dei 
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dati relativi all’assunzione di sostanze stupefacenti, agli accertamenti sanitari e agli interventi attuati dai 
servizi minorili nei confronti dei soggetti con queste problematiche. 


44.5 Settore: Istruzione e formazione 


I provvedimenti legislativi a livello comunitario e nazionale, la recente riforma del sistema scolastico, 
l’introduzione del federalismo fiscale e la necessità di monitorare con tempestività le politiche volte a 
contrastare gli effetti della crisi economica costituiscono il quadro di riferimento della domanda di 
informazioni statistiche in questo settore. Nel prossimo triennio si prevede un aumento della domanda 
informativa su efficacia ed equità dei sistemi di formazione professionale, considerati all’interno di un 
quadro di apprendimento permanente. Si porranno al centro dell’attenzione temi quali la redditività degli 
interventi formativi, il loro costo effettivo e il valore aggiunto rappresentato dalla formazione professionale, 
così come le caratteristiche degli interventi formativi, le metodologie utilizzate e la ricerca di muove e 
flessibili forme di erogazione. La stabilizzazione degli stranieri e dei relativi nuclei familiari rende sempre 
più necessaria anche la disponibilità di informazioni sulla presenza degli stranieri che partecipano al sistema 
scolastico e sulla qualità del loro processo di inserimento, al fine di orientare strategie mirate a favorire 
l’integrazione. 


Dal lato dell’offerta, le novità introdotte nel sistema scolastico potranno essere monitorate dalle Rilevazioni 
integrative di ogni ordine e grado che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca svolge 
annualmente, opportunamente modificate in base alle nuove esigenze. Il Ministero sta anche provvedendo a 
completare lo studio progettuale sull’utilizzo a fini statistici dei dati dell’ Anagrafe Nazionale degli Studenti 
Universitari che porterà a un generale riassetto dell’offerta di dati. Per quanto riguarda invece il quadro 
informativo complessivo del sistema di istruzione e formazione, si rileva il perdurare della mancanza di 
progetti volti a rilevare informazioni relative agli studenti che non seguono un percorso tradizionale e che 
alla fine del primo ciclo di istruzione decidono di iscriversi ai corsi sperimentali di formazione professionale. 
Rispetto al monitoraggio dell'efficacia esterna dei sistemi di istruzione, l’Istat conferma da un lato l'impegno 
a effettuare le indagini campionarie sull’inserimento professionale dei diplomati, laureati e dottori di ricerca; 
dall’altro, nel 2011 effettuerà le indagini armonizzate europee AES (Adult education survey) sulle attività 
formative degli adulti e la quarta edizione dell’indagine CVTS (Continuing vocational training survey) che 
rileva le attività di formazione continua presso le imprese. Su queste ultime indagini si baserà l’attività di 
“Monitoraggio dei gap territoriali nei comportamenti formativi dei lavoratori e negli investimenti delle 
imprese in formazione continua”, che vede il coinvolgimento dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione 
professionale dei Lavoratori (Isfol). Per quanto concerne l’analisi dell'efficacia delle misure di contrasto alla 
crisi economica poste in essere dalle varie amministrazioni centrali e nazionali, vista la mancanza di archivi 
amministrativi sufficientemente articolati, si rende necessario sia un lavoro di integrazione di basi dati per 
costruire un sistema di monitoraggio degli interventi sia la realizzazione di indagini sugli effetti delle 
politiche anti-crisi. Su questa problematica lo stesso Isfol, insieme ad altri soggetti nazionali (Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Inps e Italia Lavoro) e in accordo con le Regioni, sta 
predisponendo una serie di strumenti che possano dare un quadro della natura degli interventi messi in atto e 
delle loro dimensioni anche da un punto finanziario. Sempre l’Isfol, in relazione al vuoto informativo 
rappresentato dalla spesa di fonte privata per l’istruzione, per fornire elementi utili non solo dal lato della 
domanda ma anche dal lato dell’offerta, ha progettato la sperimentazione di una Price Survey, ossia di una 
rilevazione sui prezzi dei corsi di formazione acquistati dalle imprese. Si segnala, infine, il progetto Isfol 
mirato a realizzare la traduzione delle classificazioni internazionali concernenti le politiche della formazione 
e più in generale le politiche attive. 


446 Settore: Cultura 


A livello internazionale, la domanda nel settore delle statistiche culturali è dettata dal programma di lavoro 
proposto nel 2009 dall’Istituto di Statistica dell'Unesco (UIS) e dal rinnovato interesse espresso dal 
Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea che hanno guidato l’Eurostat nell’individuazione delle 
seguenti esigenze per il 2009 e il 2010: 
- sviluppo di un modello concettuale per la rappresentazione statistica dei principali domini che 
compongono il settore culturale; 
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- produzione di dati settoriali a partire dalle diverse indagini trasversali Eurostat già esistenti e 
realizzazione di progetti pilota per la raccolta di dati su temi di particolare interesse, quali la spesa 
pubblica per la cultura, le istituzioni che costituiscono il patrimonio culturale e la dotazione di beni e 
servizi che costituiscono l'offerta culturale; 

- sviluppo e applicazione del modello di stima dell'occupazione culturale sulla base delle 
classificazioni NACE e ISCO; 

- quantificazione dei livelli di partecipazione e fruizione culturale da parte della popolazione, con 
particolare attenzione all'utilizzo delle ICT; 

- quantificazione delle spese e degli investimenti nel settore culturale, con particolare riferimento 
all'analisi della spesa pubblica per la cultura tramite fonti amministrative; 

- analisi della dimensione economica e produttiva del settore culturale in termini imprenditoriali, 
attraverso la raccolta di dati sulle imprese che operano nel settore e lo sviluppo di nuove fonti 
informative. 


A livello nazionale, i fabbisogni informativi per il settore culturale emergono essenzialmente dal Quadro 
Strategico Nazionale perla politica regionale di sviluppo 2007-2013 che prevede come prioritarie le seguenti 
esigenze informative, incentrate sull’integrazione tra la valorizzazione delle risorse culturali e la promozione 
turistica del territorio: 
- declinazione territoriale della dotazione regionale di risorse e delle caratteristiche dei mercati, con 
particolare riferimento ai poli e alle reti culturali con caratteri di eccellenza; 
- rigorosa analisi, qualitativa e quantitativa, della fruizione culturale attuale e potenziale, dei fenomeni 
di stagionalizzazione e di segmentazione della domanda e delle dinamiche e motivazioni che 
caratterizzano la domanda turistica e della popolazione residente; 
- analisi delle potenzialità di sviluppo delle nuove filiere produttive collegate all’offerta culturale, con 
particolare riferimento ai servizi innovativi (digitalizzazione e servizi telematici) per la promozione 
della conoscenza e della fruizione delle risorse culturali e il loro inserimento nei circuiti ampi di 
mercato e di commercializzazione; 
- ricognizione delle attività di formazione di figure professionali culturali innovative. 


I lavori inseriti nel Psn tengono conto della continua evoluzione del settore e della sua complessità accanto a 
muove statistiche (sull’occupazione culturale, sui musei, sul sistema informativo dell’Anagrafe delle 
biblioteche, sulle risorse e attività delle soprintendenze alle arti). Vanno segnalati gli studi finalizzati a 
descrivere e rappresentare l’offerta contrattuale su internet e nel settore spettacolo, alla costruzione di un 
modello concettuale per l’amministrazione di indicatori culturali. 


A fronte della crescita quantitativa e qualitativa che si registra nella domanda di informazione statistica, 
l’offerta di dati sulle istituzioni, i servizi e le attività culturali appare ancora troppo frammentaria, 
debolmente integrata e a un dettaglio territoriale insufficiente, così da risultare scarsamente efficace per i 
decisori politici, gli operatori di settore e gli stakelte/ders in generale. Al momento, inoltre, tale offerta non è 
in grado di rappresentare in modo adeguato le dimensioni economiche del settore culturale, in termini 
imprenditoriali e occupazionali. Entrando nel merito di alcune criticità specifiche, un comparto per il quale la 
domanda rischia di rimanere inevasa o non adeguatamente soddisfatta dalle attuali fonti informative è 
senz'altro quello dello spettacolo riprodotto e dal vivo. Per quanto riguarda invece il settore dello sport, si 
manifesta la necessità di avviare un percorso di sviluppo di un sistema informativo nazionale © 
interregionale, in grado di produrre un set di dati statistici comparabili, soprattutto con riferimento al settore 
dell’impiantistica sportiva e alla sua manutenzione e valorizzazione. Sul versante della pratica sportiva 
appare necessario promuovere la valorizzazione e l'ampliamento dell’Indagine Multiscopo dell'Istat, con un 
ulteriore approfondimento degli aspetti legati alla salute e agli stili di vita e delle cause della sedentarietà, la 
quale rappresenta uno dei target prioritari delle politiche di intervento regionali e locali in materia di 
promozione dell’attività fisico-motoria. 


4.5 Area: Mercato del lavoro 


Negli ultimi anni l'informazione statistica pubblica sul mercato del lavoro è stata oggetto di crescenti 
sollecitazioni a livello europeo, nell’ottica di garantire una sempre maggiore standardizzazione dei dati tra i 
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Paesi membri, una puntuale misurazione dei processi di avvicinamento agli obiettivi fissati dalla Strategia 
europea per l'occupazione e di venire incontro alle molteplici esigenze degli utilizzatori (policy makers, parti 
sociali, analisti e studiosi). Per l’informazione pubblica sul mercato del lavoro ne è derivato l'impegno a 
coprire le aree più critiche, oltre che a migliorare la qualità della produzione e della diffusione dei dati, 
proprio per agevolare le scelte di coloro che operano nel mercato del lavoro, sia dal lato della domanda sia da 
quello dell’offerta. Gli obblighi stabiliti per la statistica pubblica italiana dai diversi accordi stipulati in 
ambito internazionale, dai Regolamenti europei e dalla normativa nazionale se da un lato coinvolgono in 
primo luogo l’Istat, dall'altro costituiscono un impegno importante per tutte le amministrazioni e i soggetti 
chiamati a collaborare per la fornitura dei dati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale. 


Particolarmente importante è la domanda crescente a livello internazionale di indicatori sulla qualità del 
lavoro. ILO, UNECE, Commissione Europea ed Eurostat stanno lavorando alla definizione di un framework 
comune di indicatori di qualità del lavoro attraverso seminari internazionali organizzati con frequenza 
biennale a partire dal 2000 e ai quali l’Italia partecipa dal 2005. 


A livello nazionale, non si deve sottovalutare l'impatto del muovo sistema di contrattazione sulla domanda, i 
cui primi effetti dovrebbero verificarsi a partire dal 2010, come anche la richiesta da parte degli utenti di 
statistiche dettagliate sulle previsioni a breve termine della domanda di lavoro formulate dalle imprese. 
La riforma istituzionale e il decentramento amministrativo, inoltre, mettono in primo piano la necessità di 
disporre di dati territoriali, la quale emerge anche dalla Ricognizione sulle esigenze informative condotta. 
dall’Istat e rivolta agli esperti e ai partecipanti del Circolo di qualità sul Mercato del lavoro. Le richieste più 
urgenti riguardano: 
- la maggiore tempestività nel rilascio dell’informazione statistica e la possibilità di poter disporre di 
dati attendibili anche a livello micro territoriale; 
- i confronti longitudinali, per seguire i percorsi lavorativi degli individui, soprattutto in un momento 
così particolare della congiuntura economica; 
- una sempre maggiore integrazione e valorizzazione dello sviluppo di statistiche sul lavoro derivanti 
da archivi amministrativi; 
- le informazioni sul lavoro non standard e sul lavoro autonomo; le informazioni più dettagliate sulla 
struttura delle retribuzioni di fatto; 
- l'esigenza di affiancare altri indicatori al tasso di disoccupazione, che non riflette in modo esaustivo 
le difficoltà che si incontrano nel mercato del lavoro; 
- Vinformazione sempre più dettagliata sulla partecipazione al mercato del lavoro degli stranieri; 
-  laqualità del lavoro. 


In termini di offerta, emerge la necessità di ampliare la produzione di informazioni congiunturali che il Paese 
gia fornisce all'Unione Europea. Nel corso del 2009, sono stati completati sia il passaggio di tutti gli 
indicatori congiunturali costruiti su dati di impresa alla nuova Classificazione delle attività economiche 
(Nace rev.2), sia la ricostruzione delle serie storiche per un periodo di tempo sufficientemente lungo da 
garantire la destagionalizzazione. Per i primi mesi del 2010, si prevede di fornire le muove stime sulle ore 
lavorate per sezione di attività economica basate sull’integrazione dei dati già disponibili dell’Indagine sulle 
grandi imprese con quelli della Rilevazione VELA (sui posti vacanti e le ore lavorate) condotta 
trimestralmente sulle imprese con almeno 10 addetti. Per il 2013, inoltre, è previsto il rilascio di stime sulle 
ore lavorate e sulle retribuzioni lorde anche per i settori del commercio al dettaglio e degli altri servizi. Per 
ciò che riguarda invece l’indicatore trimestrale sul costo del lavoro orario (LCT), si fa presente che nel 2009 
sono scadute le deroghe concesse rispetto all'obbligo di estendere il campo di osservazione ai settori dei 
servizi pubblici e dei servizi privati alle famiglie; di conseguenza si dovranno predisporre i dati di 
competenza. 


L’entrata in vigore, già dal 2010, dei Regolamenti sulle “Job vacaney statistics” rende obbligatoria la 
fornitura dei dati sul tasso dei posti vacanti (compreso nella lista dei “Principal European Economie 
Indicators"), ciò richiede un aumento della tempestività da parte dell'Istat, che dovrà rilasciare le prime 
informazioni relative a questo indicatore a 45 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, seguite da una 
stima a 70 giorni. Nello stesso tempo diventano necessari gli studi di fattibilità per valutare l'opportunità di 
estendere il campo di applicazione ai settori dei servizi pubblici e privati alle famiglie e alle imprese con 
meno di dieci addetti. Inoltre, il maggiore ruolo attribuito a livello nazionale alla contrattazione decentrata 
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comporterà una riflessione su eventuali arricchimenti da apportare all’attuale struttura di indicatori 
congiunturali prodotti dall’ Istat sulle retribuzioni contrattuali e di fatto. 


In tema di statistiche strutturali, i dati quadriennali relativi alla struttura del costo del lavoro (LCS) e alla 
struttura delle retribuzioni (SES) verranno resi disponibili a una più ampia categoria di utenti, sia a livello di 
microdati sia di dati aggregati. La tempistica prevista dai Regolamenti consente, inoltre, di disporre a 
cadenza biermale dei principali dati strutturali, che possono costituire un benchmark per il passaggio a una 
fornitura annuale di importanti indicatori sul gender pay gap e sulla struttura del costo del lavoro. 


Dopo l’avvio, nel primo semestre del 2009, della Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro (LCS2008, 
le cui stime finali saranno disponibili a metà del 2010), ci si concentrerà sula struttura delle retribuzioni. 
L'ultima produzione di dati sull'argomento (SES 2006) è stata il risultato di un'attività di integrazione di dati 
provenienti da indagini statistiche e archivi amministrativi, che verrà riproposta in occasione della 
costruzione delle stime sulla struttura del costo del lavoro LCS 2008. Questa esperienza, maturata con 
riguardo ai dati strutturali, va ad aggiungersi a quella che da anni si sta acquisendo e consolidando con il 
lavoro di costruzione degli indicatori trimestrali OROS, basati in larga parte sulle dichiarazioni contributive 
INPS. 


Per quanto riguarda il tema delle professioni, 1’ Indagine ad hoc condotta dall'Istat rappresenta una raccolta di 
informazioni esaustiva e dettagliata, che offre un contributo innovativo alla produzione di statistiche 
sull'occupazione. L'attenzione viene posta sulla natura e i contenuti del lavoro, nella prospettiva di 
descrivere, con un elevato dettaglio analitico, tutte le professioni esistenti sia in termini di requisiti e di 
caratteristiche richiesti al lavoratore sia in termini di attività e di condizioni di lavoro che la professione 
implica. 


Una ulteriore esigenza informativa ha riguardato, nell’ambito della Rilevazione campionaria continua sulle 
Forze di Lavoro, l’analisi dei flussi che ha condotto alla costrizione di matrici di transizione utili a rilevare i 
cambiamenti nello status occupazionale all’interno delle famiglie. A tale proposito, sono stati predisposti il 
file standard e il file per la ricerca a uso degli utenti. 


La Rilevazione sulle Forze di Lavoro prevede anche approfondimenti tematici che cambiano ogni anno 
(moduli ad hoc) per colmare l’offerta informativa su aspetti specifici individuati a livello europeo. I moduli 
ad hoc hanno finora consentito l’analisi di particolari aspetti del mercato del lavoro quali la flessibilità negli 
orari di lavoro, la transizione dei giovani dallo studio al mercato del lavoro, la salute e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro, l’inserimento lavorativo degli stranieri. Per il triennio 2010-2012 sono già stabiliti moduli ad hoc 
relativi alla conciliazione lavoro — famiglia (2010), all'occupazione delle persone con disabilità (2011), alla 
transizione dal lavoro alla pensione (2012). Sulla base dei dati della Rilevazione sulle Forze di Lavoro, al 
fine di rispondere all’esigenza di fornire stime mensili sulla disoccupazione, è stato condotto dall’Istat un 
progetto di ricerca finanziato da Eurostat per la messa a punto di una metodologia ad hoc. I risultati, 
ampiamente positivi, hanno consentito di programmare la messa a regime della produzione di tali stime che 
l’Istat avvierà non solo per la disoccupazione ma anche per l'occupazione. 


Nella prospettiva dello sviluppo delle statistiche sul mercato del lavoro, è poi da sottolineare che alcune delle 
azioni previste dai Regolamenti europei e dalle Direttive internazionali richiedono un crescente sforzo 
coordinato tra l'Istat altri soggetti Sistan quali il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l'’Unioncamere, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale 
(Inps), l’Istituto Nazionale per l’Assistenza agli Infortuni sul Lavoro (Inail), il Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro (Cnel). 


Per quanto riguarda ad esempio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di soddisfare l'esigenza di 
una maggiore tempestività nella diffusione dei dati, è stata pubblicata sul suo sito Internet l’anticipazione dei 
dati delle dichiarazioni dei redditi per l’anno di imposta 2007 (la pubblicazione completa è prevista al più 
tardi per i primi mesi del 2010). Peraltro, nel corso degli anni, l’implementazione del Sistema Conoscitivo 
del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO) ha consentito di raffinare la qualità dei 
dati statistici prodotti e diffusi dal Ministero attraverso maggiori e più efficienti controlli. 
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Presso l’Inps si stanno consolidando muovi flussi informativi, realizzati attraverso i nuovi modelli, 
denominati “uniemens”. Con il sistema UNIEMENS si unificano i flussi retributivi (EMENS) e quelli 
contributivi (DM10) aumentando, tra l’altro, le informazioni individuali a disposizione dell'INPS per 
svolgere compiutamente e tempestivamente le proprie funzioni istituzionali. A partire da questo set di 
informazioni l'Inps realizzerà il nuovo database del campione longitudinale degli attivi e dei pensionati, 
aprendo nuove e interessanti prospettive di utilizzazione dei dati di fonte amministrativa. 


In termini di offerta di previsioni a breve termine sulla domanda di lavoro da parte delle imprese, si segnala 
il Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali. Tale Sistema interessa annualmente circa 100 mila imprese con almeno 
un dipendente e fornisce una serie di indicazioni a supporto delle politiche attive del lavoro e della 
programmazione della formazione nel nostro Paese, favorendo l’incontro e il dialogo tra il mondo del lavoro 
e il sistema della formazione in tutte le sue articolazioni. Tali tematiche saranno approfondite ulteriormente 
sotto l’aspetto territoriale e riguarderanno tutte le province italiane, anche quelle di recente costituzione. 
L'attenzione verrà posta sulle iniziative volte a rafforzare il collegamento tra i vari canali formativi e le 
esigenze delle imprese nei diversi territori, sulle fimzioni e sulle reti di orientamento scolastico e 
professionale, per favorire le scelte degli studenti e delle persone in cerca di occupazione verso percorsi 
formativi e professionali maggiormente spendibili nel mercato del lavoro. 


La dimensione territoriale è, pertanto, di estrema rilevanza anche per l’analisi della dinamica evolutiva del 
mercato del lavoro; a tale riguardo, è prevista anmalmente la produzione di stime per Sistema Locale del 
Lavoro, sia degli occupati e disoccupati residenti (coerenti con le forze di lavoro), sia degli occupati interni 
(coerenti con i conti nazionali). Inoltre l’Istat, attraverso il progetto SMART, ha messo a punto un 
applicativo che consente agli utenti esterni di ottenere stime dell’occupazione e della disoccupazione per 
piccole aree (diverse dalle province e dai Sistemi Locali di Lavoro) formate da gruppi di Comuni, 
consentendo di calcolare l’errore associato a tali stime. L'applicativo si basa sui microdati della Rilevazione 
sulle Forze di lavoro e su quelli della popolazione residente per classi di età. 


In considerazione dei costi di effettuazione di indagini campionarie statisticamente robuste rispetto al 
dettaglio territoriale, i dati di fonte amministrativa sembrano costituire un elemento strategico promettente 
anche in termini di controllo del carico statistico sulle imprese e/o sulle famiglie. L’Istat ha da tempo avviato 
progetti congiunti con alcune Regioni interessate a esplorare in quest'ottica gli archivi amministrativi. 
Questa rilevanza è testimoniata dall'inserimento nel Psn, già a partire dall’aggiornamento 2010, di muovi 
progetti e dalla ricerca di una maggiore coerenza complessiva tra le diverse iniziative. Si segnalano, tra gli 
altri, l’inserimento di un nuovo progetto denominato “Archivio statistico integrato dell’occupazione da fonti 
amministrative”, a titolarità Istat, e di un “Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l’analisi e 
il monitoraggio dei mercati del lavoro locali” con titolarità condivisa da diverse importanti Istituzioni 
centrali (Istat, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Inps, Inail, Ministero della 
Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione) e la compartecipazione di numerosi enti locali. 


Un altro insieme di lavori inseriti nel Psn riguarda la predisposizione di dati da fonte amministrativa per 
l’analisi e il monitoraggio dei mercati del lavoro locali. E” prevista la realizzazione di un sistema informativo 
integrato (Progetto GUIDA) che consentirà di disporre di informazioni di diversa origine (Asia, Inps, Inail 
ecc.) dettagliate territorialmente. Parallelamente, lavori programmati dal Comune di Milano, dalla Regione 
Lombardia, da un gruppo di province coordinate dalla Provincia di Belluno e da altri Enti convergono verso 
il medesimo obiettivo. 


4.6 Area: Sistema economico 


Lo scenario della domanda di informazione statistica nell’ambito di questa area è notevolmente complesso, 
con segmenti “tradizionali” che si intersecano a muove esigenze informative, ed è caratterizzato, in tutti i 
settori, dall’ulteriore avanzamento dei Regolamenti comunitari. Tuttavia, esigenze di analisi del sistema 
economico e produttivo emergono con sempre maggiore intensità, rendendo necessario uno sforzo di 
modernizzazione del sistema delle statistiche e una maggiore interazione tra i diversi settori. L'evoluzione 
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della domanda di nuovi e più adeguati indicatori è fortemente connessa ad alcune iniziative comunitarie di 
grande rilevanza, che hanno rilanciato il dibattito sulle misure della competitività e stimolato la produzione 
di indicatori statistici ufficiali per monitorare il raggiungimento degli obiettivi. Complessivamente, è 
possibile individuare filoni accomunati dalla rispondenza a un bisogno informativo di fondo sui diversi 
aspetti della misurazione della performance e della competitività dei moderni sistemi economici, con 
particolare attenzione alla loro comparabilità nel contesto europeo. 


Dal lato dell’offerta, la risposta della statistica ufficiale ha prodotto un incremento significativo di statistiche 
economiche armonizzate a livello europeo, di carattere sia strutturale sia congiunturale, oltre che di 
esperienze produttive su scala nazionale. L'ampliamento dell’offerta informativa in presenza di una domanda 
in forte evoluzione e spesso conflittuale, se da un lato è coerente con le esigenze di accrescere il potenziale 
informativo dei sistemi statistici nazionali in termini di qualità e quantità di dati utili per le decisioni degli 
operatori pubblici e privati, dall’altro solleva problemi di dimensionamento ed efficienza dei processi di 
costruzione delle informazioni statistiche. Questi sono particolarmente rilevanti per un Paese, come l’Italia, 
caratterizzato dalla coesistenza di un gran numero di piccole e piccolissime imprese con segmenti di medie e 
grandi unità che interagiscono in modo complesso e richiedono una strumentazione di monitoraggio 
statistico adeguata a coglierne le specificità. 


4.6.1 Settore: Struttura e competitività delle imprese 


In questo settore la domanda è fortemente legata sia agli indirizzi politici forniti dai principali attori presenti 
a livello nazionale e internazionale sia alla normativa di riferimento riconducibile soprattutto ai Regolamenti 
definiti a livello comunitario. A questo proposito si segnala la recente approvazione del Regolamento $BS 
(Structural Business Statistics) n.295/2008, del Regolamento n. 716/2007 relativo alle statistiche comunitarie 
sulla struttura e sull’attività delle consociate estere, del Regolamento sugli Archivi Statistici n.177/2008. A 
livello nazionale, si collocano le esigenze derivanti dalla Legge Finanziaria 2008, concernenti il censimento 
di progetti di rilevante interesse per il settore della pubblica amministrazione, e si segnalano alcune attività 
relative alle imprese a controllo pubblico, alle concessioni ed erogazioni di contributi al sistema delle 
imprese. La domanda informativa stimolata dagli stakefelders, a livello europeo, è principalmente orientata 
all’analisi e al monitoraggio della struttura e della performance economica del sistema produttivo; a livello 
nazionale, i ministeri, pur utilizzando in modo ampio le statistiche e gli indicatori economici prodotti in 
questo settore, si sono dimostrati in generale poco propositivi nella formulazione di esigenze conoscitive 
specifiche. Di contro, studiosi ed Enti di ricerca hanno mostrato negli ultimi anni una crescente attenzione ai 
dati a livello di impresa, stimolati dall’esigenza di approfondire in modo più completo e articolato i rapporti 
tra struttura, comportamento e performance, in un contesto di complesse e radicali trasformazioni del sistema 
produttivo italiano. Si segnala, inoltre, una crescente domanda informativa rispetto alla situazione di contesto 
in cui operano le imprese italiane, secondo una prospettiva internazionale, nazionale ma anche regionale e 
locale. 


Un aspetto rilevante che caratterizza il fronte dell’offerta è l'inserimento nel Psn 2011-2013 del nuovo 
progetto relativo al 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi per la rilevazione delle unità locali di 
imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni non-profit. Rispetto al quadro delle informazioni statistiche 
correnti sul sistema produttivo, esso consente di aggiornare il quadro dell’articolazione territoriale, fomendo 
elementi conoscitivi utili a disegnare le politiche di intervento economico e di programmazione territoriale, a 
livello sia nazionale sia locale. Con l’obiettivo di riorganizzare e realizzare alcuni processi di produzione 
statistica, è altresi stato inserito uno studio progettuale di particolare interesse per ridisegnare le indagini per 
la stima delle variabili economiche delle imprese. E° stata anche programmata una nuova indagine finalizzata 
alla produzione di indici trimestrali di fatturato dei servizi alle imprese e alle attività professionali. 


Si segnala altresi la produzione di statistiche sulle principali tipologie e sul grado di utilizzo degli strumenti 
di policy, a sostegno della competitività delle imprese italiane, come elaborazioni realizzate dai Ministeri e 
dalle Agenzie competenti. Lo sviluppo di statistiche sulla demografia di impresa nonché sulle unità 
statistiche complesse (eruppi di impresa) ha permesso di ampliare in modo significativo anche l’offerta 
informativa disponibile sulle unità economiche. Inoltre, l’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti europei 
citati in precedenza contribuisce ad accrescere ulteriormente l'offerta informativa del settore. Più in 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


particolare, il nuovo Regolamento europeo sulla struttura e le attività delle consociate estere ha consentito 
all’Italia di dotarsi di un sistema coerente e completo di statistiche sia sulle multinazionali estere che operano 
in Italia sia sulle attività estere di imprese a controllo nazionale. L’inclusione nella revisione del 
Regolamento SB$S di nuove informazioni statistiche secondo moduli tematici da individuare a livello europeo 
consentirà, nei prossimi anni, di ampliare l'offerta informativa sul sistema delle imprese. 


4.6.2 Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 


In questo ambito, l'articolazione delle esigenze informative appare fortemente dinamica e rispecchia la 
continua evoluzione del dibattito internazionale. A fronte della domanda relativa al monitoraggio 
dell'intensità di ricerca incorporata nel sistema produttivo o della propensione innovativa del sistema delle 
imprese, si intensifica il bisogno di informazioni statistiche multidimensionali, che mettano in relazione i 
processi innovativi e gli investimenti in R&S con i comportamenti dei soggetti economici e le loro 
performance. La necessità di determinare un contesto di “innovazione aperta” rappresenta un elemento di 
fondo nella formulazione delle priorità strategiche e nell’indirizzo delle politiche europee e nazionali in tema 
di R&S e innovazione e, nel prossimo futuro, guiderà la definizione dell’agenda politica. Ciò si realizza in un 
ambiente di knowledge sharing e di connessione della conoscenza interna con quella proveniente 
dall’esterno, in modo nuovo e creativo, coerente con gli obiettivi di lungo termine per uno sviluppo 
sostenibile della società. 


A tale riguardo, negli ultimi anni sono stati assunti alcuni importanti orientamenti politici che avranno 
rilevanti implicazioni per la definizione di misure e di azioni di peficy con conseguenti ripercussioni sulla 
domanda e sulla produzione statistica. Dalla strategia di Lisbona e dal consolidamento del SER (Spazio 
Europeo della Ricerca) discende un’ampia gamma di politiche e di azioni volte a rendere il quadro normativo 
ed economico europeo più coerente con le priorità strategiche individuate; in particolare, vanno segnalate: le 
sollecitazioni del Consiglio Europeo a promuovere a livello comunitario iniziative concrete per il 
potenziamento della dimensione transnazionale del trasferimento delle conoscenze e, in particolare, per il 
rafforzamento delle interazioni tra mondo della ricerca e imprese nell’intero territorio comunitario; la 
definizione di una strategia volta al potenziamento dei cluster settoriali e territoriali in Europa; 
l’implementazione di una strategia per l'emersione di mercati guida, ossia di nuovi settori di azione orientati 
all'innovazione, ad alto valore economico e sociale, rispondenti ai bisogni espressi dagli utenti finali e 
dipendenti, più di altri mercati, da interventi pubblici (quelli, ad esempio, delle nuove tecnologie applicate 
all'ambiente, alla sanità pubblica, alla sicurezza); la proposta di una strategia per la R&S e l’innovazione in 
settore tecnologici strategici, come le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; le azioni in 
materia di gestione e dell’utilizzo della proprietà intellettuale, come l’istituzione di un brevetto unico 
europeo e la definizione di una carta europea sull’utilizzo della proprietà intellettuale da parte di organismi di 
ricerca pubblici e università; le iniziative connesse al lancio del 2009 come anno europeo della creatività e 
dell'innovazione, miranti a valorizzare e sostenere la creatività e il designa. In questo quadro, emerge 
un’ampia convergenza tra politiche comunitarie e politiche nazionali, praticate dall’amministrazione centrale 
e dalle Regioni, per la ricerca di indicatori in grado di rappresentare la complessità dei processi di R&S e di 
innovazione, di quantificare il loro impatto socio-economico e di monitorare periodicamente e valutare i 
progressi compiuti con riferimento alle diverse iniziative. 


Nonostante i progressi compiuti nella qualità delle statistiche su Scienza, Tecnologia e Imovazione (STI), 
conseguenti all'applicazione dei due principali Regolamenti europei che disciplinano la materia, vi sono 
segnali chiari di ulteriore potenziamento normativo. Si tratta, in particolare, della revisione del Regolamento 
n. 753/2004, con riferimento alla produzione di nuovi dati necessari, alla periodicità dell'indagine e alla 
costruzione su base obbligatoria di indicatori di qualità. Anche rispetto alle statistiche sull'innovazione, si 
procede verso un aggiornamento del quadro giuridico allo scopo di produrre stime con un maggior dettaglio 
settoriale e territoriale, di consentire un pieno accesso ai microdati a fini di ricerca, di prestare maggiore 
attenzione alla qualità dei dati. 


Dal lato della domanda istituzionale europea va segnalato, in primo luogo, l'ampliamento degli aspetti 
investigati nelle rilevazioni, mediante focus sulle relazioni tra innovazione e design, sui bisogni di 
innovazione degli utenti (userdriven innovation), sugli appalti pubblici in materia di imovazione. A questo 
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proposito, nell’ambito dell'European Innovation Scoreboard sono stati proposti muovi indicatori per la 
misurazione del ruolo della creatività e del design nei processi innovativi. Inoltre, la Commissione Europea 
recepisce la domanda del Consiglio di predisporre, a partire dalle fonti di dati già esistenti, un set di 
indicatori per il monitoraggio dei progressi compiuti nella realizzazione della “ Visione 2020 per il SER". 
Ancora, la Commissione avverte la necessità di un monitoraggio periodico delle attività di trasferimento 
delle conoscenze, al fine di misurame i progressi compiuti ed effettuare una valutazione comparativa a 
livello europeo. A questo proposito, ritiene importante rivedere gli indicatori sul trasferimento delle 
conoscenze tra università e industria già esistenti, potenziare la loro applicazione nel campo, ad esempio, 
della creazione di spin-off della ricerca collaborativa, della mobilità delle risorse umane, al fine di 
determinarne il collegamento con l'impatto economico. 


Allo stesso tempo, per valorizzare l'eccellenza in campo scientifico, l'Unione Europea ritiene che si debba 
quanto prima definire un sistema adeguato di valutazione della ricerca universitaria in grado di fornire 
indicazione sulla qualità delle attività di ricerca delle singole strutture universitarie. A tal fine, ha proposto 
agli Stati membri di condurre indagini pilota sulla ricerca nelle università. Sul fronte della domanda espressa. 
dal mondo della ricerca, è in forte crescita l’interesse verso dati di tipo microeconomico, poiché consentono 
di effettuare analisi complesse del comportamento degli operatori e dei fenomeni che caratterizzano 
l'evoluzione strutturale delle industrie e dei mercati. Per far fronte a tali richieste, e in ottemperanza al 
Regolamento n. 831/2002 concernente l’accesso per finalità scientifiche ai dati elementari, significativi passi 
in avanti sono stati compiuti sia in ambito europeo che nazionale riguardo all’uso di microdati. 


A fronte di questo scenario relativo a una domanda in continua evoluzione e tenendo conto delle carenze di 
risorse lamentata dai diversi enti del Sistema, in particolare per questo specifico settore, la priorità strategica 
che ha guidato la programmazione per il triennio 2011-2013 è stata il consolidamento delle attività in corso 
(con riferimento in primis alle statistiche regolamentate) e l’investimento nell’innovazione metodologica e 
organizzativa. In particolare, sul piano metodologico si è previsto di potenziare il ricorso ai dati di fonte 
amministrativa, il data capturing elettronico e l’uso di web survey per l'acquisizione dei dati. Tra le attività, 
si prevede l'ampliamento dell’integrazione dei dati fiscali nei processi di produzione statistica delle spese per 
R&S: l’Enea attiverà una rilevazione statistica per quanto conceme la ricerca delle imprese nel settore delle 
biotecnologie e la Provincia di Trento in compartecipazione con il Cnr — Ceris, effettuerà uno studio di 
fattibilità per la realizzazione di un Thesaurus delle attività di R&S. 


4.6.3 Settore: Società dell'informazione 


In questo settore la domanda è orientata al monitoraggio dell’offerta di ICT, all’adozione e all’uso delle 
tecnologie da parte delle imprese, agli individui, ai settori sanità e istruzione, alle amministrazioni pubbliche, 
all’impatto dell’utilizzo di ICT sulla crescita dell’economia, sull’efficienza ed efficacia del settore pubblico e 
sulle condizioni di vita delle famiglie e degli individui. Infine, per quanto riguarda le politiche europee, nel 
quadro del cosiddetto “processo di Lisbona” e in linea con quanto è oggetto di dibattito in sede europea, è in 
corso di ridefinizione il nuovo berchmarking framework per il periodo 2010-2015. La Commissione opera in 
stretta collaborazione con gli Stati membri attraverso L’High level group 2010 a cui, per la prima volta nel 
2009, sono stati invitati a partecipare anche gli esperti statistici. 


Relativamente alle basi normative europee, è in fase di approvazione un Regolamento che modifica quello 
del 2004 (Regolamento CE n. 804/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) estendendo le rilevazioni 
statistiche sull'uso dell'ICT nelle imprese, nelle famiglie, tra gli individui fino al 2020 e prevedendo muove 
tematiche da rilevare con specifici moduli nei prossimi anni; per il 2011 è in discussione un intero modulo 
sui servizi della PA offerti on line e utilizzati dalle imprese. 


L'offerta di informazione statistica programmata nel Psn punta prioritariamente sul consolidamento 
dell’attuale produzione, all’interno del quale va segnalato lo studio di fattibilità finalizzato 
all’implementazione di un sistema informativo relativo alle statistiche sulla società dell’informazione 
riguardanti imprese, pubbliche amministrazioni e famiglie/individui. Va segnalata anche la nuova indagine 
della Regione Emilia Romagna relativa all’utilizzazione dei software (sia proprietari che liberi) utilizzati 
dalle P.A. locali. 
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Infine, la domanda degli stakeholders istituzionali fa emergere, per quanto riguarda le Istituzioni europee, 
l'urgenza di disporre di dati relativi alle spese e agli investimenti in ICT da parte delle imprese, per 
approfondire l’analisi degli impatti sulla produttività. A livello nazionale, emerge una domanda crescente per 
un sistema informativo settoriale che centralizzi tutte le informazioni disponibili e preveda l'integrazione con 
quelle relative ad altri settori, quali innovazione, ricerca e sviluppo. Esigenze informative crescenti 
riguardano anche informazioni territoriali ancora più analitiche del livello regionale e il monitoraggio delle 
dotazioni e dell’uso delle ICT nelle microimprese. 


4.64 Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva 


Nell'ambito del settore si possono individuare i bisogni relativi alla qualità della misurazione 
dell’interscambio commerciale, nel contesto della crescente globalizzazione delle relazioni economiche, e al 
monitoraggio dei flussi, in un contesto di semplificazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori. 
Le esigenze informative si articolano in tre linee di analisi: le prime due riguardano gli scambi commerciali 
dei beni, rispettivamente tra Paesi dell’area Ue e tra Paesi comunitari e Paesi extra-comunitari; la terza è 
trasversale e richiede informazioni volte a integrare i dati sulle transazioni commerciali con informazioni 
sugli operatori. 


Le statistiche sui flussi commerciali sono interessate da rilevanti modifiche dei Regolamenti del Parlamento 
e del Consiglio e dei Regolamenti di attuazione della Commissione. Il Regolamento base di Intrastat 
conferisce espresso mandato alla Commissione affinché promuova programmi per l’applicazione, in 
prospettiva, del flusso unico (attualmente per ogni Stato membro si rileva solo il flusso di esportazioni; le 
importazioni si ottengono dalle esportazioni dichiarate da tutti i Paesi partner), con stima dei tempi di 
attuazione, nello spirito di semplificare gli oneri di compilazione alle piccole e medie imprese, così come 
raccomandato dall’ECOFIN a Eurostat. Per i flussi extra-comunitari, l'articolazione dei lavori in sede 
europea è piuttosto complessa. Anche in questo caso, il nuovo Regolamento base del nuovo Codice 
Doganale comunitario, entrato in vigore il 24 giugno 2008, si è posto l’obiettivo di semplificare le norme e 
snellire le procedure dal punto di vista delle Autorità doganali e degli operatori commerciali. Di particolare 
rilevanza è la possibilità di ricorrere allo sdoganamento centralizzato per gli operatori autorizzati. Questa 
innovazione potrebbe avere impatti rilevanti sulle statistiche, svincolando il luogo (Paese) di dichiarazione 
dal luogo (Paese) di entrata/uscita della merce dall’Ue, di destinazione del bene importato (luogo di 
consumo) e di partenza del bene esportato (effettiva esportazione). In questo nuovo contesto, il 
mantenimento di un adeguato flusso di informazioni statistiche nazionali implica la definizione di una 
complessa rete di interscambio di dati a livello europeo, una stretta collaborazione tra Istituti di statistica e 
amministrazioni doganali e fiscali, un notevole aumento della complessità delle attività di costruzione degli 
indicatori statistici. 


Per le statistiche Intrastat il nuovo Regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 marzo 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli 
scambi di beni tra Stati membri, si pone l’obiettivo di introdurre il flusso unico, di promuovere l’utilizzo dei 
registri di imprese a fini statistici, di alleggerire la pressione informativa sugli operatori attraverso la 
modifica delle soglie di copertura, in base alle quali gli Stati Membri devono garantire almeno il 90% e al 
massimo il 95% del valore di arrivi e spedizioni. Per le statistiche Extrastat, il nuovo Regolamento (CE) n. 
471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del 
commercio estero con i Paesi terzi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, ha introdotto 
la Dichiarazione Centralizzata, che consente ad alcuni operatori, rispondenti a caratteristiche prefissate, di 
effettuare la dichiarazione in un Paese UE anche diverso da quello in cui transita effettivamente la merce 
(come avviene ora), mantenendo invariate tutte le informazioni statistiche e gli adempimenti fiscali vigenti. 
Verrà altresi introdotto il codice EORI da attribuire agli operatori di ogni Stato. Per quanto riguarda gli 
operatori commerciali i due nuovi Regolamenti impongono la realizzazione di statistiche sulle imprese attive 
sui mercati esteri. Grande attenzione è rivolta al livello di dettaglio dell’informazione statistica a supporto 
dell'analisi dei mercati da parte delle istituzioni, degli operatori commerciali e dei centri di ricerca. Sotto 
questo aspetto, le prospettive di una sempre maggiore integrazione produttiva tra sistemi statistici, nazionali 
ed europei, e amministrazioni doganali, rappresenta un fattore di competitività delle statistiche sul 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


commercio estero. In questo quadro, le tendenze alla semplificazione {flusso unico, abbassamento delle 
soglie di copertura), fortemente perseguite dalle Istituzioni europee, potrebbero tuttavia rappresentare un 
elemento critico per il mantenimento di un adeguato flusso informativo. Un aspetto da sviluppare 
ulteriormente è quello relativo alle statistiche territoriali sulle imprese esportatrici. 


La programmazione statistica per il triennio 2011-2013 è finalizzata ad adeguare le informazioni al muovo 
contesto, grazie anche a un buon livello di integrazione con i vari organismi nazionali ed internazionali che 
operano nell’ambito delle statistiche e delle informazioni relative al settore. 


4.6.5 Settore: Prezzi 


La crescente rilevanza dei Regolamenti comunitari si accompagna a una significativa intensificazione del 
dibattito sulle esigenze informative connesse all'evoluzione del contesto di riferimento, caratterizzato dal 
consolidamento e dalla progressiva estensione dell’Unione monetaria. Si tratta, in particolare, dell'esigenza 
di disporre di un sistema di indici dei prezzi che affianchino la misura dell'inflazione definita dall’indice 
Hicp, di monitorare i canali di trasmissione degli impulsi inflazionistici di origine esterna e le rigidità 
presenti nei sistemi economici nazionali che si manifestano attraverso l'inflazione, da un lato, e i divari di 
prezzo tra prodotti “tradeable” tra le diverse aree della Ue dall’altro. Queste esigenze informative si 
traducono in ulteriore sviluppo, qualitativo e quantitativo, del sistema armonizzato europeo di misurazione 
della dinamica dei prezzi al consumo, con l'accelerazione del processo di armonizzazione dell’Hicp e la 
disponibilità di ulteriori indici (dei prezzi delle abitazioni, dei prezzi a tassazione costante ecc.); 
monitoraggio dell’andamento dei prezzi nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti: sviluppo di 
indici spaziali per la misura sintetica delle differenze nei livelli dei prezzi tra le diverse aree; costruzione di 
informazioni statistiche dettagliate sul livello dei prezzi di specifici prodotti nei diversi contesti territoriali. 
La domanda connessa ai Regolamenti e alle esigenze di armonizzazione subirà un ulteriore incremento, con 
particolare riguardo all’interpretazione in chiave operativa di alcuni elementi innovativi introdotti dal 
Regolamento 1334/2007, relativo alla misura dell'inflazione: nuovi concetti relativi alla classificazione delle 
spese per consumi, implementazione di indicazioni più precise riguardo al campionamento e alle tecniche per 
tenere conto dei cambiamenti di qualità dei prodotti nella misurazione dell’inflazione. Un’innovazione 
normativa di grande impatto sulla misura dell’inflazione è costituita dall’entrata in vigore, a partire 
dall’indice armonizzato Hicp riferito al mese di gennaio 2011, del nuovo Regolamento sul trattamento dei 
prodotti stagionali, che richiederà significativi adeguamenti metodologici e organizzativi a tutti gli Istituti 
nazionali di statistica. L'ampliamento delle informazioni richieste dal Regolamento n. 1165/98 sulle 
statistiche congiunturali, con particolare riferimento alla costruzione di indici dei prezzi all'importazione, e 
dai Regolamenti n. 1158/2005 e n. 1503/2006 sui prezzi alla produzione dei servizi rappresenta una delle 
priorità del prossimo triennio. In generale, si prevede una forte crescita della domanda di informazioni sui 
livelli dei prezzi. Si tratta, in primo luogo, degli indici che misurano i differenziali di prezzi al consumo tra le 
diverse Regioni italiane, per le principali categorie merceologiche (parità regionali di potere d'acquisto). 
Inoltre, le esigenze da parte delle amministrazioni di disporre di indicatori sui livelli dei prezzi e delle tariffe 
come supporto informativo per le politiche locali, insieme all’esigenza di informare i consumatori sui prezzi 
praticati sul territorio, determineranno un ulteriore fabbisogno di informazioni statistiche locali. Infine, 
nell’ambito del progetto Consumer Scoreboard, proseguirà l’attività orientata all’incremento 
dell’informazione sui livelli di prezzo resa disponibile presso i consumatori europei. Sul fronte della misura 
dell’inflazione, la domanda è orientata all’analisi dell'andamento dei prezzi al consumo riferiti a panieri di 
spesa differenziati per tipologia familiare. 


Passando all’offerta di dati statistici per il complesso dell’area, negli ultimi anni la capacità informatica delle 
statistiche è motevolmente migliorata, in un quadro di notevole aumento del grado comparabilità 
internazionale degli indicatori. Molte statistiche di base hanno beneficiato di significative innovazioni di 
processo e di prodotto che ne hanno migliorato l'efficacia in termini di tempestività nella raccolta dei dati e 
miglioramento della qualità statistica delle stime prodotte. Contestualmente, sono stati introdotti nuovi 
indicatori che consentono una lettura più completa dell’evoluzione del sistema produttivo. Permangono 
tuttavia ritardi che, se associati al mancato rispetto di Regolamenti comunitari, dovranno essere 
necessariamente colmati in tempi brevi. 
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Si tratta, in particolare, di situazioni fortemente critiche nel comparto delle indagini congiunturali, soprattutto 
nel settore dei servizi e degli indici dei prezzi all'importazione, di alcuni problemi di tempestività che 
coinvolgono le statistiche sulla ricerca scientifica, di limitate esigenze di adeguamento nel campo dei prezzi 
al consumo. 

In generale, l’analisi del rapporto tra i bisogni informativi e l’attuale offerta di informazioni statistiche 
ufficiali evidenzia l'esigenza di selezionare le priorità, in un contesto caratterizzato da bisogni spesso 
conflittuali e risorse scarse dedicate alla statistica ufficiale. Ad esempio, è evidente che le esigenze di 
alleggerimento della pressione statistica sulle imprese devono essere perseguite, evitando perdite di 
informazioni che il ricorso a dati amministrativi può solo in parte garantire. D'altra parte, la crescente 
attenzione ai comportamenti delle unità produttive, oltre che ai loro risultati economici, richiede uno sforzo 
progettuale per l'impianto di indagini dirette, molto oneroso in termini di pressione su imprese e risorse. 

La complessità dei fenomeni economici sollecita uno sforzo ulteriore per aumentare il potenziale informativo 
del Sistema Statistico Europeo e Nazionale attraverso la modernizzazione e l’integrazione delle diverse fonti. 
Nei prossimi anni, un fattore che potrebbe migliorare la coerenza tra offerta e domanda di informazioni 
statistiche per l’analisi della competitività del sistema produttivo è costituito dal programma comunitario 
MEETS (Modernisation of European Enteprise and Trade Statistics), che ha l’obiettivo di aumentare la 
capacità del Sistema Statistico di descrivere i cambiamenti economici in atto attraverso: la definizione di un 
set di indicatori integrati; il coordinamento delle basi normative delle diverse fonti statistiche; 
l'armonizzazione delle metodologie; il linkage tra basi dati e classificazioni; lo sviluppo di registri europei 
delle imprese; l’integrazione della raccolta ed elaborazione dei dati; la semplificazione delle statistiche sui 
flussi commerciali con l’estero (Intrastat ed Extrastat). Dal punto di vista degli utilizzatori, il passaggio a un 
sistema maggiormente integrato di indicatori, da un lato, semplifica l’accesso e la fruizione delle 
informazioni statistiche, dall’altro consente di disporre di un quadro multidimensionale, particolarmente utile 
sia per il monitoraggio dell'evoluzione della struttura e della performance delle imprese, sia ai fini della 
ricerca. 

La programmazione è stata orientata, da una parte verso la costruzione di un sistema di indici dei prezzi al 
consumo che affianchino l’indice armonizzato HICP usato a livello europeo per il calcolo dell'inflazione e, 
dall’altra parte verso la definizione di strumenti aggiuntivi per il monitoraggio dei canali di trasmissione 
degli influssi inflazionistici di origine esterna. 


Queste esigenze informative generali sono state tradotte in linee operative verso le quali orientare l'offerta di 
informazione statistica ufficiale in ambito prezzi per il prossimo triennio: a) accelerazione del processo di 
armonizzazione degli indici utilizzati a livello europeo per la misurazione della dinamica dei prezzi al 
consumo e miglioramento degli indicatori prodotti a livello nazionale; b) incremento della disponibilità di 
indicatori in tema di prezzi al consumo nella forma di indici dei prezzi delle abitazioni, indici dei prezzi a 
tassazione costante, indici di prezzi riferiti a panieri differenziati per tipologia familiare, indicatori di livello 
dei prezzi al consumo da rendere disponibili per l'orientamento dei consumatori europei; c) monitoraggio 
dell'andamento dei prezzi nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti; d) sviluppo di indici 
spaziali per la misura sintetica delle differenze geografiche nei livelli di prezzo; e) costruzione di 
informazioni statistiche dettagliate a livello territoriale. 


In questo quadro, un aspetto che dovrà essere significativamente sviluppato, rispetto all’attuale 
configurazione dell’offerta, è quello relativo al miglioramento delle condizioni di fruibilità delle statistiche. 
Da questo punto di vista, è necessario accelerare la realizzazione di sistemi informativi integrati di diffusione 
on line dei diversi indicatori che valorizzino la capacità del Sistema Statistico di fornire un quadro 
trasversale della competitività del sistema economico. 


4.7 Area: Settori economici 


L’area dei settori economici include un insieme vasto e articolato di domini statistici che, per le loro 
caratteristiche, per le differenze nei percorsi di sviluppo dei relativi sistemi di misurazione e, non ultimo, per 
la profonda disomogeneità e diversificazione delle politiche pubbliche a essi afferenti presentano linee di 
tendenza della domanda alquanto disomogenee. Ciò si riflette anche nel quadro di riferimento dei 
Regolamenti comunitari nell’ambito del quale si distinguono quello sulle statistiche congiunturali (STS, n. 
1165/1998 successivamente emendato dal Regolamento n. 1158/2005) e quello sulle statistiche strutturali 
(SBS, n. 58/1997, emendato dal Regolamento n. 295/2008). Il primo definisce le caratteristiche della 
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domanda degli indicatori di breve termine relativi all'evoluzione dell’attività produttiva, dei prezzi 
dell’output e delle variabili di input di lavoro di tutti i principali settori di mercato, coprendo le statistiche 
congiunturali dell’industria, delle costruzioni, del commercio e dei cosiddetti altri servizi; questi ultimi 
includono indicatori relativi anche ai trasporti e, in misura limitata, al turismo. In maniera per molti versi 
analoga, il Regolamento SBS fornisce uno schema comune per le informazioni sulla struttura e la 
performance delle imprese appartenenti ai comparti economici di mercato, abbracciando oltre che i settori 
sopra citati anche quello dei servizi finanziari. 


4.7.3 Settore: Agricoltura, foreste e pesca 


Le dinamiche della domanda per il settore agricolo sono fortemente influenzate dalla Politica Agricola 
Comunitaria (PAC), dall’evoluzione del mercato e, ovviamente, dalla crescente attenzione della pubblica 
opinione e delle istituzioni pubbliche agli aspetti connessi alla qualità dei prodotti alimentari, nonché a quelli 
riconducibili al territorio rurale, secondo quanto stabilito nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo 
Rurale (PSR). Per questo è stata definita una zonizzazione ad hoc del Paese attraverso l’individuazione di 
quattro macro tipologie di aree: poli urbani; aree rurali ad agricoltura intensiva; aree rurali intermedie; aree 
rurali con problemi complessivi di sviluppo. 


Il monitoraggio della politica comunitaria e del sistema agroalimentare nel suo complesso è svolto attraverso 
un set di indicatori che dovranno essere prodotti con cadenza biennale e a livello regionale per ciascuno dei 
quattro gruppi, confrontabili trai 27 Stati membri e utilizzati obbligatoriamente a supporto delle diverse fasi 
di programmazione, riconducibili: agli obiettivi del programma, rispetto ai quali valutare i risultati e 
l'impatto del programma stesso; alla descrizione del contesto socio economico su cui si basano i risultati 
delle politiche. 


Sotto il profilo delle esigenze conoscitive, gli scenari che si prospettano per il periodo di programmazione 
2011-2013 suggeriscono una maggiore attenzione agli aspetti qualitativi dei processi produttivi e a quelli 
dell'innovazione e dell’organizzazione. In particolare, sono rilevanti gli sviluppi comumitari riguardanti le 
politiche della qualità relative ai prodotti certificati che potrebbero portare a delle proposte legislative per 
una nuova Regolamentazione nel corso del 2010. In termini generali, emerge la necessità di unificare e 
semplificare la normativa in materia di qualità e di migliorare la comunicazione tra gli attori (produttori, 
acquirenti, consumatori), allo scopo di perseguire obiettivi di trasparenza, di adeguata remuneratività e di 
tutela sui mercati internazionali. Lo scenario comporta un fabbisogno di informazioni di mercato quantitative 
e qualitative sulla commercializzazione (quantità vendute, prezzi, scambi con l’estero) e sui costi di 
produzione dei prodotti di qualità. All’estesa regolamentazione comunitaria che caratterizza il settore 
agricolo corrisponde un'articolata regolamentazione statistica che mira a garantire la comparabilità e la 
coerenza delle statistiche prodotte nei diversi Paesi dell’Unione Europea. In tal senso, il più rilevante 
Regolamento sul settore agricolo è quello n. 1166/2008, incentrato sugli aspetti strutturali delle aziende 
agricole e che definisce i benchmark di riferimento per l’intero sistema delle statistiche agricole, mentre il 
Regolamento n. 79/1965 istituisce la Rete Informativa Contabile Agricola e le esigenze in ambito di 
Contabilità Nazionale sono espresse nel Regolamento n. 2223/1996. I rilevanti cambiamenti della politica 
agricola e del contesto in cui operano le aziende, caratterizzato dai rischi di oscillazioni della redditività, 
causa una maggiore domanda di informazioni tempestive sulle tendenze in atto e sull’evoluzione degli affari, 
in analogia agli altri settori economici. 


I Regolamenti comunitari di riferimento per il settore delle coltivazioni agrarie sono il n. 543/2009, che 
entrerà in vigore a gennaio 2010, e il n 357/1979 per le specificità del settore vitivinicolo. In estrema sintesi, 
il primo mette in luce l’esigenza della produzione di stime sulle superfici, sulle rese e sulle produzioni 
secondo il ciclo produttivo delle diverse coltivazioni; il secondo prevede che la domanda di statistica 
ufficiale debba essere aggiornata anche in funzione dei regolamenti di settore in corso di approvazione da cui 
deriverà un notevole sforzo di adeguamento della produzione statistica. Riguardo al tema dei mezzi di 
produzione, sta per entrare in vigore il Regolamento sulle statistiche dei pesticidi. I Regolamenti europei che 
disciplinano il settore della zootecnia (in particolare il n. 1165/2008) stabiliscono l’invio di dati mensili sulla 
macellazione degli animali, di dati semestrali sulla consistenza del patrimonio zootecnico nazionale e sulle 
previsioni di produzione. La domanda di informazioni statistiche rispetto al settore della pesca è 
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prevalentemente di fonte istituzionale ed è attualmente prevista dai Regolamenti n. 1921/2006 per gli sbarchi 
commerciali, n. 216/2009 per le catture in zone diverse dall’ Atlantico settentrionale e n. 762/2008 per 
l’acquicoltura. 


Riguardo al settore forestale, la necessità di fornire risposte attendibili alle organizzazioni internazionali di 
settore (UE, UNECE e FAO), in particolare per la compilazione del bilancio nazionale del legno, determina 
un incremento della richiesta di informazioni relative alla disponibilità di biomasse legnose primarie e 
residuali; ai prelievi legnosi in foresta e fuori foresta; ai consumi (impieghi) di materiali legnosi, con 
particolare attenzione alle biomasse ligneo-cellulosiche da destinare alla produzione di energia; alle 
variazioni di destinazione di suoli agricoli e forestali (rimboschimenti e disboscamenti); agli indicatori 
economici per il settore forestale. 


Sebbene la qualità dei prodotti alimentari stia assumendo un'importanza crescente nella pubblica opinione e 
nelle politiche di settore, non esistono ancora Regolamenti comunitari di riferimento. Pertanto, sulla base 
degli obiettivi UE per la politica della qualità, è possibile identificare come aree di sviluppo quelle delle 
statistiche relative ai prezzi nelle diverse fasi di commercializzazione, agli scambi con l’estero, alla 
redditività. 


A fronte dell’articolata domanda emersa fino a ora, in termini di offerta continuerà lo svolgimento delle 
indagini strutturali sulle aziende agricole di cui il 6° Censimento generale dell'Agricoltura rappresenta un 
riferimento fondamentale. Questo nell’ambito del PSN 2011-2013, è stato affiancato da due muove 
rilevazioni campionarie relative alla valutazione della qualità dei risultati raggiunti: la prima dedicata al 
calcolo del tasso di copertura e la seconda alla stima dell’errore di misura del Censimento. Alle informazioni 
raccolte attraverso il 6° Censimento generale dell’Agricoltura è legata, inoltre, la messa a regime del registro 
delle aziende agricole, aggiornato attraverso l’uso di fonti amministrative. 


Per quanto concerne gli aspetti strutturali delle aziende agricole e le loro performance economiche, 
proseguirà la collaborazione tra Istat, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf), 
Inea e Regioni per lo svolgimento in forma coordinata delle indagini economiche di interesse con il 
vantaggio di una significativa riduzione della pressione statistica e amministrativa sulle aziende agricole e gli 
altri enti coinvolti. Al fine di rispondere alle richieste dell’utenza, è necessario migliorare la tempestività, il 
dettaglio (territoriale e settoriale) e la fruibilità dell’informazione disponibile; a questo riguardo sono già in 
corso aggiornamenti del disegno campionario, delle tecnologie di raccolta dei dati e delle strategie di 
diffusione. In questo ambito si colloca il progetto del nuovo Panel di aziende agricole dell’Ismea, la cui fase 
di sperimentazione è partita nel 2009. Di contro, rispetto alla domanda di informazioni oggettive e specifiche 
per prodotto e processo produttivo sui costi, sui ricavi e sui margini in ambito agroalimentare, al momento le 
statistiche ufficiali non sono in grado di rispondere appieno, sia per la mancanza di un adeguato grado di 
dettaglio per prodotto sia per la difficoltà di integrare fonti informative provenienti da indagini statistiche 
diverse. 


Riguardo alle coltivazioni agrarie, è stata avviata una collaborazione tra Istat e Mipaaf per il coordinamento 
delle indagini in questo settore svolte dai due Enti: nello specifico, l’indagine “AGRIT - rilevazione 
superfici, rese e produzioni” del Mipaaf, e il complesso delle rilevazioni Cati ed estimative svolte dall'Istat. 
In tema di pesticidi, il gap informativo concerne prevalentemente le modalità di applicazione in campo e 
l’uso dei fertilizzanti minerali e organici, per il quale è necessaria una nuova rilevazione. Tale problematica 
di natura agro ambientale è allo studio nell’intera UE e a tutt'oggi non sono state date risposte esaustive, fatta 
eccezione per alcuni Paesi del nord Europa caratterizzati da un'agricoltura “poco diversificata”. 


In relazione al settore della zootecnia e dell’acquicoltura, le indagini e le elaborazioni programmate 
garantiscono di colmare tutte le esigenze informative emerse. Nel triennio considerato si prevede di 
continuare nel processo di ottimizzazione della raccolta dei dati, utilizzando, laddove possibile, fonti 
amministrative (quali quella sulla consistenza del patrimonio bovino) o interagendo con esse per migliorare 
l’archivio delle indagini campionarie (ad esempio quella sui mattatoi). Inoltre, già a decorrere dal 2010 
occorrerà predisporre le informazioni per poter redigere il rapporto sulla qualità di queste statistiche, che 
dovrà essere inviato per la prima volta a Eurostat nel 2011. Infine, in questo settore deve proseguire l’azione 
mirata alla sistematizzazione dei dati relativi ai controlli veterinari effettuati dal Ministero del Lavoro, della 
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Salute e delle Politiche Sociali. Questo risponde anche all’esigenza di statistiche sulla sicurezza alimentare 
che implicano l'integrazione di tutte le informazioni provenienti dal Servizio Veterinario Nazionale, relative 
allo stato di salute negli allevamenti e alla sicurezza delle cami, e trovano un riscontro nel nuovo studio 
progettuale sull'uso degli archivi amministrativi del Ministero, dei dati del Servizio Veterinario Nazionale e 
delle anagrafi animali. 


Per il settore lattiero caseario, le indagini attuali permettono di soddisfare tutte le esigenze conoscitive 
emerse, anche se la revisione della politica comunitaria nel settore delle quote latte potrebbe portare nel 
prossimo futuro alla richiesta di nuove statistiche. Nel settore pesca, l'offerta è pienamente soddisfatta dalle 
rilevazioni presenti nel PSN 2011-2013. Rispetto al settore forestale, al fine di pervenire a un’offerta 
informativa adeguata, accanto al nuovo Inventario Forestale Nazionale, sono necessarie nuove rilevazioni 0 
uno studio di metodi per il ricorso a dati amministrativi affidabili, soprattutto di fonte Agea, al fine di 
migliorare la qualità delle statistiche, che molto verosimilmente sono affette da una significativa sottostima 
dei fenomeni. 


4.7.2 Settore: Industria 


Le statistiche ufficiali sull’industria italiana sono fortemente influenzate dai processi di sviluppo dei sistemi 
statistici armonizzati a livello europeo. La domanda costituita dai Regolamenti comunitari è, quindi, 
assolutamente preponderante rispetto a quella proveniente dalle Istituzioni nazionali e dagli utilizzatori finali. 
D'altra parte, si tratta di una domanda ormai fortemente consolidata e a cui corrisponde un sistema di 
statistiche italiane nel complesso soddisfacente. Tuttavia, negli ultimi anni è cresciuta la richiesta di dati 
disaggregati a livello territoriale (regionali e provinciali) e di quelli relativi alle fonti energetiche rinnovabili, 
coerentemente con l'aumento dell'attenzione rispetto alle tematiche ambientali. Un’esigenza che resta 
rilevante riguarda anche la disponibilità di indicatori sulle scorte per il settore industriale. Una componente 
importante della domanda di informazioni proviene anche dal Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo alle statistiche dell'energia, finalizzato a istituire un quadro comune per la rilevazione dei 
dati e per la compilazione di statistiche comunitarie sulla produzione, sulle importazioni, sulle esportazioni, 
sulla trasformazione e sui consumi. Altri aspetti che ispireranno la programmazione del prossimo triennio si 
pongono allo snodo tra razionalizzazione delle forme di produzione delle statistiche e qualità 
dell’informazione. Ciò riguarda, in particolare, le iniziative che impattano sulla riduzione del carico statistico 
sulle imprese industriali e sull’applicazione di nuove tecnologie per la raccolta e diffusione di informazioni 
statistiche. 


In quest'ottica, l'offerta di informazioni statistiche ufficiali sarà nei prossimi anni sempre più orientata a 
gestire in modo equilibrato il carico statistico sui rispondenti e dovranno essere intraprese iniziative 
finalizzate a razionalizzare e alleggerire la raccolta di informazioni presso le imprese industriali. In questo 
contesto, gli sforzi della statistica ufficiale dovranno orientarsi soprattutto verso il coordinamento delle 
attività condotte dai diversi Enti al fine di evitare le duplicazioni: ciò riguarderà sia le amministrazioni locali 
e centrali, sia le organizzazioni private non appartenenti al Sistan, come le associazioni di categoria 
industriali. Inoltre, per incrementare la qualità delle informazioni statistiche riducendo nel contempo il carico 
sulle imprese, si continuerà a procedere allo sviluppo del ricorso a tecnologie informatiche e a tecniche 
avanzate nella raccolta dei dati. Ove possibile, come anche auspicato dalla Commissione per la garanzia 
dell’informazione statistica, dovrà essere valutata l’opportunità di utilizzare a fini statistici fonti 
amministrative. 


Entrando nel merito di alcune criticità, nel triennio 2011- 2013 l’offerta continuerà a essere fortemente 
condizionata dalla normativa comunitaria, rispetto alla quale permangono i problemi derivanti dai vincoli di 
tempestività imposti sia alle statistiche congiunturali sia a quelle strutturali. Il prossimo PSN, inoltre, è 
caratterizzato dalla riconferma di diversi progetti incentrati sulla collaborazione tra Istat, Ismea e Isae. 


In tema di statistiche territoriali, da un lato permangono le lacune informative relative alla costruzione di 
muovi indici territoriali della produzione industriale per macro-area geografica, basati su informazioni che 
tengano conto dell’effettiva localizzazione della produzione. Dall'altro, la rilevazione sulla produzione e 
sulle caratteristiche strutturali dell’industria estrattiva e l’indagine congiunturale sull’artigianato toscano 
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condotta dall’Ufficio di statistica della regione Toscana, come pure il progetto sul coordinamento di archivi 
statistici e amministrativi in materia di artigianato realizzato dall’Ufficio statistica della regione Piemonte 
continuano a rappresentare esempi di riferimento da esportare ad altre Regioni. 


Attualmente, la maggior parte delle statistiche energetiche vengono raccolte e trasmesse a Eurostat dal 
Ministero per lo Sviluppo Economico sulla base di un gerntlemen agreement. Per ottemperare al 
Regolamento, nel prossimo triennio verranno avviate alcune indagini statistiche sui consumi finali e 
sull'efficienza energetica dei settori residenziale e terziario, perseguendo l’obiettivo di migliorare le 
conoscenze sugli usi finali dell'energia in tali settori per tutte le diverse fonti energetiche utilizzate. Sempre 
nel campo delle statistiche energetiche, è inoltre attivo un progetto denominato GETS, a cui partecipa Terna, 
finalizzato alla creazione di un sistema armonizzato di statistiche sul commercio estero di energia elettrica e 
gas. 


4.7.3 Settore: Costruzioni 


Questo settore è caratterizzato da una specificità propria e da un ampio peso nella formazione della ricchezza 
del Paese. Inoltre, la sua forte interazione con le caratteristiche socio-economiche del territorio conduce a 
una necessità di informazioni molto disaggregate a livello geografico. Ciò fa si che la domanda di 
informazione congiunturale sulle costruzioni sia definita, a livello europeo, da uno specifico Allegato del 
Regolamento comunitario ST S che predispone un’ampia lista di variabili con obiettivi di tempestività molto 
ambiziosi. Analogamente, la natura, il dettaglio e la tempistica degli indicatori qualitativi relativi alle 
aspettative e al clima di fiducia delle imprese di costruzione sono dettati dal programma ad hoc gestito dalla 
Commissione Europea. 


Dal punto di vista dell’offerta, negli ultimi anni gli sforzi dell’Istat e dell’Isae (per la parte degli indicatori 
qualitativi) si sono concentrati prevalentemente sul raggiungimento degli obiettivi posti da questi 
Regolamenti e programmi, lavorando alla messa a punto di un insieme di indicatori congiunturali omogenei 
rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea. Per la parte relativa al programma STS, questo processo di 
sviluppo e allineamento non risulta ancora completato e il suo perseguimento caratterizzerà la domanda 
statistica del settore nei prossimi anni. Ciò riguarda, in particolare, la diffusione a livello nazionale 
dell'indice di produzione delle costruzioni per i due grandi comparti dell’edilizia e del genio civile, il 
passaggio a indicatori a frequenza mensile (da quella trimestrale attuale) e la pubblicazione di statistiche 
trimestrali sui permessi di costruzione. Per questo è stato previsto, da un lato, l'aumento della numerosità del 
campione di Casse Edili, dall'altro l'ammodernamento e la rioreanizzazione della Rilevazione dei permessi 
di costruire che consentirà la diffusione a livello nazionale degli indicatori congiunturali. Dal lato 
dell’informazione trattata, le innovazioni permetteranno di rilevare, oltre alle informazioni quantitative già 
presenti nella precedente versione, anche la situazione delle adesioni al “Piano casa” e alcune caratteristiche 
sull'efficienza energetica dei nuovi fabbricati. In effetti, nel caso della produzione dell’attività edilizia 
residenziale e non residenziale, la disponibilità di informazione si concentra principalmente su dati relativi ai 
fabbricati in via di costruzione. In particolare, per i fabbricati di tipo residenziale, le informazioni più 
richieste sono il numero di abitazioni e il numero di stanze e accessori; mentre per i fabbricati non 
residenziali sono rilevanti le informazioni sulla destinazione economica dell’opera e sulla tipologia del 
fabbricato. 


Per quanto riguarda le informazioni strutturali, sono stati approfonditi diversi progetti orientati alla riduzione 
dei tempi di diffusione delle informazioni. L'’Istat aderisce, inoltre, all’ampio progetto Sistan sul 
“Monitoraggio dei titoli abitativi relativi alle ristrutturazioni edilizie” di cui è titolare la Regione Emilia- 
Romagna, che prevede la raccolta censuaria dei dati non solo sui titoli abilitativi a costruire rilasciati dai 
Comuni, ma anche sugli interventi realmente attuati, nonché sulle trasformazioni d’uso dell’esistente. Tali 
aspetti coinvolgono anche il MUDE (Modello Unico Digitale dell'Edilizia) dell’ Agenzia del Territorio che 
ha come obiettivo finale la realizzazione dell’Osservatorio permanente dell’edilizia. 


Nel complesso, le indagini attuali riescono a restituire solo un’immagine molto aggregata e comunque 
parziale della struttura e dell’andamento del settore, senza fornire puntuali elementi di conoscenza che 
consentirebbero agli Enti pubblici di indirizzare in modo più mirato le politiche per la casa e per il territorio, 
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di valutare la reale entità dell'abusivismo edilizio, di prevedere le eventuali tensioni del mercato, nonché di 
offrire strumenti informativi agli organi di controllo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I piani di 
sviluppo urbano, i progetti territoriali e tutto il variegato insieme delle normative sulle costruzioni 
necessitano anche di un costante feedback sia sulle attuazioni degli interventi edilizi, sia sulle trasformazioni 
nell'uso del tessuto urbano. L'informazione sull’attività edilizia è altresi centrale per predisporre interventi 
normativi e programmi attuativi pubblici efficaci. 


A tal fine, si pone l’esigenza di realizzare un sistema informativo integrato sull'uso del suolo e sul 
patrimonio immobiliare, partendo dalle numerose banche dati amministrative con l’obiettivo di trasformare 
le informazioni disponibili in dati statistici, che con opportuni metodi di integrazione potranno aumentare il 
contributo informativo senza influire sul carico statistico per i rispondenti. Il sistema catastale, ad esempio, 
potrà configurarsi sempre più come sistema informativo integrato tra la componente statale, rappresentata 
dall’ Agenzia del territorio, e quella comunale, sviluppando strumenti di monitoraggio del patrimonio 
immobiliare integrabili con le informazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Queste ultime 
contribuiscono, peraltro, alla realizzazione di un indice dei prezzi immobiliari nazionale, in linea con le 
raccomandazioni provenienti dalle Istituzioni europee, e alla produzione del mimero di unità immobiliari 
oggetto di compravendita in piena e in nuda proprietà, fornendo elementi utili allo studio del mercato 
immobiliare e alle sue interazioni con il mondo economico e produttivo, a livello provinciale e per Comuni 
Capoluogo. 


L'offerta informativa sui lavori pubblici risulta insufficiente sia per gli aspetti congiunturali relativi al ruolo 
di attivatore di domanda che essi esercitano, sia per colmare le esigenze, di tipo soprattutto territoriale, 
riguardanti le tematiche della trasparenza e della legalità, dell'uso del territorio, della dinamica degli 
investimenti pubblici, della sicurezza sui luoghi di lavoro. La quasi totalità delle Regioni ha dato voce a tali 
carenze attraverso l’istituzione di Osservatori sui lavori pubblici, la cui competenza, in coerenza con 
l'evoluzione del contesto normativo nazionale, è ora estesa anche ai contratti di forniture e di servizi. Le 
difficoltà legate al sistema di rilevazione e di condivisione dei dati fra i diversi soggetti coinvolti hanno 
impedito lo sviluppo di un vero e proprio sistema informativo e risulta esiguo il numero di Regioni che 
elaborano e diffondono un proprio report statistico. A tale riguardo, l’istituzione dell’Osservatorio sui Lavori 
Pubblici nell’ambito dell’ Autorità per la Vigilanza sugli stessi pone le basi per sistematizzare e integrare la 
considerevole entità di informazioni statistiche prodotte. Per colmare tali criticità, l’Istat ha previsto due 
studi progettuali mirati allo sviluppo dell’informazione sulle costruzioni, in accordo con il sistema delle 
Casse Edili, e all’utilizzazione dei dati degli Osservatori Regionali sui Lavori Pubblici. Il primo riguarda 
l’incremento del mimero di Casse Edili che inviano informazioni sulle ore lavorate per tipo di attività, al fine 
di pervenire a un’eventuale diffusione dell’indicatore di produzione del genio civile. Il secondo, in 
collaborazione con l'Osservatorio della Regione Toscana, considera la possibilità di razionalizzare i flussi 
informativi nel dominio degli appalti sui lavori pubblici, con l’obiettivo di definire un Imogo unico dove sia 
possibile consultare, monitorare e aggiornare tutte le fasi che caratterizzano il percorso di un’opera pubblica 
(dalla pubblicazione del bando di gara fino alla liquidazione del lavoro) utilizzando il Codice Unico di 
Intervento (CUI). 


4.7.4 Settore: Commercio 


La domanda di informazione si inquadra in un contesto economico caratterizzato da una forte incertezza, 
aggravata dalla crisi sia a livello nazionale sia in ambito internazionale. In particolare, sembra cresciuta 
l’esisenza degli utilizzatori, a ogni livello, di disporre di informazioni quanto più tempestive e dettagliate, da 
utilizzare a supporto di analisi comunque complesse e il più possibile accurate. Tutto ciò riguarda entrambe 
le dimensioni dell’informazione: quella funzionale all’interpretazione delle dinamiche in atto e quella di 
supporto alle politiche macroeconomiche e di settore. Accanto a ciò, la domanda di informazione statistica a 
livello nazionale si focalizza su un maggiore livello di dettaglio degli indicatori prodotti, mentre a livello 
europeo punta a un miglioramento della tempestività e del grado di comparabilità trai Paesi membri. 


Per quanto ricuarda la domanda di informazione statistica formulata dall’Unione Europea, va citato 
innanzitutto il Regolamento STS, che regola buona parte della produzione degli indicatori diffusi dall*Istat 
sul commercio. Tanto per le statistiche sulle vendite al dettaglio che per quelle che riguardano il commercio 
all’ingrosso tale Regolamento definisce gli aggregati di riferimento, la tempestività, il livello di dettaglio e il 
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tipo di indicatore da produrre. Inoltre, l'adozione della Classificazione delle attività economiche NACE Rev. 
2 prevede una fase di trasformazione dei requisiti relativi agli indicatori congiunturali in questione con 
importanti trasformazioni che fanno sorgere la necessità di disporre di serie storiche ricostruite 
retrospettivamente su un periodo sufficientemente esteso: il completamento di tali operazioni costituisce una 
priorità immediata. Anche per le inchieste congiunturali qualitative, all’interno del programma comune 
dell’Unione Europea, sono state formulate ulteriori richieste da adempiere entro il 2010. Esse riguardano, in 
particolare, l'inclusione del commercio all'ingrosso nel campo di osservazione e la revisione delle 
aggregazioni per settori e tipologie di beni per le quali vengono prodotti gli indicatori. 


La domanda interna di informazioni si fa sempre più insistente nei confronti di statistiche caratterizzate da un 
più ampio livello di dettaglio, sia dal punto di vista territoriale sia dal punto di vista dei settori merceologici. 
In particolare, per quanto riguarda le informazioni di tipo strutturale, accanto ai dati relativi alle consistenze 
e ai flussi riguardanti la natimortalità delle imprese commerciali rimane significativa la domanda di dati più 
tempestivi relativi al fatturato di specifici sottosettori, quali l'abbigliamento e le calzature o l’elettronica di 
consumo. Inoltre, si rileva la necessità di disporre di maggiori informazioni relative ad alcune forme di 
commercio interessate solo marginalmente dalle statistiche ufficiali, tra le quali il commercio ambulante e il 
commercio via intemet. Tale esigenza concorda con quanto posto in evidenza dalla Commissione per la 
garanzia dell’informazione statistica, che riconosce ai dati il ruolo di supporto all'opinione pubblica e 
percepisce la presenza di inefficienze e barriere alla concorrenza, le cui conseguenze gravano direttamente 
sui consumatori. 


Passando all'offerta, la produzione del complesso degli indicatori, primi fra tutti quelli relativi al commercio 
all’ingrosso e al dettaglio, sia strutturali sia congiunturali, pur essendo orientata a rispondere agli obiettivi di 
tempestività imposti dai Regolamenti europei, non consente ancora di soddisfare appieno le esigenze definite 
a livello comunitario. In tal senso, a fronte della riconferma di tutti i progetti da parte degli Enti Sistan 
nell’ambito del PSN 2011-2013 e all’inserimento di cinque nuovi lavori, si colloca come prioritaria 
l’elaborazione di stima anticipata dell’indice delle vendite al dettaglio, corrispondenti a una tempestività di 
30 giorni dalla fine del mese di riferimento, come imposto dal Regolamento STS. 


Resta, inoltre, inevaso l’obbligo di produzione dell’indice trimestrale di fatturato del comparto del 
commercio di autoveicoli che rientra tra gli indicatori degli altri servizi. Riguardo alle esigenze che 
emergono dagli utilizzatori nazionali e che non hanno ancora potuto trovare un'adeguata risposta, merita 
attenzione quella relativa alla diffusione di indicatori delle vendite al dettaglio deflazionate per depurame la 
componente di prezzo. 


4.7.5 Settore: Turismo 


L'importanza del turismo come fattore di crescita economica è ampiamente riconosciuta anche in ambito 
internazionale, ove crescente è l'interesse da parte dell'UE e di altri organismi internazionali per 
un'informazione statistica sempre più articolata e completa, che vada al di là del bisogno informativo 
tradizionale e sia in grado di cogliere anche le dinamiche sociali ed economiche connesse allo sviluppo del 
fenomeno, come per esempio l'occupazione e la sostenibilità ambientale. Nel contesto dell’Unione europea 
la domanda informativa è regolamentata dalla Direttiva n. 57/1995 relativa alla raccolta di statistiche 
armonizzate sulla domanda e offerta turistica. Le crescenti esigenze di articolazione dell’informazione sul 
settore hanno condotto le Istituzioni europee a programmare un aggiornamento e un'integrazione del quadro 
normativo di riferimento. Il processo ormai avanzato porterà all'approvazione di un nuovo Regolamento 
Comunitario sulle Statistiche del Turismo, che renderà il quadro normativo ancora più vincolante. In questo 
muovo contesto i bisogni informativi emergenti riguardano, dal lato dell’offerta turistica, l’introduzione del 
concetto di classe dimensionale delle strutture ricettive (basato sul numero delle camere) per la 
classificazione delle strutture alberghiere, la costruzione di indici di utilizzazione, netta e lorda, delle camere, 
l’articolazione territoriale dei dati di capacità e di flusso secondo il grado di urbanizzazione e per località. 
Sul fronte della domanda di servizi turistici, invece, è prevista un'estensione del campo di osservazione per 
comprendere il fenomeno dell’escursionismo che pone criticità anche sul piano metodologico. 
L'introduzione di nuove variabili per un’analisi più approfondita dei comportamenti turistici arriva a 
comprendere l’utilizzo di internet per effettuare la prenotazione di servizi turistici, un maggior dettaglio delle 
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categorie di spesa turistica, l’analisi dei motivi di non partecipazione ad attività turistiche. Il nuovo 
Regolamento richiede, inoltre, una maggiore tempestività nella disponibilità dei dati congiunturali, con la 
costruzione di indicatori per la valutazione in tempi brevi del flusso turistico e l’anticipazione delle scadenze 
per la trasmissione dei dati definitivi. 


Un altro importante sviluppo nello scenario internazionale è costituito dalla recente revisione 
dell’International Recommendation for Tourism Statistics e del manuale per la costruzione del Tourism 
Satellite Account. Una ben definita domanda informativa riguarda le tradizionali statistiche sui flussi di 
bilancia dei pagamenti derivanti dal turismo internazionale compilate dalla Banca d’Italia e che, peraltro, 
forniscono un ampio ventaglio di informazioni sulle caratteristiche della componente straniera dei flussi 
turistici. In questo caso, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal Regolamento Comunitario n. 
184/2005 sulla Bilancia dei pagamenti, il commercio internazionale di servizi e gli investimenti diretti esteri. 
Sul piano nazionale, la domanda di informazione si presenta molto eterogenea, in ragione delle numerose 
istanze sollecitate dagli utilizzatori, motivati da esigenze molto diversificate e interessati ad analizzare il 
mercato nelle sue diverse componenti per poter perseguire strategie politiche promozionali, occupazionali 0 
di accoglienza indirizzate agli ambiti territoriali di competenza. Particolarmente pressante è, altresi, la 
richiesta di informazioni tempestive e disaggregate per ambiti territoriali molto specifici. 


Sulla base della domanda di informazioni emergente a livello europeo e nazionale, l’offerta statistica 
disponibile sul turismo appare insufficiente. I dati sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, che si 
presentano agli utilizzatori con un adeguato dettaglio territoriale, non forniscono informazioni su aspetti 
quali le tipologie di soggiorno (vacanza, lavoro) o le preferenze dei clienti. Di contro, le informazioni 
raccolte sulla tipologia e i comportamenti dei viaggiatori e sugli alloggi privati a uso turistico scontano i 
limiti dovuti alla natura campionaria delle rilevazioni, offrendo stime significative al più a livello regionale. 
In generale, si registra una pressione verso un aumento significativo della tempestività che, per quel che 
riguarda le statistiche dell’offerta, risulta possibile solo introducendo notevoli miglioramenti nel 
funzionamento dell’intero sistema territoriale di gestione della rilevazione sui flussi negli esercizi ricettivi. Il 
miglioramento dell’informazione statistica può essere raggiunto attraverso la cooperazione trai diversi attori 
del sistema, come dimostra la collaborazione dell’Istat con l'Osservatorio Nazionale sul Turismo. Gli 
obiettivi di flessibilità e tempestività delle informazioni possono essere agevolati dalla costruzione di sistemi 
informativi che integrino i dati disponibili, tenendo conto sia del dettaglio territoriale, sia delle diverse 
dimensioni e variabili del fenomeno. D'altro canto, diverse sollecitazioni riguardano anche la revisione del 
processo di produzione di alcune informazioni, al fine di limitare il carico statistico sulle imprese del settore 
e aumentare l’efficienza e la tempestività della raccolta. Le sperimentazioni condotte a livello locale nella 
costruzione di sistemi di cattura dei dati via web costituiscono un punto di partenza rilevante. Sul piano del 
monitoraggio dei risultati economici, resta prioritaria la necessità di giungere alla produzione di indicatori di 
fatturato delle imprese operanti nel comparto dei servizi di alloggio e di ristorazione, in risposta sia ai 
dettami del Regolamento STS, sia a una forte esigenza che emerge a livello di utilizzatori nazionali. A livello 
nazionale, è avvertita l'esigenza di disporre anche di informazioni sui consumi e sulla spesa sostenuta per i 
servizi turistici, nonché di comprendere gli effetti diretti che il turismo produce sull’economia del Paese. 
Riguardo a quest’ultimo punto, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sta promuovendo una collaborazione interistituzionale (con il 
coinvolgimento diretto dell’Istat e della Banca d’Italia) per l’avvio di lavori finalizzati alla costruzione di un 
Conto Satellite sul Turismo su base nazionale. 

Le esigenze descritte hanno ispirato il Psn 2011-2013, nel quale sono state introdotte cinque muove schede: 
due studi progettuali e tre rilevazioni. Complessivamente, i nuovi lavori sono indirizzati a integrare il quadro 
informativo esistente in termini di contenuti, a ridurre il carico statistico sulle strutture ricettive e a 
migliorare la tempestività nella disponibilità dei dati congiunturali sui flussi turistici che interessano le 
strutture ricettive. Inoltre, lo studio progettuale proposto dall'Istat è finalizzato a migliorare l’impianto 
metodologico dell’ Indagine trimestrale “Viaggi, vacanze e vita quotidiana” per ciò che riguarda la domanda 
turistica. 


4.7.6 Settore: Trasporti 


Si tratta di un settore particolarmente complesso sia per la pluralità di soggetti che vi operano, sia per 
l’ampiezza e la differenziazione dei fenomeni che comprende: dotazioni infrastrutturali, parco dei veicoli, 
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traffico di persone e di merci, trasporto in senso stretto, sicurezza e, in forma indiretta ma rilevante, impatto 
ambientale. Per ciò che riguarda le esigenze riguardanti l’informazione sull’impatto ambientale, queste si 
incentrano sui conti di tipo Namea (National Accounts Matrix including Environmental Accounis) che 
registrano i flussi fisici intercorrenti tra economia e ambiente e associano gli stessi alle attività che li 
determinano, in corrispondenza con le rispettive grandezze economiche (produzione, occupazione, consumi 
delle famiglie). 


Ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dal protocollo di Kyoto e in particolare della compilazione 
dell’“Inventario nazionale delle emissioni atmosferiche”, è molto sentito il bisogno di un ampio insieme di 
informazioni relative a tutti i tipi di trasporto. Le esigenze informative relative alle varie modalità di 
trasporto sono espresse nel dettaglio da diversi Regolamenti comunitari ad hoc, che rispecchiano il rilevante 
ruolo delle Istituzioni dell'UE rispetto alle politiche di interesse. Tale apparato normativo comporta l’obbligo 
per ciascun Paese membro di produrre dati comparabili, rispondenti a standard qualitativi predefiniti e 
definisce la domanda primaria di informazione statistica sui flussi di merci e passeggeri, che risulta in linea 
con le esigenze nazionali. A questo, si aggiunge il Regolamento STS con la domanda di diversi indicatori 
congiunturali riguardanti specifici comparti dei trasporti. Tale Regolamento ha recepito il muovo programma 
di sviluppo di indici dei prezzi dell'output dei servizi, che comprendono anche i prezzi dei servizi di 
trasporto. Dall’Eurostat, che veicola le richieste delle strutture della Commissione Europea dedicate alle 
politiche dei trasporti, pervengono indicazioni circa la necessità di avviare la produzione di indicatori sul 
trasporto intermodale e sulla ripartizione delle varie modalità di trasporto. Per quel che riguarda le 
informazioni sulle infrastrutture stradali, emerge con forza una richiesta anche di tipo istituzionale riguardo 
alla necessità di rendere disponibile un Archivio Nazionale delle Strade. 


In termini di offerta, permangono forti difficoltà a ottemperare a questi obblighi di produzione 
dell’informazione. Per quanto riguarda le principali modalità di trasporto, le attuali indagini effettuate 
dall'Istat su “Trasporti aerei”, “Trasporti ferroviari”, “Trasporti marittimi” e “Trasporti di merci su strada” 
rispondono, dal punto di vista della qualità dell’informazione, a quanto previsto dai vari Regolamenti. 
Tuttavia, risulta problematico il rispetto della tempestività imposta, con l’unica eccezione delle statistiche sul 
trasporto ferroviario, regolarmente trasmesse a Eurostat. La situazione, in termini di diffusione a livello sia 
europeo sia nazionale, è particolarmente grave per le statistiche sul trasporto marittimo e per quelle relative 
al trasporto di merci su strada. Da questo punto di vista, la mancata disponibilità di dati con tempistica 


ragionevole resta una delle principali componenti della domanda informativa non soddisfatta. 


Per quel che riguarda gli indici trimestrali, vengono elaborati e regolarmente trasmessi a Eurostat gli 
indicatori relativi al fatturato del trasporto aereo e del trasporto marittimo, mentre risultano ancora mancanti 
quelli relativi al fatturato delle attività di trasporto terrestre (ferroviario e su strada) e di supporto ai servizi di 
trasporto (che includono il comparto della logistica). Si tratta di settori di grande rilevanza economica, per i 
quali sarebbe importante monitorare, anche dal punto di vista degli utilizzatori nazionali, l'evoluzione del 
giro di affari. 


AI momento non sono stati prodotti gli indicatori previsti dal Regolamento STS, molto rilevanti dal punto di 
vista del miglioramento della qualità delle statistiche sui servizi di trasporto. Per quanto concerne il trasporto 
intermodale, non è ancora disponibile alcuna informazione, pur essendo prevista la raccolta di alcune 
variabili che consentono il calcolo di questi indicatori nell’ambito della rinnovata indagine sul trasporto 
merci su strada. Rispetto alla ripartizione delle varie modalità di trasporto, al momento non è stato avviato 
alcuno studio. La costituzione di un catasto stradale (previsto anche dall’art. 16 del Nuovo Codice della 
Strada) rappresenta senz'altro una priorità e uno strumento fondamentale per il monitoraggio delle 
infrastrutture viarie: permetterebbe progressi fondamentali nel campo della sicurezza attraverso 
l’integrazione con altre informazioni. Infine, forte interesse è stato più volte espresso dagli utilizzatori verso 
la raccolta di informazioni sul trasporto su strada di passeggeri: mentre, infatti, in tema di trasporto pubblico 
locale esiste una rilevazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul trasporto privato non 
esistono informazioni da fonti ufficiali. 
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4.7.7. Settore: Servizi finanziari 


Il quadro della domanda relativa al settore dei servizi finanziari è essenzialmente definito dalle esigenze 
comnesse con la costruzione di un sempre più ampio e omogeneo flusso di informazioni per soddisfare le 
richieste delle istituzioni europee e di altre organizzazioni internazionali a cui si affiancano, con un ruolo 
subordinato, le esigenze informative nazionali, incentrate sull’individuazione delle fonti e dei metodi per la 
realizzazione di statistiche pertinenti e di qualità. Il processo di armonizzazione delle statistiche europee è 
stato notevolmente favorito dall’introduzione di appositi moduli concernenti i servizi finanziari nel 
Regolamento Struetura! Business Statistics (SBS, del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 295/2008), con 
l’obiettivo di produrre statistiche confrontabili tra i diversi Paesi e informate a criteri di qualità sempre più 
avanzati. Il settore dei servizi finanziari è, infatti, uno tra i più esposti agli effetti economici dell’integrazione 
europea. 


Per ciò che riguarda l'offerta, il PSN 2011-2013 si inserisce in un panorama di mantenimento, 
consolidamento e approfondimento delle attività avviate negli anni precedenti e incentrate essenzialmente su: 
le istituzioni creditizie; le imprese assicurative; i fondi pensione; l’indagine ad hoc sul finanziamento delle 
imprese (prevista per il 2010 dal Regolamento SB$S). Nello specifico dell'impegno dell'Istat, restano sospese 
le elaborazioni sui bilanci civilistici degli altri intermediari finanziari, aventi l’obiettivo di integrare le 
definizioni richieste dal Regolamento comunitario S$BS, in attesa che l’Eurostat elabori il quadro definito e 
venga iniziata la raccolta obbligatoria in tutti i Paesi UE. 


Le statistiche necessarie per il controllo della massa monetaria si avvalgono della Rilevazione delle 
“Emissioni del Tesoro” e dei flussi di fondi a essi correlati gestiti dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze (MEF). Accanto a queste informazioni, continuano a risultare necessarie le statistiche fornite dallo 
stesso Ministero, riguardanti le operazioni di dismissione delle partecipazioni detenute direttamente dal 
Tesoro in società per azioni, ossia le variazioni nelle partecipazioni in aziende in tutto o in parte controllate 
dallo Stato. 


La centralità dei dati finalizzati alla costruzione della matrice dei conti economici territoriali e dei conti 
economici per settore istituzionale, annuali e trimestrali, utile alle stime di Contabilità Nazionale, ha portato 
a proseguire il coinvolgimento dell’Istat nell’acquisizione delle informazioni raccolte dai principali Enti 
Italiani di vigilanza e controllo (MEF, Banca d’Italia, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - 
COVTP, Associazione Bancaria Italiana - ABI, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di 
interesse collettivo - ISVAP, Assocazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - ANIA). In tal senso, 
occorre segnalare che a partire dal 2009 le statistiche monetarie e bancarie curate dalla Banca d’Italia si sono 
radicalmente innovate anche a seguito delle revisioni dei Regolamenti della Banca Centrale Europea (BCE) 
che entreranno in vigore a partire dal 2010. Queste revisioni hanno lo scopo di arricchire e migliorare il 
contenuto informativo a disposizione degli analisti di vigilanza e di rendere possibili studi più puntuali e 
approfonditi sulla congiuntura monetaria e bancaria e sull’evoluzione dei mercati finanziari. Il nuovo sistema 
di rilevazione delle transazioni finanziarie con l'estero (cosiddetto direct reporting), inoltre, è già operativo e 
consente una più precisa misurazione dei rapporti finanziari con i non residenti in Italia, migliorando sia le 
informazioni sulla posizione netta con l'estero del Paese sia le stime effettuate sui dati antecedenti il 2009. 


Particolare attenzione meritano, da un lato, le segnalazioni statistiche di vigilanza della Banca d’Italia, che 
contengono i nuovi dettagli informativi inerenti la stima degli investimenti fissi lordi delle banche e degli 
altri intermediari finanziari, dall’altro, per quanto riguarda l’evoluzione della riforma del trattamento di fine 
rapporto (TFR), i dati forniti dalla COVIP sul numero di adesioni e l'ammontare delle risorse confluite alla 
previdenza complementare sin dall’avvio della riforma. La COVTIP, inoltre, persegue l’obiettivo di effettuare 
una complessiva rivisitazione delle segnalazioni statistiche riguardanti tutte le forme pensionistiche 
complementari, ivi compresi i piani pensionistici individuali di tipo assicurativo e i fondi pensione 
preesistenti interni alle banche e alle imprese di assicurazione, al fine di cogliere le muove esigenze 
informative emerse a seguito del mutato quadro normativo. L’ABI conferma la propria attività di analisi e 
studio nell’ambito dei processi di produzione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato creditizio 
e finanziario. In particolare, è da segnalare che in materia di bilanci ha realizzato una nuova procedura 
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disponibile su web, dedicata all’interrogazione e alla consultazione della base dati sul settore creditizio e 
finanziario. 


L’ISVAP e l’ANIA, infine, proseguono il loro impegno sul fronte metodologico della stima degli aggregati 
economici e finanziari che caratterizzano il settore assicurativo, con l’obiettivo di armonizzare e rendere 
coerenti le fonti statistiche attualmente disponibili. 


4.8 Area: Conti economici e finanziari 


Il sistema economico e i meccanismi di regolazione del mercato sono cambiati sensibilmente nel corso degli 
ultimi anni tanto da rendere sempre più complesso e articolato il lavoro della statistica ufficiale che 
correntemente segue, osserva e stima i diversi aggregati economici. Tuttavia, ciò non ha impedito alla 
statistica ufficiale di cogliere i processi di trasformazione in atto e di registrarne l'impatto nei Conti 
Nazionali. L'attività istituzionale è proseguita contestualmente agli impegni connessi al miglioramento della 
qualità dell’informazione statistica prodotta, tenendo in debito conto le sollecitazioni provenienti dalla 
domanda nazionale nel rispetto degli obblighi stabiliti dai Regolamenti europei e dai vari accordi nazionali e 
internazionali. In generale, è fortemente sentita la domanda di informazioni più adeguate e tempestive 
riguardo ai fenomeni non solo dell'economia sommersa ma anche dell'economia illegale. Si ritiene, in 
particolare, che la statistica ufficiale tenda a sottovalutare l’importanza di fenomeni che nel nostro Paese 
assumono dimensioni maggiori rispetto al confronto internazionale. 


Il 2011 sarà caratterizzato dall’introduzione della nuova Classificazione delle attività economiche Nace 
Rev.2 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1983/2006) che coinvolgerà tutte le stime 
prodotte nel contesto del sistema dei conti e che rappresenterà un passaggio di grande importanza e 
complessità per la Contabilità Nazionale e per gli stessi utenti. La nuova classificazione risponde all’esigenza 
di analizzare le recenti trasformazioni del mercato dando un maggior risalto alle attività dei servizi rispetto 
alla precedente Classificazione (Nace Rev. 1.1.). 


Nel corso degli ultimi anni, le profonde trasformazioni del sistema economico connesse ai fenomeni della 
globalizzazione, la crescente importanza della new economy e delle nuove tipologie di transazioni, i problemi 
di sostenibilità del debito pensionistico hanno comportato l'esigenza di un cambiamento dei Regolamenti 
comunitari. L'obiettivo è quello di rispondere, in primo luogo, alle sollecitazioni espresse a livello 
internazionale dai nuovi Regolamenti relativi al Sistema Europeo dei Conti Nazionali (SEC95), tra le quali 
emergono le questioni legate alla globalizzazione, ai fini di una corretta registrazione dei flussi e degli stock 
da pate della statistica ufficiale. Tali tematiche sono oggetto di particolare attenzione da parte della 
comunità scientifica internazionale per le implicazioni che hanno su occupazione, produttività e distribuzione 
del valore aggiunto. Inoltre, i policy makers e gli economisti hanno sempre messo in luce la rilevanza degli 
indicatori di produttività per valutare la crescita del sistema economico. Tali indicatori forniscono una misura 
di quanto la qualità del capitale fisico, il miglioramento delle competenze e della manodopera, i progressi 
tecnologici e lo sviluppo di nuove forme di organizzazione concorrano alla crescita del sistema economico. 
Si dovrà, altresi, procedere allo sviluppo delle informazioni richieste nell’ambito della Procedura dei deficit 
eccessivi, così come definita dal Regolamento n. 2103/2005, con l'intento di approfondire la qualità dei dati 
sottostanti i conti pubblici. A fronte della più accentuata disuguaglianza che si osserva in Italia rispetto agli 
altri Paesi europei, nella produzione della Contabilità Nazionale assume rilevanza crescente la domanda di 
dati statistici relativi alla distribuzione del reddito. 


Per rispondere all’evoluzione della domanda, nel Psn 2011-2013 si è proceduto a una ridefinizione dei lavori 
in modo da meglio articolarne i contenuti. Sono stati tra l’altro inseriti, per quanto riguarda l’Istat, i lavori 
connessi alla definizione della lista delle Amministrazioni pubbliche appartenenti al settore S13, la 
produzione statistica relativa alle stime anticipate per ripartizione geografica e agli aggregati provinciali. Per 
rispondere alle sempre maggiori richieste di informazioni sulla distribuzione del reddito delle famiglie è stato 
inserito un lavoro che si propone di analizzare il reddito per classi e gruppi economici. Sarà inoltre avviata 
una rilevazione sulle forme di partenariato pubblico-privato. 
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L'attenzione posta allo sviluppo dei conti satellite è il segno dell’impegno a rispondere alle sollecitazioni a 
un maggiore dettaglio informativo in alcuni settori strategici. 


Particolare impulso sarà dato alle attività connesse al monitoraggio degli strumenti utili ai fini della 
misurazione dell'economia sommersa. Le problematiche a essa associate, quali la sottodichiarazione dei 
redditi da parte delle imprese, la sovra-dichiarazione dei costi intermedi e l’utilizzo del lavoro non regolare, 
sono di fondamentale importanza per la Contabilità Nazionale poiché finalizzate alla stima esaustiva del Pil. 
In questa ottica, proseguirà lo sviluppo di stime su alcune attività illegali (traffico di sostanze stupefacenti, 
contrabbando di tabacco e alcol, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione) che rappresentano una 
quota significativa di produzione del reddito nazionale non compresa, finora, nelle stime ufficiali. L'offerta 
comnessa alla stima dell'economia sommersa e dell'economia illegale già da diversi anni è rappresentata nel 
Programma Statistico Nazionale; tuttavia si rileva la necessità di dare un nuovo impulso alla produzione e 
alla ricerca in questi ambiti. 


Contestualmente all’introduzione della nuova Nace (Rev. 2), nel triennio 2011-2013 verrà effettuata una. 
revisione straordinaria dei processi di stima che avrà un impatto rilevante sulle procedure di aggiornamento e 
di ricostruzione degli aggregati economici. Ciò consentirà, in particolare, di allineare le stime degli aggregati 
economici ai cambiamenti di classificazione e di effettuare alcuni aggiustamenti dovuti al miglioramento 
delle fonti informative. 


L’Istat sarà fortemente impegnato anche nel lavoro di revisione del SEC ‘95 il cui Regolamento dovrebbe 
essere definitivamente approvato nel 2012. Tale processo è iniziato nel 2008 e prevede un impegno sia nelle 
attività finalizzate all’approvazione del nuovo Regolamento, sia nella fase successiva della sua 
implementazione, prevista per il 2014, che comporterà un cambiamento nel processo di trasmissione dei dati 
a Eurostat, provocando un forte impatto sulla statistica ufficiale. Sulla base della revisione del SEC ‘95, si 
procederà alla costruzione di un prototipo di conto satellite per il turismo con l’intento di rispondere alle 
sollecitazioni provenienti dalla domanda nazionale e internazionale di statistiche integrate riguardo a questo 
settore. Con riferimento ai piani pensionistici, si rende necessario l’inserimento nel Psn 2011-2013 di uno 
studio progettuale sul debito pensionistico nei sistemi di assicurazione sociale (compresi, quindi, quelli di 
sicurezza sociale gestiti dalle Amministrazioni pubbliche). 


Un'attenzione particolare sarà posta agli studi e alle stime della produttività parziale e totale dei fattori, in 
quanto tali indicatori consentono di monitorare la qualità e la coerenza del Pil e degli aggregati economici 
interessati. 


Di rilievo è il ruolo degli altri soggetti, sia centrali sia locali. A questo riguardo si segnalano tre nuovi lavori 
dell'Istituto Tagliacarte che mirano a rappresentare il fenomeno dell’artigianato, la definizione di indicatori 
economici a livello sub-provinciale e comunale e il reddito disponibile delle famiglie residenti; uno studio 
dell'Inps sul trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati (aziende, lavoratori e flussi finanziari); una 
muova elaborazione della Provincia autonoma di Bolzano finalizzata alla costruzione di una tavola 
intersettoriale provinciale; il sistema informativo statistico degli aggregati macroeconomici regionali della 
Regione Sicilia. 


4.9 Area: Metodologie e strumenti generalizzati 


Le attività di natura metodologica sono un supporto di primaria importanza per l’attività statistica e sono, in 
generale, parte dei processi di progettazione e produzione delle statistiche. Sono, tuttavia, stati inseriti nel 
Psn 2011-2013 alcuni lavori di particolare rilevanza per la loro valenza. Tra questi, i lavori a supporto 
dell’attività censuaria, finalizzati principalmente alla produzione e alla diffusione dei risultati; sempre in 
materia censuaria, è stato programmato un lavoro finalizzato a prospettare un possibile superamento delle 
attuali fonti e metodologie ricorrendo a un maggior utilizzo dei dati di fonte amministrativa a integrazione di 
quelli statistici e alla produzione di informazioni anche nel periodo intercensuario. 
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AI fine di consentire il miglioramento della qualità delle statistiche territoriali, è stato rivisitato e riproposto 
lo studio dei metodi di stima per piccole aree, prevedendone anche l’applicazione a indagini su famiglie e 
imprese. 


E°’ stato anche ripreso il lavoro portato avanti negli ultimi anni relativo alla produzione di stime anticipate, 
con l’obiettivo di estendere tali metodologie anche alle indagini congiunturali sulle imprese. 


Un lavoro proposto dal Comune di Milano ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo metodologico delle 
proiezioni demografiche in ambito urbano e sub-urbano anche sulla base delle trasformazioni urbanistiche in 
atto o programmate. 
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5. L'INFORMAZIONE STATISTICA PER IL FEDERALISMO FISCALE 


Nel quadro del nuovo contesto normativo del federalismo fiscale il Ministro per la Semplificazione 
normativa ha invitato istituzioni ed enti a fornire un contributo per la predisposizione di un sistema di un 
sistema omogeneo e coerente di basi di dati a supporto dell’attuazione e del monitoraggio della legge sul 
Federalismo fiscale. A questo fine sono state individuate tre fasi: 

— predisposizione degli schemi concettuali di base per l'informazione statistica necessaria; 

— identificazione delle variabili e dei modelli per il calcolo dei costi e dei fabbisogni standard; 

— svolgimento di esercizi di simulazione. 


Per ogni fase sono stati costituiti gruppi di lavoro con i rappresentati delle amministrazioni ed enti coinvolti. 
Il gruppo “Indicatori di contesto”, nel quale l’Istat svolge il ruolo di coordinatore, è stato previsto 
nell’ambito della prima fase. Il mandato del gruppo di lavoro è stato quello di predisporre un sistema 
organico di indicatori funzionali alla predisposizione dei parametri dei costi standard e dei fabbisogni 
standard. 


Più in dettaglio, l’Istat ha provveduto ad esplorare la fattibilità di una serie di indicatori di contesto, cioè 
indicatori che potranno essere utilizzati dai policy makers per individuare i fattori rilevanti legati alla 
valutazione dei fabbisogni del territorio. Questi indicatori avranno infatti l’obiettivo di valutare il contesto 
generale della regione e, cioè, di misurare quegli elementi insiti nelle condizioni socio-economiche e 
territoriali di natura strutturale (quali ad esempio una diversa composizione per età della popolazione 
residente) e, quindi, non direttamente connessi a una valutazione dei costi standard. Le aree oggetto di 
interesse sono: 

— Contesto generale 

— Istruzione 

— Sanità 

— Assistenza 

— Mobilità locale 


La futura base dati sarà composta da variabili (valori assoluti) e/o indicatori (rapporti, valori per abitante o 
simili) che devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
—  laloro formulazione deve essere di facile comunicazione e, più in generale, di facile comprensione; 
— devono essere prioritariamente indirizzati a esplorare il contesto del governo regionale e, in 
subordine, quello degli altri ambiti territoriali (Province e Comuni); 
— devono misurare i fattori che possono influenzare, direttamente o indirettamente, i fabbisogni (e 
quindi, indirettamente, anche i livelli di spesa); 
— devono essere in numero limitato (l’Istat suggerisce che siano 15 al massimo per ognuno dei cinque 
ambiti di cui sopra); 
— i dati di base necessari per la costmzione degli indicatori devono provenire da fonti che ben 
documentano la qualità e l'accuratezza delle rilevazioni statistiche o degli archivi di riferimento. 


Si è poi passati ad una fase più operativa e cioè alla ricognizione sugli indicatori di contesto che ha portato a 
elaborare una prima proposta di indicatori. Preliminarmente sono state affrontati i seguenti ambiti: contesto 
generale, sanità e assistenza; per questi ultimi due, la ricognizione è stata fatta congiuntamente in quanto le 
due aree presentano un notevole grado di sovrapposizione. I contenuti sono stati discussi e condivisi 
nell’ambito del gruppo di lavoro. A conclusione di questa fase sono state recepite le proposte modificando e 
integrando la lista degli indicatori. 


Dal punto di vista operativo l’attività di ricognizione sugli indicatori ha rilevato, per ognuno di questi, le 
informazioni necessarie a una loro corretta definizione e per consentire al gruppo di lavoro di valutare 
l'opportunità di acquisirlo in via definitiva. Le informazioni, acquisite per ogni indicatore proposto, sono le 
seguenti: 

— definizione dell'indicatore; 

— definizione tecnica dell’indicatore e, in particolare, il dettaglio sulla sua modalità di costruzione; 

— l'unita di misura utilizzata (percentuale, valore per abitante ecc.); 
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— un flag che indica se è possibile eventualmente calcolare l'indicatore con una disaggregazione di 
genere; 

—  l’origine del dato di base per il calcolo dell’indicatore; 

— la dimensione territoriale per la quale l’indicatore è disponibile; i livelli territoriali presi in 
considerazione sono: Italia, ripartizione territoriale, Regione, Provincia e Comune!; 

— ildettaglio territoriale disponibile è stato poi ulteriormente articolato secondo gli anni per i quali è 
disponibile l'indicatore”: il periodo preso in esame è il 2004-2009; 

— la fonte statistica dei dati e l’indagine di riferimento; 

— eventuali note che meglio qualificano la natura dell’indicatore proposto o avvertenze per una sua 
corretta interpretazione. 


Il termine delle attività di ricognizione ha portato alla proposta e alla definizione di 19 indicatori per l’area 
“Contesto generale”, 25 indicatori per l’area “Istruzione”, 16 indicatori per l’area “Sanità”, 12 indicatori per 
l’area “Assistenza”? e 29 indicatori per l’area “Mobilità locale”. In questo modo, il mandato prioritario del 
gruppo di lavoro, che prevedeva la ricognizione sui possibili indicatori utili a inquadrare la valutazione dei 
fabbisogni negli ambiti considerati, è stato formalmente e sostanzialmente assolto. Oltre all’Istat, hanno 
contribuito in maniera importante alla conclusione del lavoro anche le posizioni e i suggerimenti espressi dai 
componenti del eruppo. 


Con questa proposta si è conclusa una fase importante e preliminare alla costruzione di una “infrastruttura 
statistica” a sostegno del processo di attuazione della Legge n. 42 del 5 maggio 2009. Tale infrastruttura sarà 
indispensabile quando e se si deciderà di procedere al popolamento degli indicatori, cioè al calcolo effettivo 
degli indicatori proposti. Questa eventuale attività aggiuntiva, che richiederà un notevole impegno da parte 
dell’Istat e degli altri enti del Sistan, andrà pianificata con attenzione, in quanto l’obiettivo che andrà 
perseguito sara quello di creare un repository di informazioni statistiche che rispondono ad alcuni importanti 
criteri: 
— affidabilità e consistenza: gli indicatori statistici devono offrire misure di fenomeni in maniera 
corretta che devono essere utilizzate dai policy makers, 
S aggiornabilità e disponibilità nel tempo: gli indicatori devono essere temporalmente replicabili e, 
quindi, essere costantemente aggiornabili: tale caratteristica risponde anche alla necessità di 
poter confrontare l'andamento dei diversi fenomeni osservati. 


Gli indicatori che rientrano nella proposta finale derivano sostanzialmente da molteplici fonti del PSN, 
appartenenti ai seguenti settori: 

— Territorio 

— Ambiente 

— Struttura e dinamica della popolazione 

— Istruzione e formazione 

— Sanità 

— Assistenza e previdenza 

— Famiglia e comportamenti sociali 

— Mercato del lavoro 

— Conti economici e finanziari 

— Struttura e competitività delle imprese 

— Trasporti 

— Turismo 
Ciò conferma che, per le finalità qui descritte, il PSN rappresenta già una solida base di riferimento per la 
predisposizione di un sistema informativo a supporto dell’applicazione delle norme. 


Quando l'indicatore risulta disponibile anche con dettaglio comunale, è implicito che questo possa essere calcolato anche per 
altri tipi di aggregazioni territoriali sub-regionali quali ad esempio i sistemi locali del lavoro. 

L’articolazione territorio/anno è necessaria in quanto per alcuni indicatori la disponibilità per regione, provincia o comune può 
avvenire in periodi diversi. 

Si ricorda che molti indicatori dell’area “Sanità” possono essere utilizzati anche nell’area “Assistenza” dato il notevole grado di 
sovrapposizione tra i due ambiti. 
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Va tuttavia ricordato che la sede deputata a fornire indirizzi strategici e operativi in merito alle basi dati 
informative a supporto del federalismo fiscale è la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del 
federalismo fiscale, istituita con Decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 luglio 2009, quale sede di 
condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. Come disposto dal Dpem la 
Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle amministrazioni statali, regionali e locali 
previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42: 
» promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali 
ulteriori fabbisogni informativi; 
e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative; 
e trasmette informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle province autonome, su 
richiesta di ciascuno di essi. 
Il decreto legislativo (approvato dal Consiglio dei ministri il 22 luglio 2010) attuativo della legge delega 
n.42/2009 affida la definizione dei fabbisogni standard alla Società per gli Studi di Settore (SOSE). Pertanto 
una parte dei dati di contesto rilevati sul territorio dovranno essere finalizzati alla realizzazione degli 
indicatori definiti dalla SOSE. 
Inoltre la legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31/12/2009, n. 196) avrà importanti riflessi sui dati di 
natura finanziaria e contabile non solo per le disposizioni contenute nel Titolo I “Principi di coordinamento, 
obiettivi di finanza pubblica e armonizzazione dei sistemi contabili” ma anche per quanto disposto 
dall’art.13, del Titolo IV “Monitoraggio dei conti pubblici” — in cui il legislatore stabilisce che in apposita 
sezione della banca dati delle Amministrazioni pubbliche sono contenuti tutti i dati necessari a dare 
attuazione al federalismo fiscale. 
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6. LE STATISTICHE SULLA P.À. 


La legge 244/2007 (finanziaria 2008) costituisce senza dubbio un riferimento normativo centrale per l’attività 

che l’Istituto Nazionale di Statistica e il Sistan nel suo complesso sono chiamati a svolgere nei prossimi anni. 

In effetti la legge finanziaria 2008 interviene in modo profondo sull’impianto produttivo e organizzativo della 

statistica ufficiale, proponendo modifiche nel merito dei contenuti informativi, nel ruolo dei soggetti coinvolti 

in buona parte dei processi di produzione statistica, nelle azioni che devono essere promosse per assicurare 

partecipazione e qualità della produzione realizzata. Come noto, la legge stabilisce che: 

= il programma statistico nazionale comprenda un'apposita sezione concernente le statistiche sulle 
pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi 
pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all’organizzazione dei dati inerenti al numero, natura 
giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo 
periodo, nonché ai beni e servizi prodotti e ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione 
tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i 
dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle 
imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione (art. 3, comma 72); 

= l’Istat emani una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche 
amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica 
dell’informazione statistica e finanziaria e che, al fine di unificare i metodi e gli strumenti di 
monitoraggio, il Comstat definisca, in collaborazione con il Centro nazionale per l’informatica nella 
pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei principi di unicità del sistema 
informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle 
competenze istituzionali di ciascuna amministrazione (art. 3, comma 73); 


Inoltre le leggi 42/2009 e 196/2009 dispongono la creazione di Banche Dati unitarie rispettivamente per le 
amministrazioni locali (ai fini del federalismo fiscale) e per tutta la PA (per tutte le finalità indicate dalla 
legge 196). 


Si tratta, con tutta evidenza, di disposizioni che mirano ad assicurare una conoscenza integrata dei “numeri” 
della pubblica amministrazione e a consentire di valutare ed eventualmente riconsiderare, attraverso di essa, 
l’organizzazione generale dello Stato, l’articolazione, ai vari livelli, delle funzioni di governo, il 
funzionamento delle amministrazioni e la regolazione del personale pubblico, nella prospettiva di un 
generale recupero dei livelli di efficienza e di efficacia dell’azione pubblica. Per la loro ampiezza e 
rilevanza, tali questioni non possono accontentarsi di risposte di tipo “locale” ma richiedono alla statistica 
ufficiale di definire un percorso articolato e complesso, lungo il quale prevedere le iniziative che, sul piano 
metodologico, produttivo e organizzativo, vanno messe in campo per soddisfare in maniera adeguata le 
esigenze emergenti. 


E° certamente vero che le informazioni potenzialmente utili a soddisfare il fabbisogno informativo definito in 
sede normativa (anche alla luce delle leggi 42/2009 e 196/2009) sono in molti casi gia rilevate con le indagini 
prodotte dall'Istat, dal Sistema statistico nazionale, nonché da altre fonti di dati amministrativi o di prodotti 
statistici già esistenti ancorché non ancora inseriti nel PSN. Ne è un esempio la pubblicazione di dati or dine 
su“La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato” curata dalla Ragioneria Generale dello Stato a partire 
dal 2010, che prevede anche il rilascio di data base in formato elettronico elaborabile dall’utente 
(http//www.rgs.mef.gov.i'VERSIONE-1/Servizio-s/Studi-e-do/Ls-spesa-d/index.asp). E’ tuttavia altrettanto 
vero che è necessario ampliare i contenuti informativi e il numero di tali rilevazioni, aumentare la qualità e 
l’affidabilità statistica delle specifiche misurazioni effettuate, rendendo anche possibile una “lettura” integrata 
delle informazioni a disposizione. Quest'ultimo aspetto appare particolarmente critico, in considerazione 
delle ricadute sul piano della effettiva fruibilità delle informazioni: basti pensare, in questo senso, alle 
difficoltà che scaturiscono dalle difformità degli schemi classificatori e definitori utilizzati dalle singole 
amministrazioni. Un esempio particolarmente significativo è dato dalle differenze che ancora persistono fra 
bilancio dello Stato, bilanci regionali e bilanci degli enti locali e dalle conseguenti difficoltà che tale 
situazione pone nella costruzione delle stime di Contabilità Nazionale. Al riguardo si segnala l’attività di 
appositi gruppi di lavoro per l'armonizzazione dei bilanci pubblici facenti capo al Comitato dei Principi 
Contabili di cui 1’ Istat fa parte. 
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Per tale motivo, appare innanzitutto necessario prevedere azioni specifiche, finalizzate alla costituzione di 
quel quadro di omogeneità informativa che, nell’attuale realtà delle amministrazioni pubbliche, risulta ancora 
insufficiente. A tale scopo, l'Istat ha già avviato importanti iniziative: 
= nel 2008-2009 si è portata a termine la ricognizione delle rilevazioni PSN aventi rilevanza, in termini di 
contenuti informativi, ai fini di quanto disposto dalla finanziaria; 
= successivamente, nel secondo semestre del 2009, si è dato avvio alla ricognizione e all’analisi dei 
contenuti informativi delle rilevazioni sopra individuate. La ricognizione mira a raccogliere informazioni 
relative a: 
— denominazione e definizione delle unità registrate; 
— entetitolare ed eventuale diverso fomitore; 
— variabili disponibili per le unità registrate e relative classificazioni; 
e ogni altra informazione utile alla valutazione dei livelli di omogeneità esistenti e alla definizione delle 
iniziative da intraprendere, sul piano metodologico e/o su quello organizzativo, per migliorare la 
confrontabilità delle fonti. L'attività coinvolgerà, per buona parte del 2010, tutti i circoli di qualità, e 
quindi molte amministrazioni che trattano informazioni in qualche modo riferibili alla pubblica 
amministrazione. 


I risultati che potranno essere ottenuti nel 2010 dall’attività suddetta costituiranno la base conoscitiva 
fondamentale per la realizzazione del Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione, 
strumento attraverso il quale l’Istat intende rendere disponibili informazioni statistiche sulla Pubblica 
amministrazione centrale e locale e corrispondere alle esigenze rappresentate dalla legge finanziaria e, più in 
generale, dalle altre norme che costituiscono il quadro normativo di riferimento della statistica ufficiale 
(codice dell’amministrazione digitale, semplificazione amministrativa, legge delega sul federalismo fiscale 
ecc.). Il sistema informativo statistico sulla Pubblica Amministrazione costituisce perciò per l’Istat un 
obiettivo di primaria importanza, che l’Istituto si propone di realizzare, in una prima versione, già nella 
seconda metà del 2010. A tale scopo, nel 2009 è stato presentato alla Funzione Pubblica un progetto che 
prevede la messa a regime del Sistema. 


Il progetto presentato prevede due piani di attività principali: 


i. individuazione dei dati e degli indicatori statistici per la misura della PA e per la valutazione della 
customer satisfaction Gli indicatori da inserire riguardano i vari aspetti della pubblica amministrazione, 
a partire da quelli indicati dalla Finanziaria 2008, che menziona espressamente “/a dotazione di risorse 
umane e finanziarie e le spese, nonché i beni e i servizi prodotti e i relativi costi e risultati, anche alla 
luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale ed internazionale” e il “grado di 
soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese ...*. 


Ai fini delle necessarie esigenze di condivisione, nella definizione degli indicatori e delle relative 
metodologie di calcolo il progetto prevede il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali interessati. 
In questo senso, è stata proposta la costituzione di un Comitato composto da rappresentanti dell'Istat e 
del Dipartimento della funzione pubblica, delle amministrazioni centrali e locali, anche attraverso 
organismi rappresentativi o di coordinamento, oltre che da esperti della materia e del mondo accademico. 
Adeguate connessioni saranno definite tra il Comitato e la Conferenza Unificata. 


Contestualmente agli indicatori e alle relative metodologie di calcolo, verrà definito il se? di dati e 
informazioni di base che deve essere reso disponibile dalle diverse amministrazioni per la produzione 
degli indicatori stessi. Il Comitato individuerà le iniziative eventualmente necessarie perché la 
trasmissione dei dati da parte delle amministrazioni avvenga nei modi e nei tempi richiesti. Le fonti 
informative utilizzate per il calcolo degli indicatori, sia quelli sulla struttura e il funzionamento delle 
amministrazioni sia quelli relativi alla customer satisfaction, confluiranno nella specifica sezione del 
PSN prevista dalla citata finanziaria e “concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle 
società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblicî” 


Relativamente agli indicatori sulla customer satisfaction, per l'acquisizione di dati e informazioni utili si 
prevede di inserire, verosimilmente a partire dal 2011, quesiti ad-hoc nei questionari utilizzati nelle 
rilevazioni correnti dell’Istat, secondo una strategia che già nel passato ha consentito di ottenere 
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informazioni sul grado di soddisfazione degli utenti dei servizi pubblici, in particolare di quelli erogati in 
ambito sanitario e nei trasporti. Tale soluzione, anche per la natura prevalentemente campionaria delle 
rilevazioni, consente evidentemente di acquisire informazioni di tipo generale (non mirate cioè al singolo 
servizio) ma tuttavia utili per definire le linee lungo le quali indirizzare le azioni di governo, oltre che per 
informare i cittadini. 


Le soluzioni da prevedere per l'acquisizione delle informazioni sul gradimento dei singoli servizi sono 
in genere fortemente condizionate dalla territorializzazione dei servizi stessi. Esse devono quindi 
prevedere un coinvolgimento «diretto delle Regioni, delle Province e delle altre amministrazioni 
territoriali con il coinvolgimento degli uffici di statistica degli enti interessati. In tal modo, potranno 
essere acquisiti dati e indicatori utili anche ai fini del miglioramento e della razionalizzazione dei singoli 
“luoghi di erogazione”. In tale contesto, il compito dell’Istat sarà quello di fornire, previi 
approfondimenti di tipo tecnico-metodologico, indicazioni sulle nomenclature e sulle metodologie 
(ancora poco consolidate a livello nazionale ed intemazionale) da adottare allo scopo di assicurare il 
necessario raccordo informativo a livello nazionale. 


Ai fini della definizione di un quadro completo dei rapporti tra PA, cittadini e imprese, occorre 
affiancare alle analisi sulla soddisfazione dell’utente sopra illustrate descrizioni puntuali delle iniziative e 
degli investimenti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche per migliorare il rapporto e favorire la 
“vicinanza” della PA con cittadini e imprese. In particolare, occorre prevedere l’avvio di rilevazioni 
specifiche, da condurre presso strutture di comunicazione/intermediazione (URP delle amministrazioni, 
uffici stampa, call-center ecc.) e da raccordare con le altre iniziative esistenti in quest'ambito. La 
possibilità di instaurare e di istituzionalizzare nel tempo una collaborazione tra Istat e le citate strutture di 
intermediazione, potrà peraltro consentire, in prospettiva, l’avvio di indagini dirette presso gli utenti, per 
analizzare ulteriori aspetti del rapporto PA-utenti. A questo scopo, vanno segnalati i contatti preliminari 
che l’Istat ha avuto con la Funzione Pubblica (Digita-PA) per verificare le possibilità di avviare azioni 
comuni, a partire dalle informazioni acquisite attraverso il progetto LineaAmica. 


Si ricorda infine che l’art.39 della legge 196/2009, che istituisce l’attività di analisi e valutazione della 
spesa per le amministrazioni centrali dello Stato, prevede che, sempre presso la banca dati delle 
amministrazioni pubbliche ex art. 13, siano raccolte le informazioni che le amministrazioni centrali sono 
tenute a conferire. E° dunque evidente che l’informazione contenuta all’interno della BDAP e la sezione 
del programma statistico nazionale concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle 
società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici dovranno essere 
completamente coerenti e funzionali anche alla attività di analisi e valutazione della spesa delle 
amministrazioni centrali. 


2. Definizione di standard statistici e tecnici perla raccolta, l’archiviazione e il conferimento dei dati. 
Anche la definizione di adeguati standard statistici e tecnici è prevista dalla legge finanziaria 2008, che 


dispone che “al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, [il Comstat] definisce, în 
collaborazione con îl [CNIPA], appositi standard per il rispetto dei principi di unicità del sistema 
informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle 
competenze istituzionali di ciascuna amministrazione”. L'utilizzo generalizzato nei sistemi informativi e 
negli archivi delle amministrazioni pubbliche di standard condivisi anche a livello europeo, come quelli 
della statistica ufficiale, è in effetti la condizione essenziale per una “lettura” integrata delle diverse fonti 
informative sulla Pubblica amministrazione ma costituisce, anche, un prerequisito imprescindibile per gli 
obiettivi di interoperabilità e interscambio informativo tra gli enti della PA e per la realizzazione dei 
progetti di dematerializzazione del relativo patrimonio informativo. 


Le disposizioni della legge finanziaria sono state già discusse dal Comstat, che ha approvato nel 2009 lo 
schema organizzativo da prevedere a supporto delle attività richieste. L’Istat, dal canto suo, sta 
provvedendo alla definizione/raccolta degli standard statistici, che troveranno adeguata collocazione 
nell’ambito dei web services che l’Istituto intende realizzare a beneficio degli enti interessati a 
classificazioni e nomenclature statistiche, stnamenti software ecc. 
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Sul tema degli standard statistici, peraltro, è opportuno segnalare che Istat e CNIPA hanno già definito, 
nell’ambito di un protocollo di intesa siglato nel 2007, azioni comuni finalizzate a promuovere presso le 
amministrazioni pubbliche l’uso delle nomenclature della statistica ufficiale. Im particolare, va segnalato 
l'accordo che prevede l’inserimento nei pareri di congruità CNIPA sui progetti di sviluppo informatico 
delle amministrazioni centrali di una esplicita raccomandazione a utilizzare tali standard, laddove 
pertinente. 


Da segnalare infine l’esigenza di coordinamento con il disposto del comma 3 dell’art. 13 della legge 
196/2009 che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti L’ISTAT, il 
CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti 
territoriali, la definizione di schemi, tempi e modalità per l'acquisizione dei dati che confluiranno nella 
Banca dati delle amministrazioni pubbliche. 
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1 INTRODUZIONE 


Premessa 

La programmazione del Psn 2011 — 2013 ha preso l'avvio nel mese di giugno 2009 con l'approvazione da 
parte del Comstat delle linee di indirizzo ed è stata portata a termine attraverso un ampio coinvolgimento 
degli Enti del Sistan interessati, avvenuto principalmente attraverso il confronto all’intemo dei Circoli di 
qualità, cui partecipano complessivamente oltre 800 membri. 

Rispetto agli anni precedenti, si è dato corso ad una profonda revisione delle schede necessane per la 
descrizione dei singoli lavori, per tener conto delle osservazioni fatte negli ultimi anni dal Comstat, dalla 
Commissione per la garanzia dell’informazione statistica e dal Garante per la tutela dei dati personali. Le 
nuove schede contengono informazioni più articolate che consentono sia una migliore comprensione dei 
contenuti della programmazione sia di disporre delle informazioni necessano per il complesso iter relativo 
alla gestione dei dati personali trattati nei lavori inclusi nel Psn. 


1.1 Lanuova definizione dei lavori 


Nella riunione del 15 dicembre 2008 il Comstat ha approvato nuove definizioni dei lavon statistici: 


Tipologia A: Statistiche da indagine (S4) 

Processi di produzione di informazioni statistiche attraverso la rilevazione diretta da unità rispondenti 
(soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi). Le informazioni statistiche sono acquisite presso 
{tutte o parte) le unità di un collettivo, secondo un disegno di indagine di tipo statistico. In questa 
tipologia sono presenti le sottofasi di rilevazione, controllo e correzione, elaborazione e diffusione. 
Rientrano tra le statistiche da indagine le tipologie miste, cioè quei progetti che prevedono la 
compresenza di diverse tipologie di processo. A tale riguardo, anziché basarsi su un mero criterio di 
prevalenza si ritiene più opportuno classificare come statistiche da indagine quei progetti che, seppur 
producono informazioni in maggior parte derivanti da fonti amministrative, prevedono anche 
un'indagine, e quindi una rilevazione diretta presso rispondenti. 

In generale, l'acquisizione delle informazioni avviene all'estemo dell'ente produttore. Tuttavia anche 
indagini conoscitive condotte all'interno dell'ente e diffuse al pubblico vanno considerate come 
statistiche da indagine (per esempio: indagini sulla soddisfazione del personale, indagini presso i malati 
condotte da una struttura sanitaria). I processi statistici che rientrano nellatipologia A sono caratterizzati 
dallaraccolta di informazioni presso un collettivo di unità rispondenti (unità di rilevazione); tale raccolta 
può avvenire presso tutte le unità del collettivo (rilevazioni totali o esaustive o censimenti) oppure su di 
una parte di esse (rilevazioni campionarie, con campioni probabilistici o non). La raccolta delle 
informazioni può avvenire attraverso la compilazione di un questionario oppure mediante la raccolta di 
modelli amministrativi (informatizzati o cartacei) i quali possono aloro volta contenere quesiti statistici. 
Esempi di lavori che nentrano nella tipologia A sono l’indagine sulle cause di morte, l'acquisizione dei 
bilanci di una tipologia di enti, l'indagine sugli incidenti stradali, le indagini sul movimento della 
popolazione e la struttura demografica 


Tipologia B: Statistiche da fonti amministrative organizzate (Sda 

Processi di produzione di informazioni statistiche attraverso un processo di trasformazione condotto su 
fonti amministrative organizzate, pubbliche o private (registri, archivi, basi di dati). Le informazioni 
statistiche derivano, in questo caso, da un processo volto a garantire sia diversi aspetti della qualità 
dell'informazione statistica sia gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza di informazioni raccolte per 
fini amministrativi. In questa tipologia sono presenti le sottofasi di acquisizione, controllo e corezione, 
elaborazione e diffusione. 

Rientrano in questa tipologia i casi in cui si utilizza a fini statistici una fonte amministrativa organizzata, 
pubblica o privata, ad esempio un registro, un archivio o una base di dati, di titolarità di un singolo ente 
(pubblico o privato). Possono essere acquisite più fonti amministrative organizzate presso più enti 
titolari. Può essere acquisito l’intero archivio o solo alcune variabili di interesse 0 sottopopolazioni di 
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interesse. L'acquisizione delle informazioni può avvenire all'estemo dell'ente produttore oppure ai 
possono elaborare a fini statistici dati in possesso dell'ente per scopi amministrativi, gestionali o in 
generale utili allo svolgimento delle attività istituzionali. I processi che rientrano nella tipologia B sono 
caratterizzati dalla trasformazione concettuale di unità di analisi di tipo amministrativo, presenti 
nell'archivio (unità di archivio), in unità di analisi di tipo statistico (ad esempio il passaggio dalla 
“posizione contributiva” al “beneficiario di trattamento previdenziale”). Rientrano in Ble tipologie miste 
di lavori che prevedono la compresenza dell’uso di fonti amministrative organizzate e di statistiche 
derivate. 


Tipologia C: Statistiche derivate 0 rielaborazioni (Sd 

Processi di produzione di informazioni statistiche basati sul trattamento di dati statistici provenienti da 
processi di tipo A e/o B. In questa tipologia sono presenti le sottofasi di acquisizione, controllo e 
correzione, elaborazione e diffusione. In generale si è nella tipologia C quando la produzione di 
informazioni statistiche avviene a seguito del trattamento di dati statistici già disponibili perché derivanti 
da precedenti rilevazioni, dall'uso di archivi amministrativi o altre statistiche derivate. Si possono 
elaborare dati da una o più fonti di input. L'acquisizione del dato statistico può avvenire a livello di 
macrodato o di microdato. 


Sistema informative statistico {Sis} 

Insieme di informazioni statistiche (dati aggregati e metadati) diffuse su supporti digitali e rese 
disponibili secondo modalità definite dall'utente, denvanti dall'integrazione concettuale e funzionale di 
una pluralità di fonti informative (dati elementari e/o aggregati) Un Sis deve possedere una tendenziale 
esaustività tematica rispetto alle singole fonti potenzialmente utilizzabili, un alto livello di accessibilità ai 
dati (tale da permettere una interrogazione personalizzata da parte degli utenti) che si traduce 
necessariamente nel fatto di impostare un Sis su supporti digitali (prevalentemente in ambiente web, ma 
anche su supporti digitali che assicurino questo elevato livello di accessibilità). I sistemi di diffusione di 
una singola indagine statistica, i sistemi informativi prodotti per scopi non statistici (ad esempio 
gestionali) e le raccolte di dati prive della necessaria integrazione concettuale (ad esempio la diffusione 
di numerose tavole statistiche) non devono essere considerati sistemi informativi statistici. 


Studio Progettuale (Stu) 

Attività di analisi e ricerca finalizzata all'impostazione o alla ristrutturazione di: processi di produzione 
statistica, sistemi informativi statistici, metodi e strumenti per l'analisi statistica. Uno studio progettuale 
deve essere finalizzato alla sua successiva trasformazione in altra tipologia di progetto ed è comunque 
destinato a conclusione. La permanenza del lavoro nel Psn deve quindi essere limitata nel tempo ed è 
necessario che ne venga indicata la durata. 


Nella tavola che segue sono indicati, per i lavori presenti nel Psn 2008 — 2010 e riproposti per il triennio 
2011-2013, gli esiti della nclassificazione. 


Esiti della riclassificazione 
Lavoripresenti nel precedente programma e riproposti nel Psn 2011-2013 riclassificati secondo le nuove 
definizioni 
TIPOLOGIA 2011-2013 

TIPOLOGIA 2008-2011 

Sdi Sda Sde Stu Sis Totale 
Rilevazione 325 42 é - - 373 
Elaborazione 40 154 158 - - 352 
Studio progettuale - - - 34 84 
Sistema informativo statistico - - - - 28 28 


Totale 365 196 164 84 28 837 
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12 Ilavori programmati 


Complessivamente, nel Psn 2011-2013 sono presenti1046 lavori, 837 dei quali già presenti nella precedente 
programmazione e riproposti (tav. 1). Una parte dei lavori sono stati unificati (79 lavori sono stati ridotti a 
25): nelle schede riepilogative sono stati mantenuti i singoli codici identificativi (a questi si riferisce il totale 
indicato), al fine di assicurare la corispondenza con le schede compilate, ma sono state unificate le parti 
relative ad obiettivi e descnzione. Inoltre, altn 137 lavori sono stati accorpati in 48, rendendo wisibile tale 
accorpamento nelle singole schede; in questo caso, però, per ciascun lavoro oltre ai codici identificativi sono 
stati mantenuti anche i singoli campi descrittivi, evidenziando graficamente la vicinanza dei relativi 
contenuti. In questo modo si è inteso agevolare un ulteriore sviluppo della programmazione nel senso di 
favorire un processo di semplificazione del Psn. 

Il settore mercato del lavoro è quello maggiormente rappresentato ed è caratterizzato da una rilevante 
presenza di lavori programmati da Enti esterni all’Istat (69 su 118). Altri setton con un numero rilevante di 
lavori programmati sono i settori conti economici e finanziari (87 lavori, 60 dei quali a titolarità Istat), sanità 
(85, di cui 22 Istat), agricoltura, foreste e pesca (77 lavori, ripartiti circa al 50% tra Istat ed altn Enti). 


Latavola 2 fornisce un'indicazione in merito al molo dei diversi Enti del Sistan nella programmazione e alla 
sua evoluzione a partire dal 2008. Rispetto al numero dei lavori, la quota dell’Istat si è progressivamente 
ridotta, anche se in misura non particolarmente significativa (dal 44,3% al 42,5%); questo dato, non 
indicativo in termini di risorse impegnate, testimonia comunque una evoluzione verso una maggioranza del 
ruolo dei diversi Enti nella produzione di informazione statistica. L’Isfol e le Regioni hanno 
significativamente aumentato il numero di lavori mentre quello dei Comuni si è ridotto (sempre in termini 
numerici) di quasi un terzo. In termini assoluti, il contributo maggiore, dopo quello dell'Istat, risulta essere 
quello dei Ministeri e degli Enti pubblici. 


La tavola 3 dà conto dei lavori non riproposti, indicando le ragioni della mancata riproposizione. Dei 220 
lavori non riproposti, 104 sono confluiti in altri lavori: questo dato va letto sia come uno sviluppo fisiologico 
(ad esempio: studi progettuali che evolvono in indagini) sia come frutto di un processo di progressivo 
accorpamento di lavori, finalizzato a dare maggiore razionalità alla programmazione; inoltre, altri 76 lavon 
non sono stati riproposti perché conclusi 
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Laworipresenti nel Psn 2011-2013 per area, settore di interesse, tipologia di ente, 


liccinia distrib uiti per tipologia di lavoro e se nuovi o riproposti 
AREE, SETTORI, CATEGORIE Sdi Sda Sd Stu Sis Totale 
TITOLARI N_R_N R_N R_N R_N R N_R_ Tot 
Territorio e ambiente 2 13 2 1 BB bo 6 2 5 3 52 65 
Territorio 1 4 - 1 4 2 1 24 d 39° 39 
Istat 1 3 - - - 4° - 1 2 i 3 9 12 
Altri - 1 - - 1 - 2 - - 3 3 47 
Ambiente di dd 2 - Q 4 5 - I 7 39 46 
Istat 1 4 - - - 4 1 4 - - 212 14 
Altri = iS £- © - 5. 3 1 - 1 5 37 ‘32 
Popolazione e società 930 1 15 é 7 5 3 - 2 21 67 88 
Struttura e dinamica della 
popolazime 4 Il I 14 2 8 3° 2 - 2 10° 37 47 
Istat 2 - 7 1 72 2 - 2 5 3255 20 
Altri 2 4 1 7 1 1 1 - - - Sì EIDS sh 
Famiglia e comportamenti sociali Ss 19 - I 4 92 I - - HI 30 4I 
Istat 412 - - 3 8 - 1 - 721 28 
Altri 1 7 1 1 1 2 - - - 49 13 
Amministrazioni pwblic he e servizi 
sociali 13 41 4 107 2 2 lé 24 2 7 3 307 344 
Istituzioni pubbliche e private 6 26 - 14 - I 1 - I 2 8 43 SI 
Istat o - é - - 1 - 1 - ? 13° 20 
Altri 1 19 - 8 - i - - - 2 li 300 28 
Sanità - 56 I &: I° IE Il 7 x 2 30 82° 85 
Istat se IL cs - 1 lo] 1 1 - 2 2020 22 
Altri - 45 fi - 5 - é - - 1 62 63 
Assistenza e previdenza 2 9 - 32 - I 3 4 - 5 46 SI 
Istat - 4 - 2 - - 1 - - 1 6 7 
Altri 2 35 - 30 - 1 2 4 - - 4 40 44 
Giustizia = IE 2 4 è 4 3° 6 o 1 I° 0%. 72 
Istat - 8 - 3 - 3 3 1 - 1 3 16 19 
Altri - 3 2 42 - 1 - 5 - - 2 Sì 53 
Istruzione e formazione Ss 2 I 10° 4 7 - - a sO sa 
Istat 1 5 - - - 2 1 - - - 2 19 
Altri 2: 23 1 S) - 8 3° 7 - - é 4 4 
Cultura 2 db i SG 1 4 - 1 2 8 19 27 
Istat 1 1 - - 1 1 2 - - 1 437 
Altri di dl cs 5 - - 2 - 1 1 4 16 20 
Mercato del lavoro s_ 228 3 28 1 12 7 8® - 7 19 84 103 
Mercato del lworo 8 28 328 1 12 7 9 i 19 84 103 
Istat d& db sl 2 1 832 - 2 9° 25 34 
Altri 4 17 2 26 - 4 4 7 5 10° 59 69 
Sistema economico 1 4l - 9 13 2 9 10 1 3 34 84 118 
Struttura e competitvita' delle 
imprese 3 9 - I 4 4 3 - - 8 18° 26 
Istat 8 - - 1 4 4 3 - - 8 d9 523 
Altri - 1 - 2 - - - - - 303 
Ricerca scientifica e innovazione 
tecnologica I $ - 2 - 2 I - I IH 1 
Istat - 5 - - - 1 - - - - - 6 6 
Altri 1 - - 2 - 1 - 1 - 1 1 5 6 
Società dell'informazione 1 sz se 2 - 21 3 - - 2 14 16 
Istat - 5 - - - - 1 2 - - i 18 
Altri 1 2 - 2 - 2 - 1 - 1 18 
Comumercio con l'estero e 
internazionalizzazione produttiva - 2 = se 7 8 1 2 I 12 9 sI7. 126 
Istat - - - 27 É 1 i - i 810 18 
Altri - 2 - 1 - 2 - 1 1 1 1 78 
Preza 6 18 - - $$ SS & - - Id 24 38 
Istat SO 8 - - 5 4 1 - - - lì #12; 129 
Altri 1 10 - - - 1 2 1 - - Si Rizs 219 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Lavori presenti nel Psn2011-2013 per area, settore di interesse, tipologia di ente, 


siga Teli] distribuiti per tipologia di lavoro e se nuovio riproposti 
AREE, SETTORI, CATEGORIE Sdi Sda Sde Stu Sis Totale 
TITOLARI N_R N R N R N R_ N R N_R Tot 
Settori economici 13101 10 30 4 24 15 2 1 3 43 170 213 
Agricoltura, foreste e pesca 5 dI - 9 3 3 II 4 I - 20 57 77 
Istat Si 2 - 5 - - 7 1 1 - 13 27 40 
Altri - 20 - 4 3 3 43 - - d. 30 39 
Industna 320 I - - 7 1 s - 2 iS 32 37 
Istat - 5 - - - 4 1 2 - 1 li d2 43 
Altri si Ad5 | - - 3 - 1 - 1 4 20 24 
Costruzioni - 6 2 4 - 4 - 1 - - 2 I IF 
Istat - 2 - 1 - 2 - 1 - - - 6 (o 
Altri - 4 2 3 - 2 - - - - 2 9 tl 
Commercio 24 1 3 1 2 1 - - - b) 9 14 
Istat 1 2 - - 1 1 1 - - - 3 3 fi 
Altri 1 2 1 3 - 1 - - - - 2 li] 8 
Turismo Sì 9 i I - - 1 1 - 1 4 8 12 
Istat 1 3 - 1 - - - 1 - - 1 5 la] 
Altri 2 2 - - - - 1 - - 1 3 3 é 
Traspork - 19 2 8 - 8 1 3 - - 3 38 4 
Istat - é - - - - - 2 - - - 8 8 
Altri 18 2 8 - 8 1 1 - - 30 30 33 
Semiz finanziari - 6 4 1 - - - - 4 HI 15 
Istat - - - - - - - - - - - - - 
Altri - é 45 - - - - - - 4 11 15 
Conti economici e fimanziari - 1 1 2 18 4 dé 9 1 1 26 6l 87 
Conti economici e finanziari - 1 1 218 d & 9 1 1 26 GI 87 
Istat - - - - 15 33 é fi - - 21 39 60 
Altri - 1 3 35 > 3 52 2? 
Metodobgie e strumenti 
generalizzati = - - - - l lé Ml - - 6 12 28 
Metodolo gie e strumenti 
generalizzati - - - - - E ei6 1 - - 16 12 28 
Istat - - - - - 1 14 10 - - 14 1 25 
Altri - - - - - - 2 1 - - 2 1 3 
Totale 56 365 21 196 45 164 80 84 T 28 209 837 1046 
Totale per tipologia 421 217 209 164 35 


N=Nuovi R=Riproposti 
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Tavola? Lavori presenti nel Psn 2011-2013, per soggetio tiinlare e tipologia 


TIPOLOGIA 


SOGGETTI TITOLARI 
Sdi Sda Sde Sti Sis Totale 


ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 172 30 135 92 15 444 
ALTRIENTI 249 167 74 72 20 60 
Enti ed organismi di informazione statistica 27 2 7 9 3 fio) 
Istituto nazionale di economia agraria - Ima 5 - ì - i rA 
Istituto di stadi e analisi economica - Isae 7 - 4 bi - 9 
Istituto perlo sviluppo della formazione professionale dei lavoraton - Isfol 5 2 5 ad 2 32 
Presidenza del Consiglio dei ministri e Minisieri 132 181 25 20 5 28 
Presidenza del Consiglio dei mimisti 3 - ì - - 4 
Miristero peribeni e le attività culturali (e) ì - - 2 9 
Ministero degli affari esteri 9 - - 9 
Mixistero della difesa (e) - - - 7 
Ministero della giustizia - 40 ì 4 - 45 
Miristero dello sviluppo economico 12 3 (e) - ì 22 
Miristero dello sviluppo economico del commercio conl'estero e delle 

comunicazioni - Commercio internazionale - - Ì - - di 
Ministero dello sviluppo economico del commercio conl'estero e delle 

commmicazioni - Dipartimento per le comuricazioni - i i Ì - Ly 
Ministero dell'ecomniae delle finanze - Dipartimento finanze di 7 2 Pi - 2 
Ministero dell'ecomria e delle finanze - Tesoro dt 4 5 >; - 20 
Ministero delle inftastratture e dei trasporti 14 % ì - - 22 
Ministero dell'intemo 13 Ei - - 27 
Ministero dell'istuzione, dell'umversità e della ricerca - Ufficio istruzione è - ì Ì - 10 
Ministero dell'istuzione, dell'umiversità e della ricerca - Ufficio miversità e 

ricerca 9 3 i 2 - 15 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Area lavoro e 

politiche sociali te) 10 2 4 2 24 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Area salute 34 - tI - - 35 
Ministero politiche agricole alimentari e forestali 3 2 g 4 - 18 
Aziende autonome dello Stato - 1 - - - I 
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - i - - - Ì 
Entipwblici 41 & 16 19 +) 18 
Automobile club d'Italia - Aci - 5 2 - - 7 
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Azea 4 ì - - - =] 
Consiglio nazionale dell'Ecomomia e del lavoro - Cnel - - - 3 - i 
Consiglio nazionale delle ricerche - Cor - - - i i 2 
Comitato olimpico nazionale italiano - Coni i - - - ] 
Ente per le muove tecnologie, l'enerzia e l'arnbiente - Enea 1 - 3 - - $ 
Istituto nazionale peril commercio estero - Ice - - I, - 2 
Istituto nazionale assicurazioni comm gli infortuni sul lavoro - Inail - A - - - 7 
Istituto nazionale di peviderza peri dipendenti dell'Amministrazione pubblica - 

Inpdap - 5 - - - 5 
Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps - 28 - $ - 32 
Istituto di previdenza peril settore marittimo - Ipsema - 2 - - - Fi 
Istituto ricerche ecommiche per la pesca e l'acquacoltira - hepa 2 - - 2 - 4 
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea à Ì Z pi - 2 
Istituto superiore perla protezione e le ricerca ambientale - ISPRA (ex APAT) 3 5 3 4 23 
Istituto superiore di sanità - ISS 12 - 3 (e) - 21 
Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse collettivo - Isvap I] 3 - - - 9 
Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 4 pi 2 - - 7 
Unioncamere Basilicata I - - - - I 
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Segue: Tavola? Lavoripresenti nel Psn 2011-2013, per soggetto tiinlare e tipologia 


TIPOLOGIA 


SOGGETTI TITOLARI 


Regioni e Province autonome 33 9 10 18 
Regione Emilia-Romagna 3 ì 
Regione Lazio - Ì 
Regione Liguria 3 - - ì 
Regione Lombardia - Ì 
Regione Marche 1 2 
Regione Piemonte dI - 
Regione Sicilia - - - 
Regione Toscana 2 ì ì - 
Regione Veneto - - - 
Provincia autonoma di Bolzano 15 2 3 
Provincia autonoma di Trento 10 i 5 
Province 3 1 1 
Provincia di Belluno - - - 
Provincia di Bologna - 
Provincia di Luoca ] - 
Provincia di Rimini Ì 
Provincia di Roma - 
Provincia di Rovigo I 
Comumi 5 
Comune di Firenze 5 
I 
i 


Un he Lg ta do far do È 


bo bo 
Bu ha 


POR BS Ra ha ha hu 
o ui IS 


BI A I 
do 
Bo 1 hi 
ho 


Conmine di Limo 

Comune di Milano 

Comune di Roma - - 

Soggetti pr&vati 8 5 13 

Fondazione Enasuro o Li È 

Ferrovie dello Stato S.pÀ. a È $ 

Poste italiane Spi. $ È fi = a 
dg 


' 
ST 


LI 
du 
Mi 
[n 


Istituto Guglielmo Tagliacame - - 
Tema Rete Elettrica Nazionale s.p.a. 4 - 


j 
UusLuAa US Ww 


© 
& 


Totale 1 217 209 164 35 


Tavola 3 Lavori presenti nel precedente programma e non ripropostiper il Psn 2011-2013, per motivo della mancata 
riproposizione, tipologia e categpria di soggetto titolare 


MOTIVI DELLA MANCATA Sdi Sda Sde Stu Sis Totale 
RIPROPOSIZIONE 


Istat Alti Istat Alti Istat Alti Istat Altri Istat Altri Istat Altri Totale 
Concluso i0 i , C. i0 Î 28 19 i - Si 25 76 
Concluso anticipatamente - 2 - - - - Ì 4 - - Ì é 7 
Confluito in altro lavoro ié 10 - 4 29 I 192 9 - ch 7827 J05 
Rinviato - 2 - 3 - - - i - - - é é 
Soppresso per altri motivi - 7 - 3 - 2 ] 3 - 2 ì i 38 


Soppresso per riduzione delle risorse 
organizzative assegnate - 3 - Ì ] - 3 2 - - 4 6 10 


Totale d 25 2 15 40 4 66 38 1 50135 87 222 
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13 Prospetti sintetici per settore 


Nel secondo capitolo sono presentati i prospetti sintetici per settore. Tali prospetti, per ogni lavoro, riportano: 
l’Ente titolare, il codice identificativo Psn, la denominazione, l’obiettivo, la descrizione sintetica, la 
caratteristica di novità (se nuovo o riproposto rispetto alla precedente programmazione), la presenza di dati 
personali nonché gli atti normativi o gli atti programmatici del titolare o i protocolli e le convezioni 0 i 
riferimenti ad indinzzi politici da cui il lavoro trae origine. I medesimi prospetti, nell’ambito del settore, 
sono organizzati per argomento tematico. All’interno dell'argomento i lavon sono evidenziati con colon 
alterni al fine di permettere una migliore visualizzazione e agevole lettura Peri lavori unificati, nella stessa 
riga d'entrata di lettura, nelle scheda riepilogativa sono state mantenute le su specificate informazioni ad 
eccezione delle parti relative a obiettivi e descrizione. Per i lavori accorpati viene reso visibile l’avvenuto 
accorpamento nelle singole schede; in tali casi, per ciascun lavoro, sono stati mantenuti anche i singoli campi 
descrittivi, con l’evidenziazione grafica della vicinanza dei relativi contenuti. 


Lalegenda utile alla lettura dei prospetti sintetici, è niportata in calce ad ognuno di questi. 
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2 PROGRAMMAZIONE SETTORIALE 
2.1 Area: Territorio e ambiente 


2iì Settore: Territorio 


SOGGETTI TITOLARI Sdi Sda Sde Stu S 


Istituto nazionale di statistica - Istat ds - - - È. - Ì 2 Ì 
Regione Lombardia = cs - È di = “ = é ] ] 
Regione Veneto È PI » w & 4 PI n P ] Ì 
Provincia autonoma di Trento è + 4 % w & ù È s ] J 
Comune di Firenze z ] - - A s A A A a Ì 
Comune di Milano = n ai È i = 2 n P f 2 
Istituto Guglielmo Tagliacame - .-.. li. - - - Ì 


Totale 1 4 - - I 4 2 I. 2 @ 13 


N=nuovi R=nproposti 
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SOGGETTI TITOLARI MER A O O 
N_R_NR NR NR NR 
Istituto nazionale di statistica - Istat i &-.-- 4% i & - - ig 
Presidenza del Consiglio dei ministri - - se cis È è ss -—- se Ì 
Ministero della difesa s È = % le > s Car A ] 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - d = muso a £ ® » sd 2 
Ministero de ll'intemo >» 2 è «bu £&£ S ® = 2 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Area salute = Tosco se =» © i e dì 
Ministero politiche agricole alimentari e forestali È iso ue ue di ss is ]Ì 
Automobile club d'Italia - Aci S 5 È ) (E si è 2 A ] 
Ente perle nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea 3 ® «£ mes ll e s ®@ Ì 
n superiore per la protezione e le ricerca ambientale - ISPRA (ex sàa ge ria | dI 
Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere - > - do fa -. - n ]Ì 
Totale 119 25 - 9 4 5. 1 4 


N=nuovi R=riproposti 
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22 Area: Popolazione e società 


22ì Settore: Struttura e dinamica della popolazione 
SOGGETTI TITOLARI ns sa sh 5 Totale 
N_RNR NRN RNR 
Istituto nazionale di statistica - Istat 7 7 - ® I > 2 @ - Pi 30 
Ministero degli affari esteri - - A d a È i 3 È 2 
Ministero dell'intemo ì #@ - 2 « & = x È È 7 
Regione Emilia-Romagna ] - = È ] 5 ]Ì - = = 3 
Provincia autonoma di Trento Ù 5 i ]Ì E, 2 à & i L J 
Provincia di Bologna - I «è -* 3 x >“ x j 
Comune di Firenze - è i Ì » & A A É » ] 
Comune di Milano x a = ] & ] A = e È 2 
Totale 4 1 1 14 2 8 3 2 - 2 4 


N=nuovi R=riproposti 
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222 Settore: Famiglia e comportamenti sociali 


SOGGETTI TITOLARI e ge 
N_R_N RNRNERNR 

Istituto nazionale di statistica - Istat 4 120-- 38 - lì. - 28 
Istituto di studi e analisi economica - Isae 2-J5H0_..0.. 0. i 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Area lavoro e 

politiche sociali ssd a a a RI 2 
Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps "  S € £ a È salt i 
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea » es ss s i a a = Ì 
Provincia autonoma di Bolzano ‘+ E 32 x ® & # £& & 5 3 
Provincia autonoma di Trento di € ss a è SE ÙÀ è 5 2 
Comune di Firenze Cd È e È a i & Ì 
Comune di Milano -» d n a s e I «& a è 2 
Totale 519 - 1492 1 -. -. 4 


N=nuovi R=riproposti 
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23 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali 


23ì Settore: Istituzioni pubbliche e private 


SOGGETTI TITOLARI RE Sde Stu Sis rota 
NR N R NERN RNR 

Istituto nazionale di statistica - Istat de - dd - - Ùd — d + 20 
Presidenza del Consiglio dei ministri T È e e è é ‘a «i Wa 2 
Ministero degli affari esteri »s » a d a a & SI £ è E 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze = id e 28 e E a è 4 3 
Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro - 4% . . 4 
Ministero dell'intemo - ii - 4 è £& è #0 a & 9 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ve dliew da è è = Ù 
ricerca 

IMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Area lavoro e 

politiche sociali > Us 4 sea rs 2 
Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere s # sa a ll "a «a «e 3 
Regione Toscana e È è ® £ e e s s ] 
Provincia autonoma di Bolzano " ff e e s s « a è | 2 
Provincia autonoma di Trento è qT +s è ss E k A SÉ ] 
Provincia di Rovigo ce E sé € Ss a & è i 
Totale 6 26 - 14 - 11 - 1 2 51 


N=nuovi R=riproposti 
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232 Settore: Sanità 


SOGGETTI TITOLARI SeiSda ato 
N_R_NRN RNRNR 
Istituto nazionale di statistica - Istat - di .- 56 lì 1I- 2 22 
Ministero della difesa - - n 2° - - - È - > 
Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro = 3 3 È 5 ] = A 5, “ ] 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Area 32 i 33 
salute 7 7 Ù E SR i SE 
Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail - I... Ì 
Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps - i - >= a s 
Istituto superiore di sanità - ISS - 2. --3- 6 - - 2] 
Regione Piemonte =: de = di è sa è de è 
Regione Toscana <=  a # è cai a in ® Ge 2 
Totale - 56 1 é& 1 1 1 TT - 2 85 


N=nuovi R=riproposti 
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2.33 Settore: Assistenza e previdenza 


SOGGETTI TITOLARI Sdi Sda Sde Stu Sis Totale 
NEN R_N RN R 

Istituto nazionale di statistica - Istat Sio agi e: TR = è» - - 7 
Ministero dell'economia e delle finanze - Tesomo cs all ceca — È «gd — - 4 
Ministero dell'intemo i 3 sa di = a è és 4 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Area lavoro e 

politiche sociali di gu el a SD aa Li 
Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortmi sul lavoro - Inail Gioie den ad + = # i 
Istituto nazionale di previdenza peri dipendenti dell'Amministrazione sueagdia a = a da 5 
pubblica - Inpdap 

Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 2. 3 - - - L. - 14 
Istituto di previdenza per il settore marittimo - Ipsema Sca cal did = + è » è» 2 
Regione Marche Sc co e « n - È — è 2 
Provincia autonoma di Bolzano 1 Ja si « «#4 E «& = è@ I 
Provincia autonoma di Trento i mn Mm e - £ £  ® è“ Ì 
Fondazione Enasarco vw a a i I DS A DO SI 5 3 
Totale 2 5: Lo: $i - (EL 4 - - SI 


N=nuovi R=riproposti 
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2.35 Settore: Istruzione e formazione 


SOGGETTI TITOLARI i ile 
N_R NR N_R NR NR 

Istituto nazionale di statistica - Istat J 5 - - = è dd a dalla 9 

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - = gua I 4 SG 20 

Isfol 

Ministero degli affan esteri 2.0.0... Ì 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio 

7 i - & - - --_ J1 . i . - 10 

Istruzione 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio 261.1. 20. 12 


università e ricerca 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Area lavoro e 


politiche sociali dose e simo 2 
Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere - = - -- i - - n I 
Regione Emilia-Romagna > sas Tai a x s © i8 Ì 
Provincia autonoma di Bolzano - I è se è ® ss Ie Ì 
Comune di Milano > = @ Mo D * ® MM ME n sì 
Totale 328 1 5 - 10 4 7 - - 58 


N=nuovi R=riproposti 
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236 Settore: Cultura 


SOGGETTI TITOLARI Sdi Sd Sa Sa roble 
N_RNR NERN RNR 
Istituto nazionale di statistica - Istat I >J - - i i 2 - - Ì 7 
Ministero peribenie le attività culturali I sos i. - - - Ii i d 
Ministero degli affari esteri - - È Hi ti = A Ò s = ] 
Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr - - - a ob e è 3 ] 
Comitato olitàpico nazionale italiano - Coni - - i - - - - - - ] 
Regione Emilia-Romagna - È n 2 - a È Pa 2 z 2 
Regione Liguria - 3 - - - - - - > 3: 
Provincia autonoma di Bolzano - 2 - - - & È È u = 2 
Provincia di Roma È 2 3 È E z ] = & = ] 
Totale 2 ll - 51 14 -. 1 2 27 


N=nuovi R=riproposti 
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2A Area: Mercato dd lavoro 


SOGGETTI TITOLARI der rl cr 
NR NENR NR NR 
Istituto nazionale di statistica - Istat d Ibi 2 1 $# 3 2 = 2 34 
Istituto nazionale di economia agraria - Inea = de ss a © = ® Ì 
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratoni- Isfol I 7... -.-.2-. 2 12 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 0 Ld - Ì 
Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro - 3. lil. - -. 3... - 4 
Ministero dell'intemo “= © & NW se & in ] 
DO itirhe. door ia della salute e delle politiche sociali - Area lavoro e 2125.1020. 2 15 
Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro - Cnel = &£ ee & e .# W. er .é ] 
Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail ae O O I Ì 
Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps - . - dé . - - i . - 15 
Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere -jd 0... - ] 
Regione Lombardia s È è è& & si. e U & ] 
Regione Marche -s a e £ e a DB a 4 è di 
Provincia autonoma di Bolzano << Ie da lo es 3 
Provincia autonoma di Trento è x a & %& 4 £ Ss % 5 Ì 
Provincia di Belluno 2 & * è s & Ud è «0a ] 
Provincia di Lucca d- è. £ È UL » © 3 hi 
Comune di Firenze a di a $ è è & & ai & 2 
Comune di Livomo = di e a E & %& ® # £ ] 
Comune di IMilano è & $ # # S & S&S & I hi 
Comune di Roma a e e MR a ra 3 
Fondazione Enasarco “ £ e 1a aa Ss # Ì 
Foste italiane S.p.h. « 1a s »s e & & sa Ì 
Totale 828 3 28 1 12 7 9 - 7 103 


N=nuovi R=riproposti 
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25 Area: Sistema economico 


235ì Settore: Struttura e competitività delle imprese 


SOGGETTI TITOLARI _— è____ se mi 
N _RNR NERN RNR 

Istituto nazionale di statistica - Istat ® - - Ì 4 4 3 - - 23 

Istituto di studi e analisi economica - Isae - I - - - n a a A È ] 

IMfinistero dello sviluppo economico - £ > <= & cs Di ® *» ] 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze > % # d a & ss s © ] 

Totale 39 - 2 1 4 4 3 A - 26 


N=nuovi R=riproposti 
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254 Settore: Commercio con l'estero e intermazionalizzazione produttiva 


SOGGETTI TITOLARI ded Sd Stu Sis rile 


NENRNRKRKNERNER 


Istituto nazionale di statistica - Istat - 


Istituto nazionale di economia agraria - Inea Sie Dl: ca aca È sn È ll 2 
Istituto di studi e analisi economica - Isae si fl è & der & de Y; 
Ministero degli affari esteri = e = ds » ss ® dm 3 Ì 
IMinistero dello sviluppo economico del commercio con l'estero e delle sue sel msros- 1 
comunicazioni - Commercio intemazionale 

IMinistero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze na pnE SE SE PREE ] 
Istituto nazionale per il commercio estero - Ice Si E » ras pas = SR ff 

Totale -2-3781212 26 


N=nuovi R=riproposti 
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2355 Settore: Prezzi 


SOGGETTI TITOLARI Susa de Se 
N_RNR NEN RNR 
Istituto nazionale di statistica - Istat Se & “E - i #4 ] - - - 23 
Ministero dello sviluppo economico - 3° - - - - - - È 4 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze -  & - - - - - È. ] 
Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro - Ì - - - - è 4 è a I 
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea - % + - > q\/«<= ss - 4 
Unioncamere Basilicata ] - - - - È A P : " ] 
Regione Lazio A = n = È fa Ì di P n ] 
Provincia autonoma di Bolzano - 2 - - - E s Pe & fà 2 
Comune di Milano è S È 2 2 3 5 Ì E s ] 
Totale 6 18 co ® i I 1 - 38 


N=nuovi R=riproposti 


Serie generale - n. 178 


Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE 


-2011 


-8 


2 


- 2013 


Programma statistico nazionale 2011 


"DON pre TUOTZESTFISSE]I Opuozas a 
doso9 sUorZestfIsse]o E] OpuoJas IMINP MIOSIA 

TeIOgU[a ep ]‘oadoma oqja4I] è NezziuouIIE 

OUmMSUIOI [e IZzard tap IOTput è areAttre 

Tad ‘oumsuo9 Te IZZAId T19p aqisuguiI UOTZeAa]u] 

VT.U0I THITODIRI GSC TT 19) RIOTZZIONE HI] 


ero on) 

ETTSp - Tpurers a TTOSomi - uao NmoTe Ut IELAISS a 
TIAQ NMope Tp IZZAIÀ Ms NIOIZVULIORII TD W[OIIYY 
iu 

©]OZUIS Tp OT[asI] è HRIOQUIa COS Hep ] ‘OMIISSEnI 
OTanb a oummmUI offanb ‘ompavi ozzard Ti ‘oumsu09] 
Te rzzani ms autSeput[jap aranred [ap LteprauIa]a 
Tqopard mp ossumU 0139 mm Tad ‘arepoa|eo è 
aIeALtre Iad jeIoge]a otoSuaA oumsTOI Te tz and 
TùS$ ATISUAUI AUTSEPuT] uU0I Y[OIIRI QEPOISMUI ] 
‘oumsu09 |e rzard rap) 

TT[ 2A] Ms a BOTUMAITP Em CIgST]e]s sUOMZEVIIORIT 
Tp Wsanpori CAONU Ue a eLIajeui eTqusi 

&AMe[stSa] azuasisa aAonu amqnz ape cumsI0I 

Te rezard ms aqsuaui autSeput [ap omo TdUTE 0) 
ouzastp Tr arenzape rad aAIas oTpm]s OT 
‘Qezzqapus 

quauzonan rod omoSuaA }ezzIenuaa] 
SUOTZEAS]L E][ap aseq eTms pepoogeo Tpanb 

e auratsuI ‘ozonfode9 Isd argepuasazddeI norzisod 
8T[9p LTepuaura]a TITput TO ‘OUMSIOI Te IZZard Lap 
TOMpur TT#9p Ojos[eo 0AIssazIns I arquasuoo 1adi 
‘ae 00] OTTaAI]  qeogerl tzzani ms RIOTZEUIIORIT 
Tp auramsut ondure um a1[Z099}I suorzeAa]u e] 
*OJeZZI{aI Na) opovi] 

Ul Isa arassa pe ome]sard Is JI QUarauI IR]® 

0 (oprodsen tp tlAIes nmope Tompotad I Mpa segei 
1 ‘ordurasa Iad) TRAIOTZaI O IRuorzeu aAgeuLIoui 

© QEeJOJuLA ILZard 13) SUOTZEUTULIA] sp Tp UAUO 
onmey apo amddo apeuorzer Ottoxtita) T oumj ns 


8£ IIOAYTAITFLOL 


(eod7) oumsuoa ]e 


“fead]) oumsuo9 pe zzardftzZaId rap ome jnmuIo9] 


T8p OtTEMIMUIOI OJEZZNIONITE a STput I[3p O[0ITe0) 
“ernmmAoId esp ayouazuad auoz aT[ap ouSajsos 
Tp aJONITOd amis ‘aperaraumI0I aIO EM qUIstp 
UTISp OpuovI ms QuanIgua Sap eotzua 
ÈTUAd SUOIS]IS MIOTZEUIIORII TP SUOMIPOI]] 


‘amuoo] 


O}EZZI&IOUITE SITpu] 


TZZaId OLUORAI8880) 


CUMESTOI Te IZZand Tap TOTOUI LLaDInU Tap e[anb] spetto tura, a eroe 


© arguaura|duImo9 a esraArp suorzeutIopat um Opuep) 
‘oumsu09 pe 1zzard ms antSeput[[ep aremmed Jeu 
IST] THOpord Tp IZzand Tep tas] 1 areotQQI 


‘OUmsu0I pe IZzari ms 21]SQ0]s sUOIZEULIONII [| 
AIBIOTSmI Iad oumsuo09 [e zzard msi 
TUTSEpuI al[ap OLO UTEI OS estp TI amutpapna 


‘era 01d mp oSonpodeg 

WqIO a] ossard OUMSUOO Te Tzzard 19) 30TpUT]19p 
aranmel [a ISTI[OUT IZIAI9S 3 NI9QUIp OUMSuoI 

Te tzzand 1 ueprenSu NOTE ULIORI 8] 19 S09 IA 


PASTITED apuauITanu 29) 
TeAaTu Ouos aj) OUmSTOI Te Tezard 19) 20mmuL ap 
aranred [au Isti$ aut IZLAISS a NIAQIap cUMSUOI 


E29Ig ‘TIOLLIS 


cpuqure ut gens sp 
oumsuo9 Te zz ardi 
T3p ITIBAI] I9P OTONTEO 


oumsuo9 pe zar 
nutSpui otro dre 0) 
ouzastp OAonp 


OUMSIO I) 
Te 1zza1d apemoxuzIa)] 


QUEZIONIP 
VUIOUONNE BINITAOII 


OMUIOO CWISK :VIUY 


Serie generale - n. 178 


Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE 


-2011 


-8 


2 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


‘oadoma O] as] è QEZZIIONIT: ONIBIEsi 


TOTPUI ITEL ‘TUOTZENQY a1[ap IZZaId Tap LoTput Tp 
atommpori e] Iad RIOIZEIOGE]a #1 etj} alJa INTELTa 


STpIO} an[e Tp OZZITgO,] 09 a ONU a] [9p) 
VIZUSZH [Sp ANIIO] IOTZENIOE aT[ap ojsmboe Te 
TAGETAI ep Ip tomsmboe ] OSIAABINAY 

“Oem su0I Tep atigrsuarturoo apuauIzioe] 
VIIfers BULIO] Bum UT NIZZAIdBAIasS0 AurviA 0NS 
mis pesTqqua omozuaA Mep ]‘Ossorsut e peasaui 
ambuto ut quasard Tooqpmupopo qjopord Tedramtd 
This TearauIopu] OTZIOSIOI psp rpuani ano: 

Tep tap aTisuguI sUOTZEIOGU]a BUM B]eZZI] Bal AUAl fi 


“aTeuotzIpeI) omSep ap [sp eprpuaa md 1 ossard 
EI[OIILI E] a WEZZ&IEZIO) SUOTZAQU]SY] SPueIo) 
ETISP TUTST] 19) ©parmp suotzismbov] OsraAemMe 

(amuarazar DONDE V9I19) Le pIauITROTZe Mopord 967 
Tp 0t]24}}9p |e IEZand t9p speueuIm} as AUOtZeAATnI 
RAIMQUISTO 21 ETms Imemqreo 

T9p %08 [9] Nd ONMEZZITErISUIVIO9 YI araptton ad 
Apuamze Tua sun aT[e S[0AU I AUOIZEAATU 8] 


‘asturg a[ap Iumsuoo) ms artSepur [up 
TUBALISP T[2nb ns a eTeuoIZEN WITIGERIOA) 
Tp Mep ms NIOTZRIOGE]a Aezzioga OUOSUA 
AUOTZEISpuod Tp TIaISTa0I Tap aUOrzeumULIa) ap 
è] uprenzu opnmb 193 ‘(moporni mp nIotzete 
a sota muma “pumiSe 109) Wet] €] araziorS3%| 
pe creprod apo pnjs a ISTTEE 2}[oss orodua 
arlenued jr eprenzu oprenb Iaq ‘Tsad rap aJoj 
aIanmed [ap eIs a pete OpuauIBUIOTzzE ] aparardi 
OUMSUOI Te IEZar tap T9TpUT 1]53p BIZO[Opox au e T 
“TOUETO ms oumsuoI Te ezani 
T9p BOMUIButp è][sp Opedum] areurgs Tp arquasuoI 
omessod “*rargrsads atfap opmo9 opuaua) “apo 
aTstur; tp atfofodg o atotzeodod mp iddtus rad 
OUMSIOI [e tr zard rap rOTpur HE[oap:9 cTosua fi 


SION: Pe TOO MIST) 
anpe opuosas a doxo) AUOIZE AT AISSET I E] Opuo das 
OUMSIOI Te IZZAIÌ T9p LoTpur LIBAI ‘AUIMEUTIORII 
ampasond a 199518 T0spe2 nmroddo 

AJPUIEI} ‘aTe[oap89 Isd TRIOGR]3 QUOSIIAA OUMSUOI) 
Tè ILZard ms afisaui AUtSEpuI [Tap IRATusu ] 


‘*jaudoni ee 1ssanio9) 

TTanb mp a qqsmboe oro] e Isao IZLAIasÌ 
18p a NIOIZENGE aT[3p ILZard 19) OpuavIEpIre ] 
OUBALIISOP AUS TITPUI Tp GUI SISUI UN GIETOITEO) 


amato rau tre pranitte-013e ppopord mp ozzardi 

TP ITTSANT MS LIO umSUOI Te TIOTZEUTIOUT aIMuIo] 
‘OSSOISUT[[e a aUISUO, [Te VauIS][[ep sjezzIjeal 
IEZAald 13) NIOTZEAA]U 8] 109 AUOIZE]aLI0I Vf 
OSIaARI}Ee QUaraui rap ezuaredsen e] aramorsse pa 
2ISITI) ©] OBM] TZZAIÀ 19) SOTUIMUTO U[Sp ISTTETE ] 
aIquasuoo Iad Ot[36y}ap [e ast} e[[au LISquauItte 

a Tosuze mopori t9p ITZard 19p ots3UIONIO]i] 
“ueponad popord tredtomud] 

T8p a QUUMqIeo [ap IZZard ms (apueumpas 
VZUApeo) ara[99 OANUulIofuI cmpenb ui artigo] 


“opeumsuoa rep Nejsmb ae 

TELAI9S è NI AQ Tp aranmed OAmelar It 8 VOI # IOd 
SOIN IOTpUI Sap aperapuod eurajsis Tr armugag] 
‘(-299 

TuUmsI09 Iad esads Tp OT[aAt] OssequoI aTlsture] 
“peuorsuad Tp at[#mure; “op mygegns o optge 

UT QUOAIA 479 at] Smrey ) alture; tp atZojody 
amope rad oumsu0I e TeZand tap rOTput are[o2[eo] 


“(tpeSatdur] a reIadO p aq81ure 4) 
IOX # (AIAmIatToo erspuz] Iod aprorze ty) 
DIN :0UMSIOI Te TZZANÀ 18) TOTpur 178 are[ooTeo) 


{HOO) 
TIOTZENIGE Tp) 
TEZ Id Tap auoIZeAaTnA 


Uepuauiteorse) 
mHopord zag 


LepuauiteorSe) 
moporl 

Tap ot12%}ap Te 

TEZAIO t8p aoreAsTnI 
tuap]on adi 
THopord nmope 

TP TWuwuIm}as IZZaI A 


OUMsuo9 ei 
t2Zard 19p 10tput 1139p 
BUI GSIS TP o[enuuE, 
QuauressegLi [1] 

Iad Isad tap a uanivd 
Tap opusuIguomdd | 


mazepododop.os 
apogoads 

1ad oumsIOI] 

Te IZzard 19p s9Tpu] 


Serie generale - n. 178 


Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE 


-2011 


-8 


2 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


“ATeuorse 990 BZUapeo 
© ajjopuoo ‘I01-pe RIOTZEAATL a}etj}azza ouozua 
uopas Lp: 1ad ‘oumeto9 pe 1zzard tap psi] 
OTISUGUI SUOTZEAGTI V] WZZIION 18 ITELIOK es TOTPUT] 
TUMOTE Tp O]0ofe9 IIa] ‘THOpord 19p aTettotI8) 
MTTquIeduro9 Tp MMI} Ut ememajod apormoads 
aT[sp ssequms apuotza[as ‘odg osIaAmp Ip ouos 
TEZari 1 areAa[u Iad apusm aspeutiopnaa Quo; a] 
“Ts aed LIRA 1 81} TTIQRRIOIRIOo] 
TUMIJOA I (TIA TT SA Pe) AuuorzeN] BuITIgENIOO) 
Tp qezarzze araumudsa Iad Qezzign aQoue 
QUOdTaA T9TpUI TO ‘TeuoeI qui ojsmboe p 
arqjod [ap wtred Tp IOTEut Tp ATOTZEIOgU]a eau 
OUOZIAAIOI TODSRI IEP ] ‘a TeuorZEI OLTOXITa] 
TA IEZaIt 19p QUOTEEAATII BT WHOpuoo aa 
Trent ms ‘a por ZEALIa]UT ONIQUIE UT TIQRRIOINIOI 
apuaumege oumb a ‘tara Zouio tpoporl mp arsmed 
ui Oqrutzap atata “T1),19p 1896d 1 09 0pI09I8 U] 
protze] auorSarurut 
aperorzar apgiod ms peottqgnd Teutompumb 
tneuzonia prodar osrareme pepuasani mrodua 
TWmastri a ‘arae aueumjas è Tegsappe 
LIO}eAA]L Ep ‘apuaunej]amp jenpa]za auary ‘OZeT] 
TP (OTD) ezziuezIO ATO EMQUIstp apuert vap 


“OUEITEN OLIONILI A} [ap CqsaI JI pa asaueqnu 
V[eaI E] #I ONIOIRIOI UM UL ‘AO TMALIST) 

apuerz eT[ap apeueo [I ossard Tuquadar mopord | 
liga: ajsmboep argod tp ured ams Luogesmpui 
Tp 0]0oTeo Pe qezzieuy sppuaviviads anSepu] 
‘aan pmporl 

8 BLISIZIO] “AmetoIa UumUIOI ‘apurzuapisaI TIOTZEUT]S dp) 
2118) ONIQUIE [au ‘atZIpa atI0ZA]t9 asIanmp| 

Tad nretpexi Im UIO9 M918 11SE sAge[sI LeTtqUUTUTI 
muotzejonb 4] spuavIferisauIas aeartggna! 

OuOs OLTO]LIa ] er2Ia#Y [9) JA ui Ops me 


‘asatd [ap ossajduro9 Ti 

1ad qe[oageo ompavi offanb a auorSar parma] ap] 
um ut Ropon Tp prepue]s aranivd um Tp 

TEZAIC 19p OTpAUI OT[sAI] [18m AZuaralgmp a] DIAMO 
‘ojsmboe p arajod [ap TeuoTzar v}umed a] ame[ooTeo) 


TQUATAKITP 1 èI} TEZAId 19) T[]aAI] IR Zar axtmo) 
aTsp ‘eadamy auonIf) #][Sp OLIARUI. e “O[ooeo 
Te WEZZITEUT] ‘AMMIOTEAII OLIOILITA) [3] OUIGQUITTe 
aseq Tp SUO EULIOpII [[3p SUOTZBIOGE]a a B}[ODItaI 
“tu supe tpopord 
TTedtsutd 1 “amuorzar OttoxLTa] [au “areaog 18}0d 
mo ozzand rp afuei ms atorzeuzIonIt um an[owr 
‘AIULIOJ @puajut TS ‘aTeze OLONA [au tzzard 
19] OQISUIAIDII Tp LAIeoTIAN[ouI Mata IPenjuana 
T3ap *&Jeprod 2291 E] 3 EZUSpu a) CIO] è] aIeoryla 
Ted teRIaunTE TYoposd 16p Izzand 1 areIONnIo]A] 


‘AorZmQuIstp apueri e[[ap aureo) 
Tr ossard rquadar mopord e near qsmborp 
arapod mp ejurad amis LIO}eoTpUI Tp 0[02]e9 


*(TAIO euoz) camaZouIo afetroxLtra) oprquie| 

um ut apetyis a eIzImpa etsoodg epemzta]ap 
VIM UT AROtFISSE]) AtIeuTpIO LEITIQUUTUII 

Yann pe apurajui atotpracns jp emm Ied ‘ounsswuI 
8 QUITITI “LTOTeA Tp OTTEAISNUI Um aDMpIAmpU] 


qsmbaep 

aIa]od Tp Ipuorzal 

MI 1red aT[ap O[ooTe9 TT 
Iad 0UmsuoI [e IZZaI]| 


fed) qsmboe araod 
TP.ITRIOIZEUIAUI 
tqued aT[ap opoopa 
Trad oums09 |e 
TEzAI 19p AUOZEAAIDI 


OLE] 

T8p sIoEnqUuIstp 
Apuerz a eIpauI Eau 
Topord rap wzani 
19p ot#2eIOxnIo]A] 
AICEMQUIStT] 
SPuURIO Ep 

aTeueo [au aperzeds 
SUOTZETpu, [ms 
spquewads Istrauyi 


azur; opavig medi] 
£L000 — SZUCUY 
HOT] 9 BTUIOUOII OIASTUTA] 


Serie generale - n. 178 


Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE 


-2011 


-8 


2 


- 2013 


Programma statistico nazionale 2011 


‘apamy ui 
SES Tp OUMSUOI Ms armilosap ayorisqels aumoe 
armponi mp a ‘oumsu0a Tp oqrpord tp nrmurta) 

ut ‘are m] asardunm a] areddeui p aut ]e qeIOGE,A)] 
QUNIEIES Qep ] ‘Qnuz]sos q8021 a ‘emynuo;] 

Tp OpeguoI [ap AJITSUANRIEI a] ‘#2 Ip IumsuoI 
Tare au red oemogsanb um Qpegsumumurosi 
R#IIaA Md è OTIOJIIT a) ms uasard [2207] 

Wgruf «ossa ansepunm Ip SIOE EZZIE SY 
‘Tadoma mzzard rap empavi 

©] a OUEITAI OZZAIA 1 em ONIOIRIOO Tp a[[age]) 
“EDIT3p 1890d 191 a ema] ut Mopord issqs 133p 
OUMSIOI Te a TeLgsapui tz and rap “ome or[oseS 
a eutzuag) Lapmorad Iuopord tap a ot#3a13 

ISP IMUOtZELIANI IOZE}OND aT[9p ape vmias 
AUorZENTAQnd a aToTZeIOGR]a “#4 [osIt A] 


‘asarun atep pejsmboe 
tpopori tap atorzeiodun fre tezard 19p apsuaui 
Opoapea jr 1ad tqepi sostsmbae atorzenaTu eq] 


“Tapuogre 9) 
THopord tp T5teZzI{gA asardun alp gezud 
atotza od une t2ZaId 1 vprmnZU sUOrzeASTu e] 


‘013] ga Qpearaui] 
Ts QupuaA a Upea] ut puaprsar Teusmpur asarduri 


Up R}Opord NIaq Tp SUOIZEZZI ETA AUTUIO9 Tp OTPYS 
QUILIÀ Te TEZAnt 19) TISUAUI RIOTZELIAA 4] ADEmASTA] 


*ATeuorzeu Opearani 
mus Eapias a VIT] UT QuUaprsaI ITELISmpuI asarduri 
vp mopori nIaq 19p SUOrZEZZI {EI AUMI0I Tp OTpus 
ouItid pe tzzand 19p TsuauI NIOTZELEA a] amemst]i] 


ST ———— rr ea 


‘al81urey ams 

2 (TIA) asardum ampaui a aposatd amis omeARIE 
2179 VIMyNLIO] TP #02 Tap a OpearauI ap emyngs 
©T[3p ISTpame Im OSIAARINE ‘#25 [ap OpeoI avi! 

[au eamIomoda ezuaredser) arorS3wuI um asuoseg 


“ASLITSP 
Tsabd 1aI a BI[e}] UT ITEL]snpur a OUMsuoI [e Tzzard 


ms ‘arapt[om ac auItd aLtape tI A][9p ITMUOTZALLIA]UT 
TIOIZEJONA ams OUTpENIO e TUOTZEUIIORII Amuo,] 


‘asardun 


aTep pujsmboe pjopord tap suora Iodurt Te 
TEZAni sp arotzetea e] odura) [au aremstpi] 


“ETZI aa Tp QUO; als tI9s14s 
aUOTZeULIONIt Tp 0}apduro9 ompenb um areuziog 


‘Olajsa opearaui ms qupuaa tetgsnpu popord 
Tap auotenpord ene tzzard 1 spusuIfisuauI areAaTTyA 


TOMIGQUI OpeoISuI Ts QupuaA TTeTOStPUI 
Tqoporl rap auotmpord ee zar 1 areAama 


atogreo [ap 2zarg] ms] -3SM 


TNA #TI9p samy eu 
SEZ Tp epueurop 10000] 
èmms amSepull PS) -F0N 
oIapporzad opearaui IA 
Ip ots#eIouOpi]] apsl -ASM 
asaldun aep 
Rejsmboe pjopord 
Tap suorzeodurt Te 
tzzard 139) 8I#Zo 
agisuaui stozeAsImi] S| -LSI 


P9EI0 
sj SI 
epsusu atomeAsIna) sl -LSI 


qeLgsn pu quopordrap arorznpord ee 1zzaIg :0 


csmIni0Ia oddujras 
OTT3P 0ISSTITA] 


Serie generale - n. 178 


Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE 


-2011 


8 


2 


- 2013 


Programma statistico nazionale 2011 


‘apuope ayonItod aT1ap 17390] 

ATUIOU09a afmis My atza I]Zsp atotze mea et au 

UIs TATAIQ0 139 a TUSOSIQGE] T9P AUOLZEUTULIA] 3p) 
è]12d es auMuIoo) eos BIN IOg 

ET[Sp sUOrzIUt ap e[jau e odum MISA 

SOLA NMIUIOI OTTarI] è “HO ISP AUOTMI]80I 

©] Iad a IOVSTI Tpuoz Tap ONtgE Tp nIOTE 1 


“Qeaage IMI p}opord qedtnrnd 

TU LAIRETaI “Epuratze Omar TpauI IZZaId 1 p[OSIRI 
ouosuaa ‘atsuavi grapouad uoo moombor | 
eprensu quenb 194 ‘opopord rad gegSwap 
“Tape art a TUmsseuI ‘TUIMITUI IZZAId I QaA| 

PIA QuIauI]etiori OUELANI N[OAITO9 TOTHI QEMIAUI ] 
“TRetunTe a ITIsuauI T2zand 19p I9TpIT 

a TRetunme a ITISuanI ‘Tumeumias pavi IZZAIÌ ISISID 
3 ]RIOGR]3 MOSSA uIaureAIssaÌ ms ‘aeuorz eu 
OTasm] e puma gop orto ns Tosu: popo goz Tp 
autSuo pe IzzaId 1 apeuevIig as segue Ios [osIEI] 
Ts LToyeAa]t Tp ajar euoni vum osIaszIy 
‘tposuse| 

Rreduro9 Tediommd 116% TReuorzenI ITISuaUI TOTEUT 
8 ORIOGE]a 18 a atomipord mp quarto) IzZavI 
Tedtamud rap tezard i apranipisani OS ]odIEI 

Ts AIOIZEBAATLI Tp a}aI e udord eum OSIAABINY] 


‘odg ampens 

ONIOI} TM Tp sUOTZAs09 Tp 0J803 [ap taTpu]] 
“ou a RIodsen tap a aUotzt]s09 ep IfeLrajeni 
tap ‘ampa erado p oueuI Tap ‘odn susa pII 
auonmedeo um Tp aUorzigs0o TP TS09 Tap IOTpu] 


“Tor a qrodsem 19) a aIOTM]809 p I[eLr je] 
Tap ‘ampa erado p ouenI eT[ap ‘odn apemuapisar 
OIVALTAGR} UNIP SUOTZIAS09 I NS09.19p T9TPu] 

CIOPuTS RIOTZIIIS9(] 
Aepes ONUOI] UN Tp 3 AeLmsn pur auowue deo un Tp ‘Aerzua prsaI 0]eAIQQE] um Ip auaznI]s0) Y] 19d 809 3 IZZIIJ 


“eAIgnpord XAIge 010] ETTep uox]osuse 

Quraumtz]oas o] Isd Lrox[oouze r]3ep pqsmboe T=vp pysmbou 
TELAI9S 19) a IAq 19p tzzami t3p moteteA] opord 13) wzarl 1ep 
AT[Sp emstuI e] 1ad totput 1]S9p UO ISOO] aTisISÙI suoZeASInA 


emyposenboe ap] 

‘TOI mHopord mopord 1ep a 

TIRÙ} Tp ossorsur e zati a emyposenboe[[apf TJOsm[ovI a 1a3t] 8019] 
Topori T9p sTOEMpord et: Zar 1 sIRIONIO]A]] - ‘Tosed Tp MOEMonÒ) 


‘uquaumeorSe a qoouse I]ost 
mopord 18p auisto [e tezald 1ep quaurepue/ sp] popord 13p amtsuogte 
a I[[8AI] Ip Spare umn}as OTSSVIONNIO]A] 


"TUSUIRAGT® è TUOTZEAR]0I | 
tediomud a]1ad atotnpord mp quaros Tp IRratIo9 IZz au] 
TEZAUI 19) ILZAId Lap CQUaUIEpNE ] ArRIOInIOÎA]] Tap zzand tap aorpu] 


UR) AUOTZA SOI TP 9809-10) TAPULID OTOITE9 
apeugsipui atommede a 
‘apetmempui atonmedeo un Tp sori ]s09) 
UTO: RION NE09: Tp ISO RR APUD DIOITRO TA:MSOSTSD RTRI] 


“STELZUAPISAI 0pEOTqRE] 
tI Tp ATOTENTSOI Tp NSCI 19) LITpUI Tp CIOITEO) 


viso scormmuosa Ol] sto al 


Serie generale - n. 178 


Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE 


-2011 


-8 


2 


- 2013 


Programma statistico nazionale 2011 


‘ossardsa 

aratti09 Tp a ITysod rzu419s rap auorzaporli 

©Te IEZaId 19p INTPUI ITS9p Opospeo qIad 

Tp 1 AIaTTZ0dIRI TP DATATO] BY SUOIZEAA]I 2] 


‘AUOTZEIMMUIOI A]9) 

Tp IZIAISS [ap auotmiporni ere Izard tap INTENTI 

T[#3p 0[o9[e9 qrIsd Qup 1 a1[Z009RI aorzeAa]u e] 
‘apuosIad 01201 Tp wine etimd zuensi 

MITTqqnd ‘auuonsa? vzuamsuoI NTIqUpI0o 

3 ape3a] EZUamisuoI “EoTpeULIONII “ETpogma 

a OTSSEUTZZE SEMI ‘TOIAUI AUOLZE]U UIL LOVI “carati 

a 0I8]s09 ‘OuIqIumenI “epens ns rara: oprodser) 

MTETAIOS UMLOTe Tap aUoTEi pori e] IEZaId I9p ISTpul 

T[#ap 0[09[29 [1 Id Mep I aT[3099%I auorzena]u 2] 

"ESTNeuI a[9] JITEpo I 

UT oAs Aalà IOIZeAgTI VT ‘AIr0]o82IavI 

aUuozaeo Ce Tp gsmboe I[Zau quaviglioduro9) 

QUO] I OTERSTITI ayo atondureo [ap vzueAaTl 

a guanepuas andder tp Lapua I9d qpa9s esc] al 

TTeIpuao ‘VW dd DOS saro anSepuripe ovedtoa;re] 


vuamane co] sna 


“Qepope aJoRITod a][ap 17220] 

aTUIO0Ia a[mas ]} alfa I]3ap sUOTZEMeA eau] 

UIs TAM ato I]Z9p a IUZOSIQGEI 19) SUOLZEUTULIA) sp 
è]Iad Is aumuIo) e[osusy Bonmog 

èT[sp suotZIutpep eTpau ezuiodum ouojsanti 


UT I8d a IOTSTLI TEIOX Lap ORILe TO NIOUEI I 
areuorzze rad QeZZI]t OUOS amuoTzeI ONQuIE U]| 


(SOLE SRI IUDIT 

SsIqqng ee quarapedde qua vp o asarduri ep] 
VM TSOO E[ajuatTo vu pe Vimy] ul quapisal tpjsod 
TELAIOS Tp LIUINIIO] asarduit ep pupa mamo [ap 
TEZAIÌ I9| a|ansauIty suor [oAa,] aremst]i] 
“RIOTENSTIMIUTY CATAGNI UTe puavaredde 

qua vp 0 asardurt ep mjgs0I E[apuarto] 

MUR: Pe BIT[UT MU SpISAI SUOTZBAUUVIO IA A 

Tp asardum vp Inpiraa nd mo T9p) 

TEZANÌ 19p aensauIty suor [oAa,] aremst]i] 


‘AIOTETS TIVI VAqGNI Te quauagredde 
Rua ep 0 asardum vp wmyrisoo eTapuago vim pe 
WITH] Ur Quapisar asardurt vp Tpuaa picmoTap) 
TZZAIA 19) afensauILg suUorzioAa,] amem st] 


“Iotze sue TITAN] 


ossardsal 

GIOTIIOI TP AT 
at[sp a Tysod rvisas 
tep amormpord Te 
TZ art 19p apur]s ur) 
SUOZEALITA] 
SUOTZEIMIMUIOI [9] 
TPIZIAIOS 

Tap arormpori Te 
TEZAIÀ 19p aper]s auru) 
SUORZBARTTA] 


TEtAI9S 
Tp atSo]odg amate 
Tp suotmpord ee 

TEZAId 19) aTerls sur] 

SUOTZEASTTA 


TI OTTRTATI TOTUI A) 
ATarTagqua 

a]1ad IztAI9s| 

9 TSO IAT AI 


9] 19d tElAISS a RISO e LAMe[aI rzard 1 areas mi] zan 19p auozenaI mA 


uopoguz®e 


“Topord caro] tap otqureo mil Sep gnpuas nopord 
SOTMEMMUIOI OTTasm] e ‘Wo Tp AoTI]So9] atoAsIt Lo poduSe 118 apo Tzzard 19) nIOTZELIRA 2] 


aremsmuI Iad Uopootize T#ep gupuas mopord 19) 
AOL PONI ETTe TZZAI 19) LOTEUT Tep sUOE] 80,0) 


t3p suotzmpori 
©Tre IzZard 1ep 
ATsuauI sUOTZEAA[ TA] 


PLIIO 
“LSI 


+9000) 
0A] 8 eruIoI098 oIqsmITA] 


Ie 


TZIAISs Tp zzarda agire] (0;ua 0847 


Serie generale - n. 178 


Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE 
Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


-2011 


-8 


2 


ORTI uopunuoo ipod azuipui o quauuafroi qvuozbu inapod wzuipui v quauuafig gs vIssoÙ 

IP Q]O90]O4T 9 USBIUI IP 0]]020]04g £ BuotzUm RO) 9 sDjoni 18p coDUVATOdd O2Ip"C B]OUOATAA MYVULAN f BTUUOITOÙU MIDULONI E VUOTIUNIMOO MIRA ouviUnMO? opuauvjoday ] :muiB4o (a) 
osonnaty casodosdnz=y (7) 

ooÙsivIs or gvuuofiti vutsisig=sts ‘aromizaSosd oprig=nis Tuoro iogniaLi o anmuap apousio;s=2p9 ‘apurziuodio angvasiziuauo quofop syosgvis=vps ‘auSopu vp ayousuvis=ps (2S0r0d; 6) 
VONIDIT 


IZ aTe ‘AUOIZNGSI Te ‘euroos [e *iqoui ‘atorzejodod Te oproddel 
VETTE “EITEOST] èITe BAIElaI ITEISUTAOIÌ 2 ITAURUIOI Ul A[e20] ELTEIZUEUI SUOTSad eTT9p Votgua LZ000 ouEZIog Tp 
AJJLTE] QuEepren SU TIOIZEULIONI eTap Y{020YY] è] I9d aJONSTYIS NIOTZEULIONI TP SUOMAPOJ| aging OTORAISSO] — TOS] -Aya] vwuorame vsutAOII 


De Ra DO) 
Tuasas 
“TELAI8S 19p atormpord ue TZIAI8S] | 16) auotmpord eg 
TZZAIÀ 19) 1OTPUI TAP O]ONpe9 Tr IRd AIOTZAIAPUOd] Tap atoripori eITe IZZANÌ 19p ToTpur Sap OTOsqeo] | TEZamd tap rompa ts 
Tp VUIASIS (9) QUeUDALIONE O a MRAaTu IZDAISs 19) TLI9d 189d Tp WuIAJSIS TI ameutori ze a IeAaTu] 104 1sed tp e tamred cerco 
I Is N protEt9Sep AITAp # CITATa]ISP ATetunIE AUCISIASI] | IELAISS 19p RIOIZITISSP Al è ONIA]8,] AIMUOISIARI] tap apmnie uctsta sg) #psf -LSI 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


26 Area: Settori economici 


26 Settore: Agricoltura, foreste e pesca 


SOGGETTI TITOLARI Det Ste Stu Sis _Tobk 
N_R_NR NR N_RNER 
Istituto nazionale di statistica - Istat I RI - o a °° I 1» 40 
Istituto nazionale di economia agraria - Inea 2-30... È 
Ministero dellavoro, della salute e delle politiche sociali - Area salute - I 0-0... Ì 
Ministero politiche agricole alimentari e forestali = @®& = @ sf 1 do Kb e I? 
Agenzia perle erogazioni in agricoltura - Agea - & -.I-.-..- - 5) 
Istituto ricerche economiche perla pesca e l'acquacoltura - Irepa - 2° - - .-2. - È. 
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea >= Si « i sa I è — & e. i 
Regione Liguria - - - - - - I - - - di 
Totale 54 - 9 3301 4 1 -. 3 


N=nuovi R=riproposti 
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263 Settore: Costruzioni 


SOGGETTI TITOLARI CÈ se og 
NENRNRNENR 
Istituto nazionale di statistica - Istat Sì & fe dj a 2 >» ì - - é 
Istituto di studi e analisi economica - Isae - ii - - - - - - n % i 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 2200 22 2-0 C. 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sa RR di +. ss . è 3 
Regione Emilia-Romagna a q su sa è dd a A È j 
Provincia autonoma di Trento - 2 - - - - a o i = 2 
Totale - 6 24 /-4 . 1. . UM 


N=nuovi R=riproposti 
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264 Settore: Commercio 


SOGGETTI TITOLARI —_ e se_ e 
NR NEN RNR NR 
Istituto nazionale di statistica - Istat i 2 - - lì % i - - - 6 
Istituto di studi e analisi economica - Isae È I c = - = - - 5 é ] 
Ministero dello sviluppo economico - IÌ - 2 - I - - - & 4 
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - -_ il - - 0000 Ì 
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea dio * a so do è & = Ì 
Fondazione Enasarco n & ” Ì » = - Ò - Re Ì 
Totale 2 4 1 3 IL 2 1 - - - 4 


N=nuovi R=riproposti 
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265 Settore: Turismo 


SOGGETTI TITOLARI etere e di 
NR NEN RNR NR 
Istituto nazionale di statistica - Istat Ì 3 - ] - - - B; - - 6 
Ministero dell'intemo - - - - - - Ì - - = I 
Unione delle camere di commercio italiare - Unioncamere Ì - - - - - - - - Ì 
Provincia autonoma di Trento - 2 s e È è È è È ] 3 
Provincia di Rimini i - - 4 2) - è s È È Ì 
Totale d 3 - 1 - - 1 1 - 1 12 


N=nuovi R=riproposti 
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2.66 Settore: Trasporti 


SOGGETTI TITOLARI Rec se SU SE Th 
N_RNER NEN RNR 
Istituto nazionale di statistica - Istat = 6 E È È, 5 z 2 z S 8 
Ministero della difesa 4 > ] ] ‘ = de » à 5 2 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti = de 1 - 3% 4 = È 5 17 
Automobile club d'Italia - Aci = - = 4 - 2 = e È è 6 
Provincia autonoma di Bolzano = ] DI n) - s ] c - è 2 
Provincia di Bologna n ” A - , ] È ] È z 2 
Ferrovie dello Stato S pù. - È 3 > È = & = 4 
Totale - 90_2 8 - 8 1 3 - - 4 


N=nuovi R=riproposti 
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267 Settore: Servizi finanziari 


SOGGETTI TITOLARI Sdi Sda Sde Stu 
N_RNEN RNERNR 
Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro - Ì - Ì - - - 
Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse collettivo - Ss E $ se 8 60 5 
Isvap 
Provincia autonoma di Bolzano & Ì » - - - È 
Poste italiane S.p.A. è Wé s & s - = 
Totale - 6 4 5 8 È È 


N=nuovi R=riproposti 
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2.7 Area: Conti economici e finanziari 


SOGGETTI TITOLARI Totale 
N R NERN RNR NR 
Istituto nazionale di statistica - Istat - - - - 5 33 6 6 - - 60 
Istituto di studi e analisi economica - Isae è 5 5 i _ ìI . È 3 3 Ì 
Ministero dello sviluppo economico - - e = = # a Ms ] 3 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze - - o 1 + = e sa Ì 
Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro - J - J - Ì - - - - 3 
Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps - - = - i - - ] - - Ì 
Regione Sicilia È Ò - CÈ È x a; A ] di ì 
Regione Toscana - # È ” = ] “ & È - Ì 
Provincia autonoma di Bolzano = z Ì = & 2 5 % S 5 3 
Provincia autonoma di Trento & È & È - 4 è E = 2A I 
Istituto Guglielmo Tagliacame - s SI A % # A ] è È 8 
Totale - 1 1 2 18 4 é 9 1 1 87 


N=nuovi R=riproposti 
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28 Area: Metodologie e strumenti generalizzati 
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Totale - - - - - 1 lé ll - - 28 
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3. APPENDICE A - ELENCODEI LAVORI PROGRAMMATI 2011 - 2013 NUOVI E RIPROPOSTI PER 
SOGGETTO TITOLARE, AREA E SETTORE 


Indice per la consultazione dell’denco 


Ifito A ia ERNIA I TANTA TN DI 246 
Istituto nazionale di economia agraria — Inea 257 


Istituto di studi e analisi economica—Isae 257 
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori — Isfol ............... 258 
Piseidenza:del:Corisiglio:dei muniti. cranica ana 258 
Ministero pet ibeni e le attività culturali ........... i 259 
Ministero:degli;affarestenicos onpaper a lis s a ARA RIA IERI) 259 
Mituistero:della: difesa a rat 0 RAMAS AIR EGIZIA AR 259 
Ministero:della ciustizia suna sro EGR 260 
Ministero dello sviluppo economico, del commercio con l'estero e delle comunicazioni ... 261 
Ministero dello sviluppo economico, del commercio con l'esteto e delle comunicazioni — 262 
Corimistorcintetnàzionale via MILIONI IR 
Ministero dello sviluppo economico, del commercio con l'estero e delle comunicazini — 
Dipartimento per le Comunicazioni Li... 262 
Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento Finanze ............ 262 
Ministero dell'economia e delle finanze — Tesoto ............ 262 
Ministero delle infrastnitture e deittasporti...........iiii iii 263 
Mifiistero:dell intatto) re IR MOI OT E AIR 264 
Ministero dell'istruzione, università e ricerca— Ufficio Istruzione ............... 265 
Ministero dell'istruzione, università e ricerca — Ufficio Università e ricerca ................... 265 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Area Lavoro e politiche sociali .. 266 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali — Area Salute ....................... 266 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali LL... 267 
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ......... 268 
Automobile: chbidttalia= Aciunaantanttacm Da Re RECESSO 268 
Agenzia per le erogazioni in agricoltura — Agea ....... 268 
Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro — Chel ....... 268 
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Elenco dei Lavori Programmati 2011 - 2013 Nuovi e Riproposti per soggetto titolare, area e settore 


Ilavori nuovi sono contrassegnati con l'asterisco * 


ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT 
AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Territorio 


Variazioni delle amministrazioni territoriali e calcolo delle superfici 

Basi Territoriali peri Censimenti 2010-2011 

Rilevazione sui numeri civici nei comuni con almeno 20.000 abitanti 
Formazione delle aree di censimento nei comuni con almeno 20.000 abitanti* 
Indicatori territoriali di dotazione infrastrutturale 

Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo 

Urban Audit 

Prodotti per l'analisi territoriale 

Studio progettuale per una indagine perla determinazione delle coordinate geografiche dei principali punti 
infrastrutturali 

Sistema di Indicatori Territoriali (Sitis) 

Sistema Storico delle Amministrazioni Territoriali (SISTAT)* 

Sistema informativo geografico (GISTAT)* 


AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Ambiente 


Rilevazioni dati ambientali nelle città 

Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici 

Uso delle risorse idriche 

Rilevazione sui servizi idrici 

Indicatori di sviluppo sostenibile multidomini: ambientale, sociale, economico* 

Stima dei nfiuti generati dalle famiglie 

Sviluppo e implementazione di indicatori agro-ambientali per l'analisi della sostenibilità 

Multiscopo sulle famiglie: la percezione dei problemi ambientali, indicatori territoriali e serie storiche 
Stima del carico inquinante potenziale delle acque reflue urbane in termine di abitanti equivalenti 
Analisi e lo siluppo di indicatori per la valutazione dell'impatto ambientale del trasporto su strada 
Sviluppo e armonizzazione delle statistiche relative ai rifiuti 

Studio delle relazioni tra consumi energetici e fenomeni meteoclimatici 

Stima di indicatori ambientali territoriali con riferimento all'uso del suolo 

Individuazione ed armonizzazione fonti amministrative e statistiche subiomasse, residui e rifiuti organici con 
potenziale energetico. + 

AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione 


Movimento e calcolo della popolazione residente annuale 

IMovimento e calcolo della popolazione residente mensile 

Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito 

Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per proce dime nto esaurito 
Matrimoni 

Eventi di stato civile 

Indagine campionaria sulle nascite 

15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni* 

Rilevazione campionaria di controllo della copertura e qualità del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni* 

Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza 
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IST-00202 
IST-00203 
IST-00924 
IST-01354 
IST-02270 
IST-02295 
IST-00453 
IST-00590 
IST-00597 
IST-00686 
IST-01448 
IST-01450 
IST-02054 
IST-02452 


IST-01983 
IST-02060 
IST-02454 
IST-02457 
IST-02172 
IST-02178 


IST-00204 
IST-00245 
IST-01395 
IST-01858 
IST-01924 
IST-01948 
IST-02066 
IST-02151 
IST-02203 
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IST-01954 
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IST-02095 
IST-02097 
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IST-02091 
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Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza 
Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile 

Iscritti in anagrafe per nascita 

Popolazione straniera residente comunale per sesso ed anno di nascita 

Registro statistico nazionale sugli individui 

Acquisizione liste anagrafiche comunali (LAC) 

Tavole di mortalità della popolazione italiana 

Permessi di soggiomo dei cittadini stranieri 

Tavole e indicatori di fecondità e nuzialità 

Richieste di asilo politico e acquisizioni di cittadinanza dei cittadini stranieri 
Previsioni demografic he 

Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast) 

Sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed altri esiti del concepimento 
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Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 


Sistema di elaborazioni e stime sulla popolazione straniera residente anche ai fini del REGOLAMENTO (CE) N. Sde 


862/2007 

Progettazione tecnico-statistica del censimento della popolazione e delle abitazioni 
Progettazione e sviluppo archivi satellite sulle unità socio-demo grafiche 

Sistema di elaborazioni e stime per il regolamento comunitario sulle statistiche demografic he* 
Sfruttamento del sistema INA-SAIA perla produzione di statistiche demografiche* 

Sistema informativo sulla popolazione - DEMO 

Sistema informativo stranieri 


AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 


Multiscopo sulle famiglie : aspetti della vita quotidiana 

Indagine sui consumi delle famiglie 

Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 

Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo 

Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali 

Modulo ad hoc per l'indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC}) 

Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri 

Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero 

Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri in un'ottica di 
genere 

Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri 

Rilevazione della povertà estrema 

Indagine sulle discriminazioni inbase al genere, all'orientamento sessuale, alla apparte nenza etnica 
Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione periservizi di erogazione di energia elettrica e gas* 
Multiscopo sulle famiglie : Modulo sulla qualità della vita dell'infanzia * 

Indagine sulle spese delle famiglie * 

Multiscopo sulle famiglie: nuova indagine mensile per la misurazione del benessere degli individui * 
Povertà relativa e indicatori di disagio sociale 

Povertà assoluta 

Stima e distribuzione del reddito familiare per componenti 

Elaborazione trasversale e longitudinale della povertà e del disagio sociale 

Modelli su imposte personali sui redditi e sui contributi sociali 

Matching dati su redditi e fonti amministrative 

Condizioni divita e reddito delle famiglie di immigrati 

Indicatori longitudinali dell'indagine sulle condizioni di vita 

Occupazione e reddito in Europa* 

Quality Re port strategia campionaria EU-SILC* 

Fitti figurativi* 

Metodologie e procedure per la conezione ed il trattamento dei dati longitudinali EU_SILC 


Stu 
Stu 
Stu 
Stu 
Sis 
Sis 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Stu 
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AREA: Amministrazioni pwbliche e servizi sociali —SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 


IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome Sdi 
IST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio Sdi 
IST-00235 Rilevazione deibilanci consuntivi degli enti peril diritto allo studio universitario Sdi 
IST-00916 Rilevazione delle organizzazioni di volontariato Sdi 
IST-01375 Rilevazione delle cooperative sociali Sdi 
IST-01377 Rilevazione delle Fondazioni Sdi 
IST-01944 Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (513) Sdi 
IST-02379 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit * Sdi 
IST-02380 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche + Sdi 
IST-02445 Bilanci consuntivi delle istituzioni pubbliche e private* Sdi 
IST-02458 Indagine di ritomo sulle istituzioni (sociali) per analisi del fenomeno della mancata o errata risposta * Sdi 
IST-02460 Indagine sul peso degli oneri informativi a carico delle piccole e medie imprese - Indagine MOA* Sdi 
IST-01865 Bilanciconsuntivi delle amministrazioni comunali Sda 
IST-02076 Bilanciconsuntivi delle amministrazioni provinciali Sda 
IST-02077 Bilanci consuntivi delle comunità montane Sda 
IST-02078 Bilanciconsuntivi delle Unioni di comuni Sda 
IST-02218 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni pubbliche ai fini censuari Sda 
IST-02296 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni nonprofit Sda 


IST-02395 Studio progettuale per la definizione di metodologie di valutazione della customer satisfaction degli utenti della Pa Stu 
e la rilevazione delle strutture di comunicazione della Pa.* 


IST-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione * Sis 


AREA: Amministrazionip bb liche e servizi sociali SETTORE: Sanità 


IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie Sdi 
IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo Sdi 
IST-00089 Intemuzioni volontarie della gravidanza Sdi 
IST-00090 Indagine rapida sulle notifiche di malattie infettive - Riepiloghi mensili Sdi 
IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura Sdi 
IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo Sdi 
IST-00095 Indagine su Decessi e Cause di morte Sdi 
IST-02067 Multiscopo sulle famiglie : condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari Sdi 
IST-02153 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione perl'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai sernizi Sdi 
sanitari" 
IST-02225 Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritamo sulle persone con disabilità Sdi 
IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1°grado, statalie non Sdi 
statali 
IST-00267 Cause di natimortalità Sde 
IST-00268 Struttura e attività degli istituti di cura Sde 
IST-00269 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati Sde 


IST-01835 Analisi del bridge coding Icd9 - Icd10 (valutazione dell'impatto della nuova classificazione intemazionale delle —Sde 
cause di morte Icd10 sui dati di mortalità) 

IST-02146 Codifica manuale delle cause di morte in ICDI10 e supporto ai sistemi per la codifica automatica Sde 

IST-02269 Multiscopo sulle famiglie: analisi sulle diffè renze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli Sde 
stili di vita e il consumo di servizi sanitari 

IST-02463 Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalita' stradale attraverso il Record Linkage con  Sde 
altre fonti informative * 


IST-02150 Studio progettuale perla revisione del flusso di acquisizione dei dati di mortalità e sperimentazione Stu 
IST-02318  Multiscopo sulle famiglie: Indagine sull'uso di sostanze psicoattive legali e illegali* Stu 
IST-02174 Indicatori socio-sanitari (Health for All - Italia e altro) Sis 


IST-02175 Sistema Informativo sulla disabilità Sis 
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AREA: Amministrazioni pwbliche e servizi sociali —SETTORE: Assistenza e previdenza 


IST-00233 Rilevazione deibilanci consuntivi degli enti previdenziali Sdi 
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari Sdi 
IST-01181 Interventie servizi sociali dei comuni singoli o associati Sdi 
IST-02147 IMappa territoriale dei comuni singoli e associati che erogano interventi e servizi sociali Sdi 
IST-02235 Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti pensionistici Sda 
IST-02286 Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche Sda 
IST-02416 Utilizzo a finistatistici delle denunce retributive mensili UniEmens* Stu 


AREA: Amministrazioni pb liche e servizi sociali —‘SETTORE: Giustizia 


IST-00131 Rilevazione sui delitti denunciati peri quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione perale Sdi 
IST-00132 Rilevazione sui minorenni denunciati per delitto Sdi 
IST-00133 Suicidi e tentativi di suicidio Sdi 
IST-00905 Rilevazione sull'attivita' del difensore civico Sdi 
IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini - anno 2008 Sdi 
IST-02027 Giustizia amministrativa Sdi 
IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicure zza delle donne Sdi 
IST-02267 Protesti Sdi 
IST-00305 Attie convenzioni stipulati presso i notai Sda 
IST-00306 Condannati per delitto con sentenza imevocabile Sda 
IST-00707 Condannati per contravvenzione con sentenza inevocabile Sda 
IST-00303 Movimento dei procedimenti civili ed attivita' varie presso gli uffici giudiziari Sde 
IST-01002 Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorita' giudiziaria Sde 
IST-01575 IMovimento dei procedimenti pe nali e attivita' varie presso gli uffici giudiziari Sde 
IST-01274 Progetto sulla classificazione dei reati Stu 
IST-02351 Utilizzo a finistatistici delle banche dati esistenti in materia di giustizia* Stu 
IST-02353 Analisi del contenzioso in materia di lavoro* Stu 
IST-02355 Analisi del disagio economico delle imprese * Stu 
IST-02173 Sistema informativo territoriale sulla giustizia Sis 


AREA: Amministrazioni p bb liche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 


IST-00220 Inserimento professionale dei laureati Sdi 
IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado Sdi 
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese Sdi 
IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca Sdi 
IST-02246 Studio di fattibilità e indagine campionaria sugli studenti stranieri nelle scuole secondarie Sdi 
IST-02319  Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla educazione degli adulti* Sdi 
IST-01421 Elaborazione ed analisi di dati di fonte MIUR sul sistema universitario Sde 


IST-02014 Elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi al sistema scolastico raccolti dal Servizio Statistico del Ministero Sde 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 


IST-02437 Aggiomamento e implementazione della Classificazione dei Titoli di studio - Anno 2011* Stu 


AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali —‘SETTORE: Cultura 


IST-00209 Indagine sulla produzione libraria Sdi 
IST-02424 Indagine sui museie le istituzioni similari * Sdi 
IST-01727 Elaborazione ed analisi di indicatori sulle istituzioni e le attività culturali Sde 
IST-02423 Dimensioni e caratteristiche dell'occupazione culturale.+ Sde 
IST-02425 Descrizione e analisi del settore dello spettacolo in Italia* Stu 
IST-02426 Sviluppo di un modello di rappresentazione statistica dell'offerta culturale su Inte met* Stu 


IST-02176 Sistema informativo ed analisi territoriale perle statistiche culturali - Cultura in cifre Sis 
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AREA: Mercato dellvoro SETTORE: Mercato dellavoro 


IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese Sdi 
IST-00052 Rilevazione mensile sui conflitti di lavoro Sdi 
IST-00667 Retribuzione lorda provirciale degli operai agricoli Sdi 
IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro Sdi 
IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl) Sdi 
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni Sdi 
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) Sdi 
IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione anta di competenza Sdi 
IST-02194. Modulo ad hoc 2010 - Conciliazione lavoro e famiglia Sdi 
IST-02195. Modulo ad hoc 2011 - Partecipazione dei disabili al mercato del lavoro Sdi 
IST-02261 Indagine sulle professioni Sdi 
IST-02304 Modulo ad hoc 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione verso la pensione * Sdi 
IST-02305 Modulo ad hoc 2013 - Incidenti sul lavoro e altri problemi di salute sul lavoro* Sdi 
IST-02306 = Modulo ad hoc 2014 - Integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro* Sdi 
IST-02468 = Multiscopo sulle famiglie : Modulo sulla mobilità sociale* Sdi 
IST-01005 Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi retributivi e Sda 
contributivi Inps - Rilevazione Oros 
IST-02264 Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative Sda 
IST-02412 Analisi dell'occupazione nelle imprese mediante l'utilizzo di fonti amministrative e statistiche per specifici target  Sda 
di popolazione * 
IST-01382 Sviluppo del sistema informativo OROS e sfruttamento statistico degli archivi INPS Sde 
IST-01537 Costruzioni di file di microdati longitudinali e delle matrici di transizione dei dati sulle forze di lavoro Sde 
IST-01588 Stime di indicatori peri sistemi locali del lavoro Sde 
IST-01825 Livelli retributivi e coefficienti di rivalutazione perle retribuzioni di alcuni comparti nel pubblico impiego Sde 


IST-02237 Elaborazione perla stima delle unità pubbliche di IM, Ne Onel quadro delle rilevazioni previste dal Regolamento Sde 
UE. n. 530/1999 


IST-02238 Elaborazione per stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro e orario di lavoro Sde 
IST-02239 Indicatori Gender Pay Gap (GPG) Sde 
IST-02265 Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate Sde 
IST-02407 Sperimentazione e produzione di stime mensili dei principali indicatori sul mercato del lavoro* Sde 
IST-02134 Ricostruzione delle serie storiche di dati dei principali indicatori sul mercato del lavoro Stu 


IST-02262 Aggiomamento,tramite recepimento della Isco 08, della classificazione italiana delle professioni - Anno 2011 Stu 

IST-02331 Studio progettuale per l'integrazione tra VELA e GI peril dominio relativo alle imprese di grandi dimensioni* Stu 

IST-02366 Studio progettuale perla produzione di indicatori trimestrali sui flussi occupazionali. + Stu 

IST-02377 Studio progettuale sull'aggiomamento della base degli indici delle retribuzioni contrattuali al 2010 e analisi del Stu 
ruolo della contrattazione di secondo livello.+ 


IST-02177 Sistema Informativo Integrato sul Lavoro. Sis 
IST-02288 Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l'analisi ed il monitoraggio dei mercati del lavoro locali Sis 


AREA: Sistema economico —SETTORE: Struttura e competitvita' delle imprese 


IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) Sdi 
IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) Sdi 
IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa Sdi 
IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia Sdi 
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale Sdi 
IST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese Sdi 
IST-02170 Individuazione delle imprese a controllo pubblico dell'archivio Asia Sdi 
IST-02201 Rilevazione sui comportamenti delle imprese in relazione a vari fenomeni economici Sdi 
IST-02359 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione campionaria di controllo di Asia Unità locali * Sdi 
IST-02409 Indici trimestrali di fatturato dei servizi alle imprese e delle attività professionali * Sdi 
IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA*+ Sdi 
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IST-00566 
IST-01016 
IST-01714 
IST-02079 
IST-02411 
IST-02058 
IST-02235 
IST-02272 


IST-02344 
IST-02368 
IST-02438 
IST-02465 


IST-00066 
IST-01680 
IST-01631 
IST-01693 
IST-01933 
IST-01719 


IST-01175 
IST-01176 
IST-01497 
IST-01842 
IST-02082 
IST-02212 
IST-02274 
IST-02420 


IST-00110 
IST-00111 
IST-00300 
IST-00676 
IST-00983 
IST-00985 
IST-01622 
IST-01624 
IST-02334 
IST-02341 
IST-02342 
IST-02362 
IST-02369 
IST-02371 
IST-02470 
IST-02200 
IST-02340 
IST-02179 
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Analisi sulla struttura e l'evoluzione delle imprese (demografia di imprese) 

Stima provvisoria delle variabili previste dal Regolamento sulle statistiche strutturali 

Stime di variabili connesse alle attivita' intemazionali delle imprese 

Costruzione di un panel di microdati sui conti economici delle imprese. 

Indicatori di imprenditorialità* 

Progettazione e sviluppo di archivi satellite sulle unità economiche 

Progetto europeo per la realizzazione dell'Archivio europeo dei gruppi multinazionali (EuroGroup Register) 
Sistema informativo statistico perla diffusione dei dati e degli indicatori economici strutturali finalizzato 
all'analisi del sistema produttivo italiano. 

TREND - Indicatori congiunturali per l'analisi territoriale delle tnicro e piccole imprese * 

Nuovo disegno delle indagini per la stima delle variabili economiche delle imprese.* 

Indicatori statistici per l'analisi della struttura e della concomenzialità dei mercati. + 

Registro ASIA-Punti Vendita* 


AREA: Sistema economico —SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 


Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 

Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese 

Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit 

Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche 

Rilevazione sulle previsioni di spesa per RES delle Regioni e Province autonome 

Elaborazione perla stima delle attivita' di ricerca e sviluppo nelle università (in termini di spesa e personale) 


AREA: Sistema economico —SETTORE: Società dell'informazione 


Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese 

Rilevazione sulle imprese di telecomunicazioni 

Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT 

Rilevazione trimestrale del fatturato - Servizi di Informazione e Comunicazione 

Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni 
Integrazione dei dati di impresa sulle nuove tecnologie e l'innovazione 

Sistema informativo sulla società dell'informazione. 

Lavori pre paratori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici trimestrali di fatturato dei servizi* 


AREA: Sistema economico —SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttwa 


Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue 

Acquisti e cessioni di beni coni paesi Ue (sistema Intrastat) 

Numeri indici del commercio estero 

Commercio estero degli animali vivi 

Indicatori per l'analisi della struttura e dinamica del commercio estero 

Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero 

Registro degli operatori coni paesi extra Ue 

Registro degli operatori coni paesi membri Ue 

Operatori che effettuano acquisti e cessioni di elettricità e gas coni paesi membri UE* 

Stima dei dati definitivi delle importazioni ed esportazioni coni paesi extra UE* 

Stima dei dati definitivi degli acquisti e cessioni di beni con i paesi UE (sistema Intrastat) * 
Indicatori di qualità sui dati del commercio estero * 

Elaborazione perl analisi longitudinale delle imprese esportatrici * 

Servizi prestati e ricevuti con i paesi UE+ 

Scambi commerciali con l'estero per sistemi locali del lavoro* 

Valutazione dell'impatto sull'indagine Extrastat dei nuovi Regolamenti comunitari di base e di attuazione 
STATCOE: il nuovo sistema informativo di diffusione delle statistiche del commercio conl'estero* 
COEWEB-Statistiche del commercio estero 
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AREA: Sistema economico —SETTORE: Prezzi 


IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato intemo Sdi 
IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori Sdi 
IST-00106 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori Sdi 
IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo peril calcolo delle parità intemazionali di potere acquisto (Ppa) Sdi 
IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero Sdi 
IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi Sdi 
IST-01905 Prezzialconsumo per il calcolo delle parità regionali di potere d'acquisto Sdi 
IST-02042 Rilevazione dei prezzi delle abitazioni (OOH) Sdi 
IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo* Sdi 
IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo* Sdi 
IST-02392 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione * Sdi 
IST-02393 Rilevaziore trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di comiere espresso + Sdi 
IST-02418 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese + Sdi 
IST-00273 Indici dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale Sde 
IST-00274 Indici dei costi di costruzione di un capannone industriale Sde 
IST-00275 Indici dei costi di costruzione di un tronco stradale Sde 
IST-00276 Indice armonizzato comunitario dei prezzi al consumo {Ipca) Sde 
IST-02297 Indici nazionali dei prezzi al consumo * Sde 
IST-02298 Calcolo dei livelli dei prezzi al consumo dettagliati in ambito nazionale e temtoriale* Sde 
IST-02299 Indice dei prezzi al consumo per specifiche sottopopolazioni* Sde 
IST-02303 Approntamento dei panieri e dei pesi per il ribassamento annuale del sistema degli indici dei prezzi al consumo* Sde 
IST-02422 Revisione annuale dei panieri e dei pesi per gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi* Sde 
IST-02474 Nuovo disegno campionario indagini prezzi al consumo* Stu 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 


IST-00160 Utilizzazione della produzione di uva Sdi 
IST-00161 Stime della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana Sdi 
IST-00163 Macellazione mensile delbestiame a cami rose Sdi 
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari Sdi 
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e conettivi) Sdi 
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari. Sdi 
IST-00169 Distribuzione delle sementi Sdi 
IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari Sdi 
IST-00173 Consistenza delbestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino Sdi 
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari Sdi 
IST-00181 Prezzimercantili all'ingrosso degli assortimenti legnosi Sdi 
IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo Sdi 
IST-00185 Pesca neilaghie neibacini artificiali Sdi 
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole Sdi 
IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee Sdi 
IST-00697 Agriturismo Sdi 
IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole Sdi 
IST-01635 Macellazione annuale delbestiame a cami rosee Sdi 
IST-01636 Macellazione mensile delbestiame a camibianche Sdi 
IST-02049 Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante intere da vaso Sdi 
IST-02112 é6°Censimento generale dell'agricoltura Sdi 
IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole* Sdi 
IST-02347 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie * Sdi 
IST-02357 Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura* Sdi 


IST-02440 Rilevazione campionaria per la valutazione dell'emore di misura del 6° Censimento generale dell'agricoltura* Sdi 
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IST-02466 La messaa regime del registro delle aziende agricole aggiornato da fonti amministrative alla luce dei risultati del Sdi 


Censimento dell'Agricoltura 2010* 
IST-00130 Indagine sui rimboschimenti, disboscamenti e ricostituzioni boschive Sda 
IST-00188 Aziende faunistiche, zone di ripopolamento, oasi di protezione, caccia Sda 
IST-02047 Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosi Sda 
IST-02048 Superficie produzioni di tabacco, riso e barbabietole da zucchero ritirate dagli zuccherifici Sda 
IST-02280 Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG Sda 
IST-02044 Stima della superficie vitivinicola e produzione vinicola da dati amministrativi Stu 
IST-02330 Risultati economici delle aziende forestali* Stu 
IST-02332 Uso ditecniche elicitative per le indagini sulle coltivazioni* Stu 
IST-02336 Uso dei dati fiscali per la stima dei redditi delle famiglie agricole * Stu 
IST-02338 Uso dei dati fiscali per la valutazione macroeconomica di specifici settori dell'agroalimentare * Stu 
IST-02356 Uso archivi amministrativi ministero della Salute, dati servizio veterinario nazionale e anagrafi animali* Stu 
IST-02358 = Annonizzaziore della raccolta dati su rimboschimenti e divoscamenti e sui prelievi legnosi dentro e fuori Stu 

foresta* 
IST-02360 Arnnonizzazione della rilevazione dei prezzi dei prodotti legnosi forestali* Stu 
IST-02361Aggiomamento del sistema di diffusione delle statistiche agricole* Sis 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Industria 


IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) Sdi 
IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale Sdi 
IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi Sdi 
IST-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica { Prodcom) Sdi 
IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria side nugica Sdi 
IST-01231 Elaborazione indici del fatturato e omlinativi (grezzi, destagionalizzati e verso zona Euro) Sde 
IST-01640 Stima provvisoria delle variabili Prodcom Sde 
IST-01852 Elaborazione indici della produzione industriale (grezzi, corretti per gli effetti di calendario, destagionalizzati) Sde 
IST-01867 Acquisti di prodotti energetici delle imprese industriali Sde 
IST-01851 Studio sul cambiamento di base (2010=100) indici sulla produzione industriale Stu 
IST-02220 Utilizzo dei microdati di produzione e fatturato perla definizione di un indicatore sulle scorte Stu 
IST-02430 Studio sul carabiamento dell'anno base (2010=100) degli indici del fatturato e degli ordinativi * Stu 
IST-02180  CONISTAT - banca dati delle serie storiche congiunturali Sis 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Costruzioni 


IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire Sdi 
IST-01675 Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire Sdi 
IST-01643 Rilevazione sulle casse edili Sda 
IST-01230 Indice di produzione delle costruzioni Sde 
IST-01840 Indicatori trimestrali dell'attività edilizia Sde 
IST-02208 Progetto per l'utilizzazione dei dati degli Osservatori Regionali sui Lavori Pubblici Stu 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Commercio 


IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio Sdi 
IST-01841 Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso Sdi 
IST-02374 Rilevazione trimestrale di fatturato - Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli* Sdi 
IST-02281 Stima anticipata dell'indice delvalore delle vendite al dettaglio Sde 
IST-02381 Elaborazione di indici delle vendite al dettaglio di carburanti * Sde 
IST-02390 Lavori pre paratori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici delle vendite al dettaglio* Stu 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Turismo 


IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi Sdi 
IST-00671Multiscopo sulle famiglie: Viaggi, vacanze e vita quotidiana - trimestrale Sdi 
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IST-01845 
IST-02391 
IST-00138 
IST-02074 


IST-00142 
IST-00145 
IST-00146 
IST-00818 
IST-01646 
IST-01843 


IST-02070 
IST-02197 


IST-00569 
IST-00570 
IST-00573 
IST-00576 
IST-00577 
IST-00578 
IST-00580 
IST-00581 
IST-00532 
IST-00583 
IST-00534 
IST-00585 
IST-00679 


IST-006381 
IST-00632 
IST-00683 
IST-00684 
IST-00685 


IST-00716 
IST-00939 
IST-01701 
IST-01730 
IST-01939 
IST-01987 
IST-01999 
IST-02004 
IST-02037 
IST-02039 
IST-02105 
IST-02106 
IST-02138 
IST-02236 
IST-02271 
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Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti 
Rilevazione campionaria congiunturale sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive + 
Capacità degli esercizi ncettivi 

Studio progettuale di un datawarehouse sulla diffusione dei dati sul turismo 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Trasporti 


Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni alle persone 

Indagine sul trasporto aereo 

Trasporto merci su strada 

Trasporto marittimo 

Trasporto ferroviario 

Rilevazione trimestrale del fatturato -trasporti marittimi, aerei, terrestri, magazzinaggio e attività di supporto e 
attività di comere 

Studio progettuale di un datawarehouse finalizzato alla diffusione dei dati sulle modalità di trasporto 

Studio progettuale finalizzato alla realizzazione di una rilevazione "rapida" sugli incidenti stradali e 
sperimentazione 


AREA: Contieconomici e fmanziari SETTORE: Contieconomici e finanziari 


Produzione e valore aggiunto dell'agncoltura, silvicoltura, pesca 

Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturie re 

Conti trimestrali 

Produzione e valore aggiunto dei servizi non destinabili alla vendita 

Analisi dei contributi alla produzione, itmposte sulla produzione e importazioni, Iva 
Conti della protezione sociale per funzione e per regime 

Conti economici delle società finanziarie e non finanziarie 

Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private 

Conti finanziari annuali e trimestrali dei settori istituzionali 

Conti e aggregati economici delle aruministrazioni pubbliche 

Spese della pubblica amministrazione per funzione 

Conti previsionali dell'agricoltma, reddito delle famiglie agricole nelle are murali 
Input di lavoro per settore di attività economica a livello nazionale e territoriale e per tipologia di occupazione 
{regolare e non regolare) 

Conto economico del Resto del mondo 

Consumi delle famiglie 

Investimenti fissi lordi e stock di capitale 

Conti economici regionali 

Redditi da lavoro a livello nazionale e temitoriale. Remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello 
nazionale e territoriale 

Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita 

Produzione e valore aggiunto delle attività finanziarie e assicurative 

Attività collegate alla Notifica alla Unione europea dell'indebitamento e del debito pubblico 
Stima dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati(Sifim) 
Conti temitoriali delle Amministrazioni Pubbliche 

Conti economici trimestrali delle Amministrazioni Pubblic he 

Conti dei flussi di materia 

Conti di tipo NAMEA (matrice di conti economici integrata con conti ambientali) 
Conto satellite dell'agricoltura 

Risorse e impieghi di prodotti energetici 

Reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane 

Conti non finanziari per settore istituzionale a cadenza trimestrale 
Implementazione della Nace Rev.2 

Statistiche monetarie e finanziane 

Tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi dell'anno precedente 
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IST-02313 Conto satellite del turismo* Sde 
IST-02322 Tavole input-output* Sde 
IST-02323 Produzione e valore aggiunto del settore delle costruzioni * Sde 
IST-02326 Studi e misure dell'economia non osservata * Sde 
IST-02327 Rilevazione sulle forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP)* Sde 
IST-02349 Aggregati economici per ripartizione geografica * Sde 
IST-02350 Aggregati economici provinciali* Sde 
IST-02352 Input di lavoro per settore istituzionale a livello nazionale, regionale e trimestrale * Sde 
IST-02378 Distnibuzione del reddito delle famiglie per classi e per gruppi socio-economici* Sde 
IST-02332 Tavole delle risorse e degli impieghi a prezzi corenti* Sde 
IST-02383 Produttività e conti della crescita* Sde 
IST-02384 Studio perla costruzione del debito pensionistico nei sistemi di assicurazione sociale * Sde 
IST-02385 Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico di alcune rilevanti attività illegali * Sde 
IST-02427 Conti delle spese ambientali e delle eco-industrie* Sde 
IST-02429 Input dilavoro per settore di attività economica a livello trimestrale * Sde 
IST-00617 Progettazione e sviluppo del sistema informativo di contabilità nazionale Stu 
IST-00633 Conti patnimoniali e di accumulazione Stu 
IST-01985 Stima del PIL dal lato della distribuzione del reddito Stu 
IST-02107 Studi perla costruzione di una matrice di contabilità nazionale Stu 
IST-02240 Studio e implementazione nuovo SEC Stu 
IST-02241 Studi sulla globalizzazione Stu 
IST-02311 Studi sumisure di prezzo e di volume* Stu 
IST-02325 Attività di definizione della lista delle Amministrazioni pubbliche appartenenti al settore 513* Stu 
IST-02363 Conto satellite della salute * Stu 
IST-02386 Studi finalizzati alla misurazione del capitale umano nel sistema di contabilità nazionale + Stu 
IST-02387 Contieconomici del settore pubblico* Stu 
IST-02439 Prototipo di un conto satellite della Ricerca & Sviluppo (R£S)* Stu 


AREA: Metodologie e strumenti generalizzati SETTORE: Metodobgie e strumenti generalizzati 


IST-01937 Coordinamento e sviluppo della destagionalizzazione e delle correzioni per gli effetti di calendario degli indicatori Sde 


congiunturali 
IST-01659 Studio dei metodi di stima per piccole aree ed effettuazione di alcune applicazioni ad importanti indagini Stu 
campionarie Istat sulle famiglie e sulle imprese 
IST-01665 Metodie strumenti per il rilascio di informazione statistica per la tutela della riservatezza Stu 
IST-01745 Metodologie e strumenti per il controllo e la comezione degli emorie l'imputazione delle mancate risposte parziali Stu 
IST-01992 Documentazione dei contenuti informativi delle fonti amministrative e integrazione coni sistemi di Stu 
documentazione Istat 
IST-02006 Sistema integrato per la gestione dell'output Stu 
IST-02143 Sistema di accesso e rilascio dati elementari Stu 
IST-02205 Gestione e diffusione dei sistemi di definizioni e classificazioni statistiche negli enti del Sistan Stu 
IST-02211 Individuazione o sviluppo di metodologie e strumenti per il controllo e trattamento dei dati censuari Stu 
IST-02222 Metodologie e tecniche per l'integrazione di microdati da fonti diverse Stu 
IST-02223 Progettazione, sviluppo, sperimentazione e diffusione di software generalizzato per la produzione statistica Stu 
IST-02307 IMetodologie e analisi per la qualità* Stu 
IST-02372 Software opensource per acquisizione dati CAPI CATI CADI: analisi sistemi esistenti, progettazione e sviluppo di Stu 
un sw nuovo 
IST-02399 Sistema di produzione delle rilevazioni censuarie (realizzazione, gestione dei database e dei piani di controllo)* Stu 
IST-02400 Sistema integrato di diffusione dei risultati censuani* Stu 
IST-02401 Fonti e strumenti perla riduzione del fabbisogno di rilevazioni censuarie * Stu 
IST-02405 Produzione di stime campionarie, e delle relative varianze, coni dati del 15° Censimento generale della Stu 
popolazione e delle abitazioni* 
IST-02417 Strategie campionarie per la produzione di stime anticipate perle indagini dell'Istat* Stu 
IST-02419 Metodologie e studi per l'utilizzo a fini statistici di fonti amministrative * Stu 


IST-02421 Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi* Stu 
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IST-02431 Studio di metodi di stima indiretti per il censimento della popolazione * Stu 

IST-02432 Studio di metodologie e tecniche per l'integrazione di microdati da fonti diverse peril censimento della Stu 
popolazione * 

IST-02436 Sviluppo e sperimentazione procedure a supporto della produzione statistica in indagine campionarie. + Stu 

IST-02446 Temitonializzazione subregionale delle misure di reddito, condizioni di vita, povertà * Stu 

IST-02469 Sviluppo della documentazione e della comunicazione della qualità * Stu 


ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - INEA 
AREA: Mercato dellivoro —SETTORE: Mercato dellavoro 
INE-00007 Impiego degliemigrati extra-comunitari nel settore agricolo Sdi 
AREA: Sistema economico —SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva 


INE-00015 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari Sdi 
INE-00017 Banca Dati Commercio Agroalimentare * Sis 


AREA: Settorieconomici —SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 


INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA) Sdi 
INE-00008 Indagine sul mercato fondiario Sdi 
INE-00011 Spesa pubblica in agricoltura Sdi 
INE-00002 Determinazione dello Standard Output (SO) Sde 


ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA - ISAE 
AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 
ISÀ-00004 Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori Sdi 
AREA: Sistema economico —SETTORE: Struttura e competitività delle imprese 
ISA-00006 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese dei Servizi di Mercato Sdi 
AREA: Sistema economico —SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttwa 
ISA-00008 Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive Sdi 


AREA: Settorieconomici —SETTORE: Industria 


ISA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive Sdi 
ISÀ-00002 Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive Sdi 
ISA-00010 Ordinativi nell'industria, una integrazione Isae- Istat, fra dati qualitativi e quantitativi Stu 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Costruzioni 
ISA-00005 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di costruzioni Sdi 
AREA: Settorieconomici ‘SETTORE: Commercio 


ISA-00003 Inchiesta congiunturale Isae sucommercio intemo al dettaglio { commercio al riinuto tradizionale e grande Sdi 
distribuzione ). 


AREA: Contieconomici e fmanziari SETTORE: Contieconomici e finanziari 


ISA-00009 Quadri Macroeconomici Previsivi per l'Economia Italiana Sde 
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ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - ISFOL 


ISF-00020 
ISF-00021 
ISF-00022 
ISF-00034 
ISF-00036 
ISF-00039 
ISF-00045 
ISF-00001 
ISF-00006 
ISF-00004 
ISF-00007 
ISF-00037 
ISF-00038 
ISF-00044 
ISF-00041 
ISF-00042 
ISF-00043 
ISF-00052 
ISF-00053 
ISF-00054 


ISF-00003 
ISF-00005 
ISF-00011 
ISF-00012 
ISF-00015 
ISF-00029 


ISF-00046 
ISF-00051 
ISF-00047 
ISF-00049 
ISF-00040 
ISF-00050 


PCM-00034 


PCM-00030 
PCIM-00035 


AREA: Amministrazioni p bb liche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 


INDACO-Lavoratoni. Indagine sui comportamenti formativi dei lavoratori 
INDACO-Grandi Imprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese 

INDACO-PIMI. Indagine sulla conoscenza nelle imprese 

INDACO-Microimprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese 

Banca dati sui bandi di gara emessi con riferimento al FSE 

Formazione nelle imprese (INDACO-CVTS intermedia) 

Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle azioni cofinanziate dal Fse 

Spesa delle regioni perla formazione professionale 

Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo 
Attivita' formativa realizzata dalle regioni 

Esiti occupazionali dei destinatari delle azioni cofinanziate con il Fondo sociale europeo 
Partecipazione dei minori di 18 anni alle attività dei sistemi formativi 

Partecipazione alla formazione in apprendistato e per i tutor 

Analisi del'offerta formativa nei percorsi IFTS 

Realizzazione di un sistema informativo per l'analisi, il monitoraggio e la valutazione del FSE 
IMonit-Fc Monitoraggio delle politiche nazionali di formazione continua 

CLA-FC Sistema nazionale di classificazione delle attività formative 

Programme for the Intemational Assessment of Adult Competencies (PIAAC)* 

TPS - Training Price Suvey* 

INDACO Temitoriale - IMbnitoraggio dei gap temtoriali nei comportamenti formativi dei lavoratori e negli 
investimenti delle imprese in formazione continua * 


AREA: Mercato dellivoro —SETTORE: Mercato dellavoro 


Domanda di lavoro qualificato in Italia 

Mobilità degli occupati 

Monitoraggio della funzionalità dei servizi pubblici per l'impiego 

Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro 

Monitoraggio dei servizi privati per l'impiego 

PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey- Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le 
aspettative degli individui sul lavoro 

La qualità del lavoro in Italia 

Rilevazione longitudinale della transizione scuola-lavoro + 

Sistema per l'acquisizione ricomente dei dati relativi alle comunicazioni obbligatorie on line 
Sviluppo delle metodologie dell'indagine campionaria sulle professioni 

Sistema nazionale di osservazione permanente dei fabbisogni professionali 

Sistema informativo sulle professioni 


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Ambiente 
Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) 


AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizisociai —‘SETTORE: Istituzioni p ubbliche e private 


Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori estemi 
Rilevazione mersile sulle assenze dei dipendenti pubblici* 


AREA: Amministrazioni p bb liche e servizisociali —SETTORE: Giustizia 


Serie generale - n. 178 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sda 
Sda 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Stu 
Stu 
Stu 
Stu 
Stu 
Stu 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Stu 
Stu 
Sis 
Sis 


Sde 


Sdi 
Sdi 
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PCM-00033 


MBE-00001 
MMBE-00003 
IMBE-00004 
IMBE-00005 
MBE-00003 
MBE-00015 
IMBE-00013 
IMBE-00012 
MBE-00014 


IMAE-00007 


IMAE-00012 


MAE-00005 
IMAE-00023 


MAE-00021 
MAE-00022 


MAE-00020 


MAE-00024 


IMAE-00009 


MID-00029 


MID-00004 
MID-00008 
MID-00046 
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Le adozioni intemazionali 


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 
AREA: Amministrazioni p bb liche e servizi sociali —‘SETTORE: Cultura 


Attività degli Archivi di Stato 

Visitatori e introiti di Musei Monumenti e Aree Archeologiche Statali 

Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero peri Beni e le Attivita' Culturali 
Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero peri Beni e le Attività Culturali 
Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali 


Serie generale - n. 178 


Sdi 


Rilevazione delle risorse a attività degli Soprintendenze alle Arti del Ministero e degli istituti da esse dipendenti.* Sdi 


Il finanziamento pubblico statale destinato allo Spettacolo dal vivo e al Cinema 

Sistema informativo sulle statistiche culturali 

Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo dell'Anagrafe delle Bilbioteche Italiane * 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 


AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione 


Italiani iscritti inanagrafe consolare 
Visti d'ingresso in Italia 


AREA: Amministrazioni pb liche e servizi sociali —SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 


Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolan 
Cooperazione allo sviluppo - Impegni ed erogazioni per Paese destinatario 


AREA: Amministrazioni pb liche e servizi sociali —SETTORE: Giustizia 


Casi di sottrazione di minori italiani trattati dal Ministero degli Affari Esterni 
Detenuti italiani all'estero 


AREA: Amministrazioni pwbbliche e servizi sociali —SETTORE: Istruzione e formazione 

Istituzioni scolastiche italiane all'estero 

AREA: Amministrazioni p bbliche e servizisociali SETTORE: Cultura 

Borse di studio a cittadini stranieri 

AREA: Sistema economico —SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione prod uttwa 


Uffici commerciali all'estero 


MINISTERO DELLA DIFESA 
AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Ambiente 
Statistiche meteorologiche 
AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali —SETTORE: Sanità 


Infortunati nelle forze armate italiane 
Deceduti nelle forze armate italiane 
SISAD Sistema informatico della sanità militare * 
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Sda 
Sda 


Sda 
Sda 


Sda 
Sda 


Sda 


Sda 


Sda 


Sdi 


Sda 
Sda 
Sda 
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AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali —‘SETTORE: Giustizia 
MID-00045 STATISTICHE DELLA GIUSTIZIA MILITARE* Sda 
AREA: Settorieconomici SETTORE: Trasporti 
IMID-00023 Movimenti negli aeroposti gestiti dall'Aeronautica militare Sda 
MID-00047 Relazione statistica degli incidenti occorsi al parco automezzi del Ministero della difesa* Sda 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
AREA: Amministrazioni p bbliche e servizi sociali —SETTORE: Giustizia 


IMI3G-00003 Raccolta dati perla relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipenderze (ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett Sda 


g del DPR 309/90) 
II3G-00004 Iisure di prevenzione personali e patrimoniali emesse ex L .646/82 (stampo mafioso) Sda 
IIGG-00009 Monitoraggio sulla L. 194/78: "norme per la tutela sociale della matemità e sull'intemizione volontaria della Sda 
gravidanza" 


1IGG-00010 Procedimenti penali per delitti commessi con finalità' di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 51 Sda 
comma 3 quater c.p.p.) 


1MI3G-00011 Procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 comma 3 bis c.p.p.) Sda 
I3G-00012 Personale dipendente dell'amministrazione penitenziaria Sda 
1IGG-00048 lisina) al Parlamento sul Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (ai sensi dell'art. 294 del DPR Sda 
n. 
MIGG-00068 Assuntori di sostanze stupe facenti transitati nei Servizi della Giustizia Minorile Sda 
1MIGG-00069 Minorenni segnalati e presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per rainorenni Sda 
1IGG-00070 Flussi di utenza delle Comunità Sda 
MGG-00071 Flussi di utenza dei Centri di prima accoglienza Sda 
143G-00072 La sospensione del processo e messa alla prova (art.28 D.P.R. 448/83) Sda 
MIGG-00073 Flussi di utenza degli Istituti penali peri minorenni Sda 
MIGG-00074 Indagine sulle attivita' degli archivi notarili Sda 
1IGG-00075 Caratteristiche socio-lavorative, giuridiche e demografiche della popolazione detenuta Sda 
MGG-00076 Asili nido penitenziari e detenute madri Sda 
IIGG-00077 Detenuti appartenenti alla criminalità organizzata Sda 
143G-00078 Detenuti lavoranti e frequentanti corsi professionali negli istituti penitenziari Sda 
MIGG-00079 Soggetti tossicodipe ndenti ed affetti dal virus hiv negli istituti penitenziari Sda 
MMGG-00080 Beneficiconcessi alla popolazione detenuta Sda 
IIGG-00081 Eventi critici negli istituti penitenziari Sda 
MIGG-00082 Rapporto mensile sulla popolazione detenuta Sda 
M3G-00083 Ingressi, scarcerazioni e presenti a fine anno negli istituti penitenziari Sda 
1I3G-00093 Attività svolta dall'Autorità Centrale Italiana in materia di sottrazione intemazionale di minori Sda 
1MI3G-00094 Movimento dei procedimenti civili presso gli uffici ei Tribunali Sda 
IIGG-00096 Movimento dei procedimenti civili presso gli uffici di corte di appello Sda 
MIGG-00097 Movimento dei procedimenti civili presso gli uffici del giudice di pace Sda 
NIGG-00098 Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici di Procura Generale della Re pubblica Sda 
IVI3G-00099 Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici di proc ura presso il tribunale Sda 
1MI3G-00100 Movimento dei procedimenti penali presso gli Uffici di procura dei tribunali peri minorenni Sda 
IIGG-00103 IMovimento dei procedimenti penali presso gli uffici dei tribunali Sda 
IIGG-00104 Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici di Corte di appello Sda 
19I3G-00105 Movimento dei procedimenti penali presso i tribunali peri minorenni Sda 
IIGG-00106 Movimento dei procedimenti civili ed attività varie presso i tribunali peri minorenni Sda 
1IGG-00107 Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici del giudice di pace Sda 
M3G-00109 Statistica certificati prodotti dal Servizio del Casellario Giudiziale (DPR 313/2002) Sda 


1I3G-00114 Movimento e durata dei procedimenti civili ed attività varie presso la Corte Suprema di Cassazione Sda 
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NIGG-00115 Movimento e durata dei procedimenti penali ed attività varie presso la Corte Suprema di Cassazione Sda 

MGG-00116 Atti di ultima volontà e atti collegati Sda 

MGG-00117 Attività degli uffici e dei tmbunali di sorveglianza per adulti e minorenni* Sda 

MIGG-00092 Prescrizioni di reati verificatesi nel corso di procedimenti perali Sde 

MM3G-00089 Modalità di definizione dei procedimenti penali per reato ed elaborazione di indici temitoriali: corte suprema di Stu 
cassazione 

1I3G-00090 Modalità di definizione dei proce dime nti civili per materia ed elaborazione di indici temitoriali: Corte Suprema di Stu 
Cassazione 


IGG-00108 Utilizzo a fini statistici della banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall'art. 40 della legge 28 Stu 
marzo 2001, n. 149 


IIGG-00113 Individuazione delle risorse assegnate agli uffici giudiziari ai fini di una individuazione dei costi della giustizia Stu 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E DELLE COMUNICAZIONI 
AREA: Sistema economico —SETTORE: Struttura e competitwita' delle imprese 
MEE-00015 Concessioni ed erogazioni di contributi al sistema delle imprese Sda 
AREA: Sistema economico SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 
MSE-00011 Rapporto annuale brevetti Sde 


AREA: Sistema economico —SETTORE: Prezzi 


1M6E-00012 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petrolifen Sdi 
IM6E-00017 Prezzi prodotti agroalimentari all'ingrosso Sdi 
MBSE-00022 Prezzi del carbone Sdi 
NMEE-00016 Monitoraggio del mercato petrolifero Sde 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Industria 


NMEE-00005 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi Sdi 
IMSE-00009 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi Sdi 
MSE-00013 Produzione delle raffinerie di petrolio Sdi 
MM5E-00014 Produzione dell'industria petrolchimica Sdi 
IMSE-00019 Ricerca e produzione idrocarburi liquidi e gassosi Sdi 
IM5E-00025 Consumi di energia per settore finale di consumo e pertipologia di fonte energetica + Sdi 
MSE-00027 Indagine sulle energie rinnovabili* Sdi 
IMEE-00028 Produzione nazionale cemento * Sdi 
NSE-00010 Bilancio energetico nazionale Sde 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Commercio 


IMEE-00008 Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, Sdi 
minimercati); Specializzata (Grandi Superfici S pecializzate) 

IM5E-00007 Sistema statistico per il monitoraggio della rete di vendita nel commercio al dettaglio. Sda 

IM5E-00018 Sistema statistico per il monitoraggio del commercio all'ingrosso, degli intermediari del commercio, del settore Sda 
auto 

NEE-00021 Indicatori economici temtoriali del commercio intemo. Sde 


AREA: Contieconomici e fmanziari SETTORE: Contieconomici e finanziari 


IM5E-00001 Rapporto annuale del dipartimento perle politiche di sviluppo Sde 
MSE-00002 Conti Pubblici Temitoriali Sde 
ISE-00023 Sistema informativo dei conti pubblici territoriali Sis 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL COMMERCIO CONL'ESTERO E DELLE COMUNICAZIONI - 
COMMERCIO INTERNAZIONALE 


AREA: Sistema economico —SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione prod uttwa 
COI-00001 Costruzione di indicatori temitoriali e settoriali per l'analisi dei dati di commercio con l' estero. Sde 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL COMMERCIO CONL'ESTERO E DELLE COMUNICAZIONI - 
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI 


AREA: Sistema economico —SETTORE: Società dell'informazione 


MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali Sda 
1M70-00006 Alimentazione per le banche dati dell'ITU e dell'OCSE Sde 
MZ0-00009 Convergenza tecnologica, economica e normativa Stu 


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO FINANZE 


AREA: Amministrazioni pb liche e servizi sociali —‘SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 


ECF-00028 Agenzia delle dogane:Organizzazione, attività e statistica Sdi 
ECF-00057 Analisi statistiche: gli enti non commerciali Sda 
ECF-00088 Statistiche del registro e delle successioni Sda 


AREA: Mercato dellivoro SETTORE: Mercato dellavoro 

ECF-00025 Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche Sda 
AREA: Sistema economico —SETTORE: Struttura e competitrita' delle imprese 

ECF-00091 Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi Sda 
AREA: Sistema economico —SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione p rod uttwa 

ECF-00092 Miglioramento della Qualità del dato delle dichiarazioni doganali Stu 
AREA: Sistema economico SETTORE: Prezzi 

ECF-00073  Intervalli di quotazioni immobiliari in Euro/tmq Sdi 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Costruzioni 


ECF-00060 Rilevazione delle compravendite immobiliari Sda 
ECF-00081 Rilevazione delle Unità immobiliari di nuova costruzione Sda 
ECF-00059 Rapporto sui volumi delle compravendite delle unità immobiliari ad uso residenziale e non Sde 
ECF-00082 Rapporto sulle nuove costruzioni di unità immobiliari ad uso residenziale e non residenziale Sde 


AREA: Contieconomici e fmanziari SETTORE: Contieconomici e finanziari 


ECF-00038 Entrate tributarie erariali Sda 


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - TESORO 
AREA: Amministrazioni p bbliche e servizi sociali —SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 


ECF-00004 Il Patrimonio dello stato-Informazioni e statistiche Sdi 
ECF-00005 La Spesa statale regionalizzata Sdi 
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ECF-00006 Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale Sdi 
ECF-00072 Beni Patrimoniali degli Istituti Scolastici Statali Sdi 


AREA: Amministrazioni pwbbliche e servizi sociali —SETTORE: Sanità 
ECF-00021 Modello di previsione di medio lungo periodo della spesa pubblica per sanità in rapporto al FIL Sde 


AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali —SETTORE: Assistenza e previdenza 


ECF-00019 Partite in pagamento di pensioni di guerra Sdi 

ECF-00022 Modello di previsione di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni in rapporto al FIL Sde 

ECF-00053 Progettazione e realizzazione di una serie di modelli di previsione di medio-lungo periodo relativi alle altre Stu 
prestazioni sociali in denaro . 

ECF-00089 Codici d' infermità assegnati dal "Comitato di verifica perle cause di servizio" Stu 


AREA: Mercato dellivoro SETTORE: Mercato dellavoro 


ECF-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche Sdi 

ECF-00079 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti del servizio sanitario nazionale Sdi 
(monitoraggio trimestrale) 

ECF-00080 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti dei comuni, delle comunità montane e delle Sdi 
province 

ECF-00002 Flussi mensili di spesa per il personale delle amministrazioni statali Sda 


AREA: Sistema economico —SETTORE: Società dell'informazione 

ECF-0007? Utilizzo dell'e-procureme nt - Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA Sda 
AREA: Sistema economico —SETTORE: Prezzi 

ECF-00064 Rilevazione dei prezzi relativi abeni e servizi perle pubbliche amministrazioni Sdi 
AREA: Settorieconomici SETTORE: Servizi finanziari 


ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti Sdi 
ECF-00010 Emissioni del Tesoro Sda 


AREA: Contieconomici e fmanziari SETTORE: Contieconomici e finanziari 


ECF-00075 Conto Riassuntivo del Tesoro Sdi 
ECF-00011 Flussi del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato Sda 
ECF-00018 Relazione previsionale e programmatica Sde 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Ambiente 


TRA-00011 Raccolta di oli usati Sdi 
TRA-00012 Raccolta di batterie esauste Sdi 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Costruzioni 
INF-00004 PRUSST (Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del te nitorio) Sda 
INF-00006 Opere pubbliche ed opere di pubblica utilità di interesse statale, autorizzate ex art.81 del D.P.R616/77 e DPR. Sda 
383/94 (autostrade, stade statali, elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed o pere puntuali)* 
INF-00007 Dighe di competenza statale * Sda 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Trasporti 
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TRA-00002 Dati economici e fisici delle piccole e medie aziende di trasporto ferroviario Sdi 
TRA-00003 Spese delle Province e dei Comuni Capoluogo peri trasporti ed altre informazioni di settore Sdi 
TRA-00004 Trasporto pubblico locale Sdi 
TRA-00005 Autolinee di competenza statale (interregionali, intemazionali ed altro) Sdi 
TRA-00006 Servizio di trasporto con impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari Sdi 
TRA-00007 Trasporti per condotta Sdi 
TRA-00008 Trasporti per vie d'acqua inteme Sdi 
TRA-00009 Spese delle Regioni peri trasporti ed altre informazioni di settore Sdi 
TRA-00010 Spese dell'Amministrazione Statale nel settore dei trasporti Sdi 
TRA-00013 Infrastrutture ed opere portuali Sdi 
TRA-00015 Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti Sdi 
TRA-00016 Collegamenti marittimi con le Isole Sdi 
INF-00008 Statistiche sull'incidentalità aerea* Sda 
TRA-00017 Consistenza della flotta mercantile e da pesca Sda 
TRA-00018 Consistenza ed infrastrutture del diporto nautico Sda 
TRA-00019 Sinistri marittimi Sda 
TRA-00020 Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia Sde 
MINISTERO DELL'INTERNO 


AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Ambiente 


INT-00012 Attività di soccorso svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Sdi 
INT-00051 Servizidi prevenzione incendi e di vigilanza antincendi svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Sdi 


AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione 


INT-00003  Elettorie sezioni elettorali Sdi 

INT-00018 Acquisto e reiezione della cittadinanza italiana - Sdi 

INT-00029 Daticomplessivi relativi ai richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato, sia ai riconosciuti, sia ai titolari Sdi 
di protezione umanitaria, sia ai respinti. 

INT-00058 Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti asilo da e per l'Italia provenienti da altri paesi dell'Unione Sdi 
Europea (Regolamento Dublino II - settermbre 2003) 


INT-00065 Monitoraggio dei dati relativi all'orzanizzazione ed all'attività anagrafica svolta dai comuni* Sdi 
INT-00041 Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.IRE.) Sda 
INT-00048 Immigrazione regolare - Attività della Polizia di Stato Sda 


AREA: Amministrazioni pwb liche e servizi sociali —SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 


INT-00001 Censimento del personale degli enti locali Sdi 
INT-00022 Anagrafe degli amministratori degli enti locali Sdi 
INT-00034 Provvedimenti emanati in materia di culti Sdi 
INT-00035 Interventi finanziari per il restauro e la tutela dei beni di propnietà del Fondo edifici di culto Sdi 
INT-00036 Amministrazione del patrimonio appartenente al Fondo edifici di culto Sdi 
INT-00063 Dati relativi allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali Sdi 
INT-00020 Osservatorio degli statuti comunali e provinciali Sda 
INT-00023  Trasfenmenti erariali conenti agli enti locali Sda 
INT-00039 Risultati elettorali provvisori e definitivi Sda 


AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 


INT-00008 Strutture socio-riabilitative per tossicodipe ndenti e soggetti in trattamento Sdi 
INT-00046 Strutture peranziani Sdi 
INT-00047 Strutture di accoglienza per stranieri Sdi 


INT-00053 IMonitoraggio sull'applicazione dell'art. 75 (sarzioni amministrative). Testo aggiomato del D.P.R. 309/90 recante  Sda 
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“T.U. delle leggi in materia di dioga " 


AREA: Amministrazioni p bb liche e servizi sociali —‘SETTORE: Giustizia 


INT-00004 Procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo Sdi 
INT-00013 Attivita' delle forze di Polizia nel settore degli stupefacenti Sdi 
INT-00062 Numero dei delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia Sda 


AREA: Mercato dellivoro —SETTORE: Mercato dellavoro 
INT-00024 Personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Sda 
AREA: Settorieconomici SETTORE: Turismo 


INT-00064 Persone alloggiate presso strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra-alberghiero* Stu 


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO ISTRUZIONE 


AREA: Amministrazioni p bb liche e servizi sociali —SETTORE: Istruzione e formazione 


PUI-00001 Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali Sdi 
PUI-00002 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali Sdi 
PUI-00003 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali Sdi 
PUI-00004 Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali Sdi 
PUI-00006 Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado Sdi 
PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza relle scuole secondarie di I grado Sdi 
PUI-00008 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I grado Sdi 
PUI-00009 Anagrafe degli studenti Sdi 


PUI-00005 Spesa per l'istruzione scolastica e la formazione professionale regionale. Personale della scuola (Tavole U.O.E.-  Sde 
Unesco, Ocse, Eurostat) 


PUI-00010 Iconti dell'Istruzione Stu 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO UNIVERSITA’ E RICERCA 
AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali —SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 

MUR-00019 Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università Sdi 


AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali —SETTORE: Istruzione e formazione 


MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo Sdi 
MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a favore degli studenti Sdi 
MUR-00008 Diritto allo studio Sdi 
MUR-00009 Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale Sdi 
IMUR-00013 Monitoraggio delle immatricolazioni Sdi 
MUR-00016 Contribuzione studentesca e interventi degli istituti AFAMAa favore degli studenti Sdi 
MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria * Sdi 
MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laweati al 31 gennaio* Sdi 
MUR-00002 Personale docente di ruolo Sda 
MUR-00010 Spesa per l'istruzione terziaria (Ocse - Eurostat - Unesco) Sde 
MUR-00021 Utilizzazione a fini statistici dei dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari Stu 


IMUR-00022 Analisi dei processi di valutazione e miglioramento della qualità dei processi formati. Sistemi ed indicatori Stu 
AREA: Sistema economico —SETTORE: Ricerca scientifica e innovazio ne tecnologica 


MUR-00003 Ricerca universitaria cofinanziata Sda 
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MUR-00014 Stima dell'indicatore GBAORD (Govemment Budget Appropriations or Qutlays for RED) Sda 
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - AREA LAVORO E POLITICHE 
SOCIALI 

AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 


LPR-00114 Analisi dei beneficiari della carta acquisti e del suo utilizzo presso i punti vendita Sda 
LPR-00119 Individuazione delle aree di disagio economico-sociale per le politiche di contrasto all'esclusione sociale * Sde 


AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali —SETTORE: Istituzioni p ubbliche e private 


LPR-00117 Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il Volontariato (ex L.266/1991, art.12) Sdi 
LPR-00116 Iniziative e progetti finanziati dal Fondo Nazionale per l'Associazionismo (ex L.383/2000, art.12) Sda 


AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 


LPR-00098 Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio Sdi 
LPR-00023 Ripartizione fondo patrorati Sda 
LPR-00118 Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo sui servizi sociali perle non Stu 


autosufficienze + 


AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali —SETTORE: Istruzione e formazione 


LPR-00095 Sistema di monitoraggio delle attività dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Sdi 
LPR-00094 Strutturazione a livello nazionale e regionale di un sistema statistico sulla formazione professionale Stu 


AREA: Mercato dellivoro —SETTORE: Mercato dellavoro 


LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999) Sdi 
LPR-00121 Microcredito * Sdi 
LPR-00123 Rilevazione dei dati amministrativi dei Servizi per l'impiego* Sdi 
LPR-00064 Controversie individuali di lavo Sda 
LPR-00077 Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro Sda 
LPR-00088 Lavoro in somministrazione Sda 
LPR-00107 Controversie collettive di lavoro nel settore privato Sda 
LPR-00109 Assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei contratti di lavoro (C.O.) Sda 
LPR-00120 Lavoro accessorio * Sda 
LPR-00124 Monitoraggio dell'attività di vigilanza presso le aziende e provvedimenti di sospensione delle attività Sda 
imprenditoriali* 
LPR-00089 Nota flash: indicatori macroeconomici, occupazione e disoccupazione Sde 
LPR-00111 Studio perl'analisi longitudinale dal sistema delle Comunicazioni Chbligatorie (ex L.196/2006) Stu 
LPR-00115 Metodologie perla creazione di un archivio statistico integrato sulle Comunicazioni Cbblizatorie Stu 
LPR-00099 Archivio statistico integrato per il monitoraggio e la valutazione delle politiche occupazionali Sis 
LPR-00100 Campione longitudinale degli attivi e dei pensionati (CLAP) Sis 


MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - AREA SALUTE 
AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Ambiente 
SAL-00013 Qualità delle acque di balneazione Sdi 
AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali —‘SETTORE: Sanità 


SAL-00001 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente Sdi 
SAL-00002 Attività gestionali ed economiche delle Asl- medicina di base Sdi 
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SAL-00003 Attività gestionali ed economic he delle Asl- assistenza farmaceutica convenzionata Sdi 
SAL-00004 Attività gestionali ed economic he delle Asl- presidi sanitari Sdi 
SAL-00005 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi extracomunitari Sdi 
SAL-00006 Attività gestionali ed economiche delle Asl- personale dipendente degli istituti di cura Sdi 
SAL-00007 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti) Sdi 
SAL-00008 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali) Sdi 
SAL-00010 Attività gestionali ed economiche delle Asl- grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati Sdi 
SAL-00012 Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossicodi pendenze (SERT) Sdi 
SAL-00016 Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia. Sdi 


SAL-00017 Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non autorizzate, medicinali veterinari ed agenti Sdi 
contaminanti ambientali in animali vivi e prodotti di origine animale. 


SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e provati Sdi 
SAL-00020 Controllo Ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale Sdi 
SAL-00023  Utenzae attivita delle strutture pubblicte e private nel settore alcoldipendenza Sdi 


SAL-00024 Risultati dei piani di profilassi attuati dal servizio sanitario nazionale perla eradicazione della tubercolosi bovina, Sdi 
brucellosi bovina e ovicaprina, leucosi bovina 


SAL-00025 Attività gestionali ed economiche delle Asl- assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale Sdi 
SAL-00026 Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di niabilitazione ex art.26 legge 833/1978 Sdi 
SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitane Sdi 
SAL-00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari Sdi 
SAL-00032 Conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere Sdi 
SAL-00033 Modello LA dei costi perilivelli di assistenza delle aziende urità sanitarie locali e aziende ospedaliere. Sdi 
SAL-00035 Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano sanitario Sdi 
nazionale 
SAL-00037 Sistema di sorveglianza delle meningiti batteriche Sdi 
SAL-00038 Certificato di assistenza al parto Sdi 
SAL-00042 Vigilanza sanitaria sulle merci presentate all'importazione nel territorio nazionale e comunitario Sdi 
SAL-00043 Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio Sdi 
SAL-00047 Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale Sdi 
SAL-00048 Controlli sanitari sulle importazioni di prodotti di origine non animale da paesi terzi. Sdi 
SAL-00049 Profilassi intemazionale : vaccinazioni per viaggiatori intemazionali eseguite dagli uffici di sanità marittima aerea Sdi 
e di frontiera 
SAL-00050 Sorveglianza del morbillo Sdi 
SAL-00051 Sorveglianza della rosolia congenita e dell'infezione da virus della rosolia in gravidanza Sdi 
SAL-00041 Sistema digararzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria Sde 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 


SAL-00034 Anagrafe zootecnica Sdi 


MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
AREA: Territorio e ambiente SETTORE: Ambiente 
PAC-00059 Inventario nazionale foreste e carbonio - Integrazione per serbatoi forestali di carbonio Sdi 


AREA: Settorieconomici —‘SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 


PAC-00007 Immatricolazione di macchine agricole Sdi 
PAC-00023 Sementi certificate - superfici e produzioni - sementi biologic he certificate Sdi 
PÀC-00025 Statistica degli incendi boschivi Sdi 
PAC-00026 Dati meteoniveometrici di 130 stazioni meteomont del Corpo forestale dello Stato Sdi 
PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura Sdi 
PAC-00068 Produzione e commercio di uova da cova, di pulcini e di pollame - Commercio estero di pulcini Sdi 


P&ÀC-00073. Agricoltura biologica: produzione, trasfonmazione e importazione Sdi 


2-8-2011 


PAC-00005 
PAC-00070 
PAC-00014 
PAC-00078 
PAC-00079 


PAC-00080 
PAC-00075 
PAC-00076 
PAC-00077 
PAC-00031 


ME T-00006 


ACI-00011 


ACI-00001 
ACT-00002 
ACI-00004 
4C1-00007 
ACT-00012 
ACI-00013 


AGA-00001 
AGA-00002 
AGA-00003 
AGA-00004 
AGA-00005 


CNE-00002 
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AGRIT - rilevazione superfici, rese e produzioni me diante Point Frame 

Joint Forest Sector Questionnaire 

Bilanci di approvvigionamento - Legumi secchi, cereali, seri e frutti oleosi, uova, cami, latte e derivati 
Bilancio di approvvigionamento Vino* 

Bilanci di approvvigioname nto rappresentativi a livello NUTS 1 (compulsory): Ortofrutta Patate Riso Zucchero 
Oli e Grassi vegetali (Compreso olio d'oliva)* 

MARSALa* 

Statistiche sugli aspetti economico produttivi delle Orticole 

Indicatori agro ambientali* 

Studio delle dinarnic he di spesa peri per* 

indagini vitivinicole alla nuova OCM Vino* 


AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Commercio 


Vendita a quantità e valore di tabacchi lavorati * 


AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI 
AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Ambiente 
Parco veicoli per classi di inquiramento secondo gli standard europei 
AREA: Settorieconomici SETTORE: Trasporti 
Veicoli nuovi di fabbrica iscritti al PRA 
Parco veicolare 
Anzianita' dei veicoli circolanti 
Cessazione dalla circolazione dei veicoli 
Localizzazione degli incidenti stradali 
Veicoli e incidenti stradali 
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA 
AREA: Settorieconomici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 
Spesa per gli interventi inerenti gli aiuti comunitari in agricoltura 
Spesa per gli interventi inerenti l'ammasso agricolo comunitario 
Dichiarazioni vitivinicole : superfici 
Dichiarazione di giacenza dei vini e mosti 
Colture Energetiche (Bio Diesel) 
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO - CNEL 
AREA: Mercato dellavoro —SETTORE: Mercato dellavoro 
Studio progettuale relativo all'ampliamento dell'Archivio Nazionale dei Contratti e degli Accordi Collettivi di 
Lavoro. 


CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR 


AREA: Amministrazioni pw liche e servizi sociali SETTORE: Cultura 


Serie generale - n. 178 


Stu 


Sda 


Sda 


Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sde 
Sde 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sda 


Stu 
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CNR-00019 Modello concettuale per l'armonizzazione di indicatori culturali* Stu 
AREA: Sistema economico —SETTORE: Ricerca scientifica e innovazio ne tecnologica 


CNR-00018 Sistema Informativo CNR -I dati dell'attività di ricerca Sis 


COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - CONI 
AREA: Amministrazioni p bbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura 


CON-00002 Società, praticanti tesserati e operatori delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate  Sda 


ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA 
AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Ambiente 
ENT-00003 Indicatori Ambientali di Effetto Sde 
ARFA: Sistema economico —SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 
ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie * Sdi 
AREA: Settorieconomici SETTORE: Industria 
ENT-00004 Indicatori di Efficienza Energetica Sde 
ENT-00005 Bilanci Energetici Regionali Sde 
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO-ICE 
AREA: Sistema economico —SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva 
ICE-00010 Indicatori per l'analisi del commercio intemazionale. Sde 
ICE-00013 Sistema informativo per l'analisi dei processi d'intemazionalizzazione Sis 
ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL 
AREA: Amministrazioni p bbliche e servizi sociali —‘SETTORE: Sanità 
I&I-00004 Prestazioni ambulatoriali fomite dall'Imail a infortunati 0 te cnopatici Sda 


AREA: Amministrazioni pwbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 


I&I-00003 Rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale (in vigore e costituite) Sda 
I&I-00011 Casi diinfortunio sul lavoro e di malattia professionale indennizzati dall'Inail Sda 
IAI-00012 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale denunciati all'Inail Sda 
I&I-00015 Casi diinfortunio sul lavoro denunciati mensilmente all'Inail Sda 
I&I-00016 Disabili, percettori di una rendita Inail Sda 


AREA: Mercato dellivoro —SETTORE: Mercato dellavoro 


I&AI-00010 Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail Sda 


ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - INPDAP 


AREA: Amministrazioni pwbliche e servizi sociali —SETTORE: Assistenza e previdenza 
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IPD-00001 Indennità premio di servizio (Ips) Sda 
IPD-00002 Indennità di buonuscita Sda 
IFD-00003 Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti Inpdap, statali ed enti locali Sda 
IPD-00005 Trattamenti pensionistici Sda 
IPD-00006 Trattamento di fine rapporto (Stato ed enti locali) Sda 


ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS 
AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 
IPS-00060 Statistiche su assegni al nucleo familiare + Stu 
AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali —SETTORE: Sanità 
IPS-00020 Certificati di diagnosi per indennità di malattia Sda 


AREA: Amministrazioni pb liche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 


IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni vs Inps Sda 
IPS-00003 Ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale Sda 
IPS-00004 Interventi straordinari della cassa integrazione guadagni a pagamento diretto Sda 
IP5-00005 Integrazioni salariali agli operai agricoli Sda 
IPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli Sda 
IPS-00007 Disoccupazione nel settore agricolo Sda 
IP5-00008 = Assegnial nucleo familiare dei lavoratori dipendenti Sda 
IP5-00009 Prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi Sda 
IPS-00029 Titolari di trattamenti pensionistici Sda 
IPS-00030 Indennità di mobilità Sda 
IPS-00046 Pensioni invalidi civili Sda 
IP5-00050 Pensioni del sistema previdenziale italiano Sda 
IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità Sda 
IPS-00058 IFondi disolidarietà:contrbuti, prestazioni e beneficiari Stu 


AREA: Mercato dellivoro —SETTORE: Mercato dellavoro 


IP5-00012 Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DIM) Sda 
IPS-00013 Retnbuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da DM) Sda 
IPS-00015 Lavoratori domestici Sda 
IP5-00017 Artigiani e commercianti Sda 
IPS-00019 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da "770"/E-mens) Sda 
IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti Sda 
IPS-00027 Coltivatori diretti, me zzadri e coloni Sda 
IPS-00028 Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da "770"E-mens) Sda 
IP5-00036 Lavoro part-time nel settore privato non agricolo Sda 
IPS-00042 Lavoratori parasubordinati Sda 
IPS-00043 Apprendistato Sda 
IPS-00045 Lavoro somministrato Sda 
IPS-00049 Lavoratori extracomunitari Sda 
IPS-00055 Altre politiche del lavoro Sda 
IP5-00057 Casellario centrale delle posizioni attive Stu 


AREA: Contieconomici e fmanziari SETTORE: Contieconomiri e fmanziari 


IP5-00059 Trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati: aziende, lavoratori e flussi finanziari. Stu 
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ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO - IPSEMA 
AREA: Amministrazioni pwbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 
IPIM-00002 Rendite per infortunio sul lavoro, infortunio in itinere o malattia professionale Sda 
IPIM-00003  Indennizzi per infortuni sul lavoro, infortuni in itinere e temporanea inidoneità alla navigazione Sda 
ISTITUTO RICERCHE ECONOMICHE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA - IREPA 


AREA: Settorieconomici —SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 


IRE-00001 Produzione e prezzi medi dei prodotti della pesca marittima Sdi 
IRE-00002 Flotta da pesca italiana Sdi 
IRE-00003 Spesa per carburante sostenuta dai battelli della flotta da pesca italiana Stu 
IRE-00004 Numero di occupati nel settore della pesca marittima italiana Stu 


ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA 
AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 
ISM-00001 Panel degli acquisti agroalimentari delle famiglie italiane Sde 


AREA: Sistema economico —SETTORE: Prezzi 


ISM-00002 Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione dell'agricoltura Sdi 
ISM-00005 Indice dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli Sdi 
ISIM-00006 Quotazioni di pesci, crostacei e molluschi e dei prodotti dell'acquacoltura Sdi 
ISM-00024 Rilevazione dei prezzi al dettaglio dei prodotti agroalimentari* Stu 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 


ISIM-00004 Indagine congiunturale sulla pesca e acquacoltura Sdi 
ISM-00011 Osservatorio territoriale sui prodotti tipici Sdi 
ISM-00015 Paneldelle aziende agricole Sdi 
ISM-00010 Banca dati sui rischi in agricoltura Sda 
ISM-00008 Stima dell'impatto di cambiamenti della politica agricola nazionale e comunitaria sul sistema agroalimentare Sde 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Industria 
ISM-00003  PanelIndustria Alimentare Sdi 
AREA: Settorieconomici SETTORE: Commercio 


ISIM-00022 Panel Grande Distribuzione Alimentare * Sdi 


ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LE RICERCA AMBIENTALE - ISPRA (EX APAT) 


AREA: Territorio e ambiente SETTORE: Ambiente 


APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti ubani, speciali e pericolosi Sdi 
APÀ-00002 Rete Nazionale di Sorveglianza della Radioattivita Ambientale - RESORAD Sdi 
APA-00004 Qualità dell'aria Sdi 
APA-00006 Qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci Sdi 
APA-00007 Qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi Sdi 
APÀ-00017 Monitoraggio dell'Inquinamento elettromagnetico Sdi 


— 324 
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APA-00018 Rete ondametrica nazionale (Ron) Sdi 
APA-00020 Rete mareografica nazionale (Rin) Sdi 
APA-00013 Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti (EPRTR) e PRTR nazionale Sda 
APA-00016 Costi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti wbani Sda 
APA-00031 Progetto IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia Sda 
APA-00038 ITHACA - Italy HA zard from CApaple faults* Sda 
APA-00039 Produzione di imballaggi e gestione dei rifiuti da imballaggio* Sda 
APÀ-00012 Inventario delle emissioni in atmosfera Sde 
APA-00015 Fattori medi di emissione per il trasporto stradale in Italia Sde 
APA-00030 Sistema nazionale perla raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di Interesse Ambientale - Sde 
SCIA 
APA-00035 Censimento nazionale dei geositi Stu 
4PA-00036 IMonitoraggio delle acque dolci superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE+ Stu 
APA-00037 Ionitoraggio delle acque sottemanee ai sensi della Dir.200060/CE* Stu 
APA-00040 I piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria. + Stu 
APA-00032 Database Annuario dei dati ambientali Sis 


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'- ISS 


AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali —SETTORE: Sanità 


IS5S-00004 Registro nazionale aids Sdi 
ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEV A) Sdi 
ISS-00007 Registro nazionale degli ipotiroidki conge niti Sdi 
ISS-00011 Registro nazionale della legione llosi Sdi 
ISS-00012 Registro nazionale della malattia di Cre utzfeldt-Jakob e sindromi comelate Sdi 
ISS-00014 Sistema disorveglianza sentinella dell'influenza (INFLUNET) Sdi 
ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite Sdi 
ISS-00021 Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita Sdi 
I5SS-00023 Sistema di sorveglianza dell'Intemuzione Volontaria di Gravidanza (IVG) Sdi 
ISS-00027 Registro Procreazione IMedicalmente Assistita (PMA) Sdi 
ISS-00028 = Sorvegliarza delle malattie batteriche invasive Sdi 
IS5-00029 Sorveglianza del IMorbillo, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza Sdi 
ISS-00013 La mortalità per causa in Italia Sde 
ISS-00017 Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e nelle regioni italiane Sde 
ISS-00031 Osservatorio Epidemiologico sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) Sde 
ISS-00024 Registro nazionale per gli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori Stu 
ISS-00025 Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare Stu 
ISS-00026 Progressi per le Aziende Sanitarie per la Salute in Italia (PASSI) Stu 
ISS-00030 Integrazione delle fonti di dati perla stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (IMC) Stu 
I55-00032 Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in Italia (OSNAMI) Stu 
IS5-00033 Sorveglianza Nazionale delle Esposizioni pericolose e delle Intossicazioni (SNEPI) Stu 


ISTITUTO VIGILANZA ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO - ISVAP 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Servizi finanziari 


IVA-00005 Strutture pre poste alla liquidazione dei sinistri nel ramo responsabilità civile auto Sdi 
IVA-00001 Il mercato assicurativo Sda 
IVA-00002 Distribuzione regionale e provinciale dei premi contabilizzati - rami vita e danni Sda 
IVA-00003 Bilanciannuali delle imprese di assicurazione e bilanci consolidati Sda 
IVA-00004 Statistiche relative all'assicurazione della responsabilità civile auto Sda 


IVA-00006 Statistiche relative al ramo Corpi di veicoli temestri* Sda 
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IVA-00007 
IVA-00008 
IVA-00009 


UCC-00003 


UCC-00010 
UCC-00017 
UCC-00015 


UCC-00014 


UCC-00007 


UCC-00024 


UCB-00001 


EIMIR-00016 
ENIR-00015 


EIMR-00014 


EIMR-00017 


EIVIR-00002 
ENIR-00005 


EIVIR-00013 
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Statistiche relative al ramo Incendio ed elementi naturali* 
Statistiche relative al ramo Cauzione, concementi le tipologie delle garanzie assunte * 
Statistiche strutturali sulle imprese di assicurazione - ai sensi del Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento 


europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008* 
UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - UNIONCAMERE 
AREA: Territorio e ambiente SETTORE: Ambiente 
Statistiche dall'archivio del IMbdello Unico di Dichiarazione Ambientale 
AREA: Amministrazioni pwbbliche e servizi sociali —SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 


Struttura e attività delle camere di commercio 
Livelli di soddisfazione delle imprese peri servizi pubblici 
Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit 


AREA: Amministrazioni p bb liche e servizi sociali —SETTORE: Istruzione e formazione 
La formazione continua nelle imprese italiare dei settori privati 

AREA: Mercato dellivoro —SETTORE: Mercato dellavoro 

Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior 

AREA: Settorieconomici SETTORE: Turismo 


Indagine trimestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane. + 


UNIONCAMERE BASILICATA 
AREA: Sistema economico —SETTORE: Prezzi 


Indagine sulla domanda di gas naturale delle PIMI* 


REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
AREA: Popolazione e società —SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione 
Rilevazione delle famiglie per numero di componenti a livello comunale * 
Modello previsivo della popolazione residente distinta per età, sesso e cittadinanza (italiana/non italiana) e sue 
"derivate" a vani livelli temitoriali, per aree con popolazione superiore ai 50.000 abitanti* 
Studio progettuale perla realizzazione di previsioni della popolazione regionale per piccole aree* 
AREA: Amministrazioni p bb liche e servizi sociali —SETTORE: Istruzione e formazione 
Studenti residenti inemilia-romagna* 
AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura 


Strutture sportive in Ernilia-Romagna 
Società/Associazioni sportive in Emilia-Romagna 


AREA: Sistema economioo —SETTORE: Società dell'informazione 


Rilevazione sui software propwietari e open source nei Comuni e nelle Province della regione Emilia-Romagna * 


Sda 
Sda 
Sda 


Sda 


Sdi 
Sdi 
Sde 


Sde 


Sdi 


Sdi 


Sdi 


Sdi 
Sde 


Stu 


Sda 


Sda 
Sda 


Sdi 
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AREA: Settorieconomici SETTORE: Costruzioni 


EIMR-00009 IMonitoraggio dei titoli abitativi relativi alle ristrutturazioni edilizie Sdi 


REGIONE LAZIO 
AREA: Sistema economico —SETTORE: Prezzi 


LAZ-00004 Monitoraggio dei prezzi dei prodotti nella media e grande distribuzione del Lazio* Stu 


REGIONE LIGURIA 


AREA: Amministrazioni pwbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura 


LIG-00003 Censimento degli impianti sportivi nella Regione Liguria Sdi 
LIG-00006 Elaborazione sulle biblioteche liguri Sdi 
LIG-00007 Elaborazione sui musei liguri Sdi 


AREA: Settorieconomici —SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 


LIG-00010 Armonizzazione delle statistiche forestali* Stu 


REGIONE LOMBARDIA 
AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Territorio 
LOM-00001 Annuario Statistico Regionale della Lombardia Sis 
AREA: Mercato dellivoro SETTORE: Mercato dellavoro 
LONM:00002 Integrazione e normalizzazione dei dati amministrativi al fine di produne informazioni statistiche sul Mercato del Stu 
lavoro lombardo. 
REGIONE MARCHE 
AREA: Amministrazioni pb liche e servizi sociali —SETTORE: Assistenza e previdenza 
MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle IMarche * Sdi 
IMAR-00002 Studio progettuale per la produzione di un set informativo di dati sui servizi educativi alla prima infanzia Stu 
armonizzato tra regioni 
AREA: Mercato dellivoro —SETTORE: Mercato dellavoro 
MAR-00005 Studio progettuale di fattibilità di un monitoraggio delle condizioni occupazionali e socio-economiche di un panel Stu 
di famiglie svolto con l'utilizzo di più fonti. + 
REGIONE PIEMONTE 
AREA: Amministrazioni pwbbliche e servizi sociali —‘SETTORE: Sanità 
PIE-00001  IMonitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi longitudinali Sda 
AREA: Settorieconomici SETTORE: Industria 


PIE-00003 Coordinamento di archivi statistici e amministrativi in materia di artigianato Sdi 
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PIE-00005 


RSI-00003 


TOS-00019 


TOS-00014 
TOS-00013 


TOS-00017 


TOS-00016 


VEN-00002 


PAB-00006 
PAB-00011 
PAB-00013 


PAB-00020 
PAB-00029 


PAB-00032 


PAB-00009 


PAB-00014 
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Banche dati statistiche sulle imprese piemontesi * 


REGIONE SICILIA 
AREA: Contieconomici e fmanziari SETTORE: Contieconomici e finanziari 


Sistema informativo statistico sugli aggregati macroeconomici regionali* 


REGIONE TOSCANA 
AREA: Amministrazioni pwbliche e servizi sociali —SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 
Sistema informativo sulla Finanza e sui Sermizi delle Autonomie Locali 
AREA: Amministrazioni p bbliche e servizi sociali —‘SETTORE: Sanità 


Registro di Mortalità Regionale 
Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Industria 
Rilevazione sull'attività estrattiva 
AREA: Contieconomici e fmanziari SETTORE: Contieconomici e fimanziari 


SAM perla Toscana 


REGIONE VENETO 
AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Territorio 


SIGOVe - Sistema informativo di govemo del Veneto 


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 
Indagine sui giovani 
Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesire 
Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige 
AREA: Amministrazioni p bbliche e servizi sociali —‘SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 


Indagine sulla soddisfazione dei cittadini coni servizi dell'amministrazione pubblica 
Sistema informativo sui contratti pubblici 


AREA: Amministrazioni pwbbliche e servizi sociali —‘SETTORE: Assistenza e previdenza 
Revisione sistema informativo statistico sui presidi socio-assistenziali * 

AREA: Amministrazioni p bbliche e servizisociali —SETTORE: Istruzione e formazione 
Educazione permanente in Alto Adige 

AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali ‘SETTORE: Cultura 


Biblioteche in provincia di Bolzano 
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Sda 


Sis 


Sis 


Sdi 
Sda 


Sdi 


Sde 


Sis 


Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sis 


Stu 


Sdi 


Sdi 
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PAB-00015 Museiin provincia di Bolzano Sdi 


AREA: Mercato dellvoro —SETTORE: Mercato dellavoro 


PAB-00025 Archivio dipendenti e retribuzioni settore pubblico - DMA Sdi 
PAB-00026 Archivio dipendenti e retribuzioni del settore privato - E-IMEMS Sda 
PAB-00017 Analisi retribuzioni e percorsi lavorativi dei lavoratori dipendenti Sde 


AREA: Sistema economio —SETTORE: Prezzi 


PAÀB-00018 Osservatorio prezzi Sdi 
PAB-00027 Osservatorio tariffe Sdi 


AREA: Settorieconomici —SETTORE: Industria 
PAB-00022 Produzione e consumo di energia Sdi 
AREA: Settorieconomici SETTORE: Trasporti 


P&B-00002 Censimento del traffico Sdi 
PAB-00033 Sistema informativo sulla mobilità - MOBINFO* Stu 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Servizi finanziari 
P&B-00023 Condizioni bancarie Sdi 


AREA: Contieconomici e fmanziari SETTORE: Contieconomici e fmanziari 


PAB-00035 Tavola economica intersettoriale perla provincia di Bolzano* Sda 
PAB-00028 Iconti delle amministrazioni pubbliche in provincia di Bolzano Sde 
PAB-00031 Conto satellite turismo Sde 


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
AREA: Territorio e ambiente SETTORE: Territorio 
PAT-00022 Sistema informativo statistico Sis 
AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione 
PAT-00005 Cittadini stranieri residenti peranno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile Sda 
AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 


PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine Sdi 
PAT-00037 Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle famiglie trentine (reddito di garanzia)* Sdi 


AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali —SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 


PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nella Relazione allegata al Conto Annuale Sdi 
delle spese di personale 


AREA: Amministrazioni pwbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 
PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia * Sdi 
AREA: Mercato dellvoro SETTORE: Mercato dellavoro 


PAT-00031  Datioccupazionali infra-censuari a livello territoriale perla provincia di Trento Sde 
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PAT-00036 


PAT-00018 


PAT-00023 


PAT-00006 
PAT-00035 


PAT-00015 
PAT-00034 
PAT-00024 


PAT-00025 
PAT-00026 
PAT-00027 
PAT-00029 
PAT-000238 


FBL-00002 


FBO-00004 


FBO-00001 
FBO-00003 


FLU-00001 
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AREA: Sistema economico —SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 


Studio di fattibilità per la realizzazione di un thesauro delle attività di R&S condotte nell'ambito delle arti, delle 
scienze umane e delle scienze economico-sociali 


AREA: Sistema economico —SETTORE: Società dell'informazione 

Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione delle imprese con meno di 10 addetti (e- 
commerce) 

Monitoraggio della attività di promozione della interoperabilità e del software open source nella pubblica 
amministrazione trentina 

AREA: Settorieconomici SETTORE: Costruzioni 


Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti 
Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 
AREA: Settorieconomici ‘SETTORE: Turismo 
Gli occupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento 
La spesa turistica in Provincia di Trento 
Data Warehouse del Turismo perla Provincia Autonoma di Trento 
AREA: Contieconomici e fmanziari —SETTORE: Contieconomici e finanziari 
Aggiomamento della Tavola intersettoriale della provincia di Trento con la tecrica supplyu& use 
Stima anticipata del PIL perla provincia di Trento 
Conto economico delle AP. della povincia di Trento secondo il SEC95 
Stima della produttività totale dei fattori per la provincia di Trento 
Modello di micmsimulazione fiscale 
PROVINCIA DI BELLUNO 
AREA: Mercato dellivoro —SETTORE: Mercato dellavoro 


Studio progettuale perla costituzione di un sistema statistico di dati amministrativi di varie fonti* 


PROVINCIA DI BOLOGNA 

AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione 
Sistema informativo provinciale sulla popolazione * 
AREA: Settorieconomici SETTORE: Trasporti 
Localizzazione puntuale degli incidenti stradali nella Provincia di Bologna 
Catasto strade di competenza delle province 

PROVINCIA DI LUCCA 
AREA: Mercato dellivoro SETTORE: Mercato dellavoro 


Rilevazione periodica sull'andamento delle forze lavoro provirciali e sub-provinciali* 


PROVINCIA DI RIMINI 
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Stu 


Sdi 


Sdi 


Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sis 


Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Stu 


Stu 


Sda 


Sde 
Stu 


Sdi 
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PRI-00002 


PRI-00004 


PRIM-00001 


PRO-00001 


FIR-00005 


FIR-00004 


FIR-00007 


FIR-00001 
FIR-00015 


FIR-00013 
FIR-00016 


LIV-00001 


IIL-00030 
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AREA: Amministrazioni pwbbliche e servizi sociali —‘SETTORE: Giustizia 
Geore ferenziazione dei delitti nella Provincia di Rimini e studio della delittuosità 
AREA: Settorieconomici SETTORE: Turismo 


Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi nicettivi* 


PROVINCIA DIROMA 
AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali ‘SETTORE: Cultura 


Musei e siti di interesse archeologico dell'hinterland della Provincia di Roma* 


PROVINCIA DI ROVIGO 
AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali SETTORE: Istituzioni p ubbliche e private 


Censimento degli archivi amministrativi delle Province 


COMUNE DI FIRENZE 
AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Territorio 
Numerazione civica georeferenziata 
AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione 
Profilo demografico della città e dell'area fiorentina 
AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 
La qualità della vita a Firenze 
AREA: Mercato dellvoro —SETTORE: Mercato dellavoro 


Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina 
I redditi dei fiorentini 


AREA: Metodobgie e strumenti generalizzati ‘SETTORE: Metodohgie e strumenti generalizzati 
Valutazione e sperimentazione di software open source per la statistica ufficiale a livello locale 
Trattamento statistico dei dati personali* 

COMUNE DI LIVORNO 
AREA: Mercato dellvoro —SETTORE: Mercato dellavoro 


Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livomo - Collesalvetti 


COMUNE DI MILANO 
AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Territorio 


La statistica peril govemo del temtorio* 
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Stu 


Sdi 


Stu 


Sdi 


Sdi 


Sda 


Sdi 


Sdi 
Sda 


Stu 
Stu 


Sdi 


Stu 
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MIL-00032 


MIL-00009 
MIL-00006 


MIL-00022 
MIL-00029 


MIL-00015 


MIL-00028 


IMIL-00025 


MIL-00031 


ROM-00018 


ROM-00019 
ROM-00020 


ENA-00001 
ENA-00002 
ENA-00004 


ENA-00007 


ENA-00005 
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Infrastruttura Informazione Territoriale {IIT}* 
AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione 


Stranieri iscritti in anagrafe. 
Proiezioni della popolazione e delle famiglie al 31.12.2029. 


AREA: Popolazione e società —‘SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 


Sistema Informativo Infanzia e Adolescenza 
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Stu 


Sda 
Sde 


Sdi 


Domanda reale e potenziale dei servizi educativi e sociali rivolti a persone con disabilità (età compresa tra 3e 64 Stu 


anni). + 

AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali —SETTORE: Istruzione e formazione 

Percorsi formativi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 

AREA: Mercato dellivoro —SETTORE: Mercato dellavoro 

AMERICA - Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi. 

AREA: Sistema economico —SETTORE: Prezzi 

Analisi sperimentale sull'inflazione spaziale nel canale della Grande Distribuzione 

AREA: Metodobgie e strumenti generalizzati SETTORE: Metodologie e strumenti generalizzati 


Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito wbano.* 


COMUNE DI ROMA 
AREA: Mercato dellvoro SETTORE: Mercato dellavoro 


Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 
Valutazione delle metodologie perla mappatura dei dati reddituali a livello comunale e subcomunale* 


Studio progettuale perla realizzazione di un sistema statistico integrato sul mercato del lavoro locale da dati di 
fonte amministrativa* 


FONDAZIONE EN4S4RCO 
AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizisociali —SETTORE: Assistenza e previdenza 
Statistiche sugli agenti e rappresentanti di commercio pensionati 
Statistiche sugli iscritti (agenti e rappresentanti di commercio) 
Liquidazioni del fondo indennita' risoluzione rapporto (Fin) 
AREA: Mercato dellvoro SETTORE: Mercato dellavoro 
Nuove iscrizioni annuali di agerti e rappresentanti di commercio e di imprese mandatarie 
AREA: Settorieconomici SETTORE: Commercio 


Mandanti degli agenti e rappresentanti di commercio 


FERROVIE DELLO STATO SP.A. 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Trasporti 


Sda 


Sis 


Stu 


Stu 


Sde 


Stu 
Stu 


Sda 
Sda 
Sda 


Sda 


Sda 


2-8-2011 


Serie generale - n. 178 


Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE 


FES-00018 
FES-00019 
FES-00021 
FES-00022 


POS-00027 


POS-00028 


POS-00025 
POS-00026 
POS-00029 


TAG-00012 


TAG-00001 
TAG-00003 
TAG-00006 
TAG-00007 
TAG-00013 
TAG-00014 
TAG-00015 
TAG-00011 


TER-00001 
TER-00002 
TER-00004 
TER-00007 
TER-00008 
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Traffico ferroviario viaggiatori 

Traffico ferroviario merci 

Caratteristiche infrastrutturali della rete femoviania nazionale 
Puntualità del trasporto ferroviario 


POSTE ITALIANE S.P.A. 
AREA: Mercato dellivoro —SETTORE: Mercato dellavoro 
Personale di Poste Italiane S.p.A. 
AREA: Sistema economico —SETTORE: Società dell'informazione 
Principali variabili economic he e strutturali degli Uffici Postali 
AREA: Settorieconomici —SETTORE: Servizi finanziari 


Trasferimento fondi 
Conti conenti 
Risparmio postale 


ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIA CARNE 
AREA: Territorio e ambiente —SETTORE: Territorio 
Indicatori infrastrutturali per bacini sub provinciali * 
AREA: Contieconomici e fmanziari SETTORE: Contieconomici e finanziari 


Il valore aggiunto dell'artigianato nelle province italiane 

Reddito disponibile delle famiglie, consumi e risparmi a livello provinciale 

Il patrimonio delle famiglie nelle province italiane 

Il valore aggiunto provinciale manifatturiero per fasce dimensionali di impresa 
Indicatori statistici territoriali sull'artigianato* 

Indicatori economici a livello sub provinciale e comunale * 

Il reddito disponibile secondo l'ampiezza delle famiglie residenti* 

La realizzazione di conti satellite del turismo su scala territoriale 


TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. 
AREA: Settorieconomici SETTORE: Industria 


Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia 
Nota congiunturale mensile 

Statistica giomaliera della richiesta di energia elettrica in Italia 

Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica 

WEBSTAT 


Sde 
Sde 
Sde 
Sde 


Sdi 


Sde 


Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sde 


Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Stu 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sis 
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4 APPENDICE B- ELENCO DEI LAVORI PROGRAMMATI 2011 - 2013 PER AREA E SETTORE 


Elenco dei avoriprogrammati 2011 - 2013 per area e settore 


{i progetti entrati nel 201 Ì sono contrassegnati con "#) 


AREA: Territorio e ambiente SETTORE: Territorio 


Sdi IST-02085 Variazioni delle amministrazioni territoriali e calcolo delle superfici 

Sdi IST-02133 Basi Territoriali per i Censimenti 2010-2011 

Sdi IST-02232 Rilevazione sui numeri civici nei comuni con almeno 20.000 abitanti 

Sdi IST-02398 Formazione delle aree di censimento nei comuni con almeno 20.000 abitanti (*) 

Sdi FIR-00005 Numerazione civica georeferenziata 

Sde IST-01332 Indicatori territoriali di dotaziore infrastrutturale 

Sde IST-01334 Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo 

Sde IST-01697 Urban Audit 

Sde IST-02034 Prodotti per l'analisi territoriale 

Sde TAG-00012 Indicatori infrastrutturali per bacini sub provinciali (*) 

Stu IST-02187 Studio progettuale per una indagine perla determinazione delle coordinate geografiche dei principali 
punti infrastrutturali 

Stu IMIL-00030 La statistica peril governo del territorio (*) 

Stu MMIL-00032 Infrastruttura Informazione Territoriale (IIT) (*) 

Sis IST-02132 Sistema di Indicatori Territoriali (Sitis) 

Sis IST-02471 Sistema Storico delle Amministrazioni Territoriali (SISTAT) (#) 

Sis IST-02472 Sistema informativo geografico (GISTAT) (*) 

Sis LOM-00001 Annuario Statistico Regionale della Lombardia 

Sis PAT-00022 Sistema informativo statistico 

Sis VEN-00002 SIGOVe - Sistema informativo di govemo del Veneto 


AREA: Territorio e ambiente SETTORE: Ambiente 


Sdi IST-00907 Rilevazioni dati ambientali nelle città 

Sdi IST-02190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici 

Sdi IST-02191 Uso delle risorse idriche 

Sdi IST-02192 Rilevazione sui servizi idrici 

Sdi IST-02482 Indicatori di sviluppo sostenibile multidomini: ambientale, sociale, economico (*) 

Sdi INT-00012 Attività di soccorso svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Sdi INT-00051 Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Sdi MID-00029 Statistiche meteorologiche 

Sdi PAC-00059 Inventario nazionale foreste e carbonio - Integrazione per serbatoi forestali di carbonio 
Sdi SAL-00013 Qualità delle acque di balneazione 

Sdi APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi 
Sdi APA-00002 Rete Nazionale di Sorveglianza della Radioattivita Ambientale - RESORAD 

Sdi APÀ-00004 Qualità dell'aria 

Sdi APA-00006 Qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci 

Sdi APA-00007 Qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi 

Sdi APA-00017 Monitoraggio de ll'Inquinamento elettromagnetico 

Sdi APA-00018 Rete ondametrica nazionale (Ron) 

Sdi APA-00020 Rete mareografica nazionale (Run) 

Sda ACI-00011 Parco veicoli per classi di inquinamento secondo gli standard e uropei 

Sda APA-00013 Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti (EPRTR) e PRTR nazionale 
Sda APA-00016 Costi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti wbani 

Sda APA-00031 Progetto IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia 


Sda APÀ-00038 ITHACA - ItalyHAzard from CA paple faults (*) 
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Sda 
Sda 
Sde 
Sde 
Sde 


Sde 
Sde 


Sde 
Sde 
Sde 


Sde 


Stu 
Stu 


Stu 
Stu 
Stu 


Stu 
Stu 
Stu 
Stu 
Sis 
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APA-00039 
UCC-00003 
IST-01995 
IST-01997 
IST-02156 


IST-02138 
PCM-00034 


APA-00012 
APA-00015 
APA-00030 


ENT-00003 
IST-02164 
IST-02196 


IST-02275 
IST-02276 
IST-02464 


APA-00035 
APA-00036 
APA-00037 
APA-00040 
APA-00032 
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Produzione di imballaggi e gestione dei rifiuti da imballaggio (*#) 

Statistiche dall'archivio del IMbdello Unico di Dichiarazione Ambientale 

Stima dei rifiuti generati dalle famiglie 

Sviluppo e implementazione di indicatori agro-ambientali per l'analisi della sostenibilità 

Multiscopo sulle famiglie: la percezione dei problemi ambientali, indicatori temtoriali e serie storiche 
Stima del carico inquinante potenziale delle acque reflue urbane in termine di abitanti equivalenti 
Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) 

Inventario delle emissioni in atmosfera 

Fattori medi di emissione per il trasporto stradale in Italia 

Sistema nazionale perla raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di Interesse 


Ambientale - SCIA 
Indicatori Aribientali di Effetto 


Analisi e lo sviluppo di indicatori perla valutazione dell'impatto ambientale del trasporto su strada 
Sviluppo e armonizzazione delle statistiche relative ai nifiuti 

Studio delle relazioni tra consumi energetici e fenomeni meteoclimatici 

Stima di indicatori ambientali temitoriali con riferimento all'uso del suolo 

Individuazione ed anmonizzazione fonti amministrative e statistiche subiomasse, residui e rifiuti organici 
con potenziale energetico. (*#) 

Censimento nazionale dei geositi 

Monitoraggio delle acque dolci superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (*) 

Monitoraggio delle acque sottemanee ai sensi della Dir. 2000/60/CE (*) 

I piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'ania. (*) 

Database Annuario dei dati ambientali 


AREA: Popolazione e società SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sda 


IST-00096 
IST-00101 
IST-00115 
IST-00116 


IST-00199 
IST-00664 
IST-01805 
IST-02406 
IST-02410 


INT-00003 
INT-00013 
INT-00029 


INT-00058 


INT-00065 
EIMR-00016 
IST-00201 
IST-00202 
IST-00203 
IST-00924 
IST-01354 
IST-02270 
IST-02295 
INT-00041 
INT-00048 
MAE-00007 
NMAE-00012 


Movimento e calcolo della popolazione residente annuale 

Movimento e calcolo della popolazione residente mensile 

Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito 

Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per proce dime nto 
esaurito 

Matrimoni 

Eventi di stato civile 

Indagine campionaria sulle nascite 

15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni (*) 

Rilevazione campionaria di controllo della copertura e qualità del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni (*) 

Elettori e sezioni elettorali 

Acquisto e reiezione della cittadinanza italiana - 

Dati complessivi relativi ai richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato, sia ai riconosciuti, sia ai 
titolari di protezione umanitaria, sia ai respinti. 

Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti asilo da e per l'Italia provenienti da altri paesi 
dell'Unione Europea (Regolamento Dublino II - settembre 2003) 

Monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione ed all'attività anagrafica svolta dai comuni (*) 
Rilevazione delle famiglie per numero di componenti a livello comunale (*) 

Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza 

Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza 
Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile 

Iscritti in anagrafe per nascita 

Popolazione straniera residente comunale per sesso ed anno di nascita 

Registro statistico nazionale sugli individui 

Acquisizione liste anagrafiche comunali (LAC}) 

Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE.) 

Immigrazione regolare - Attività della Polizia di Stato 

Italiani iscritti in anagrafe consolare 

Visti d'ingresso in Italia 
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Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 


Sde 


Sde 
Stu 
Stu 
Stu 
Stu 
Stu 
Sis 
Sis 
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PAT-00005 
PBO-00004 
FIR-00004 
IMIL-00009 
IST-00453 
IST-00590 
IST-00597 
IST-00636 
IST-01448 
IST-01450 
IST-02054 
IST-02452 


EIMR-00015 


MMIL-00006 
IST-01983 
IST-02060 
IST-02454 
IST-02457 
EIMMR-00014 


IST-02172 
IST-02178 
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Cittadini stranieri residenti peranno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile 

Sistema informativo provinciale sulla popolazione (*) 

Profilo demografico della città e dell'area fiorentina 

Stranieri iscritti in anagrafe. 

Tavole di mortalità della popolazione italiana 

Permessi di soggiomo dei cittadini stranieri 

Tawole e indicatori di fecondità e nuzialità 

Richieste di asilo politico e acquisizioni di cittadinanza dei cittadini stranieri 

Previsioni demografiche 

Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowrast) 

Sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed altri esiti del concepimento 

Sistema di elaborazioni e stime sulla popolazione straniera residente anche ai fini del REGOLAMENTO 
(CE) N. 862/2007 (#) 

Modello previsivo della popolazione residente distinta per età, sesso e cittadinanza (italiana/non italiana) 
e sue "derivate" a varilivelli territoriali, per aree con popolazione superiore ai 50.000 abitanti (*) 
Proiezioni della popolazione e delle famiglie al 31.12.2029. 

Progettazione tecnico-statistica del censimento della popolazione e delle abitazioni 

Progettazione e sviluppo archivi satellite sulle unità socio-demografiche 

Sistema di elaborazioni e stime per il regolamento comunitario sulle statistiche demografiche (#) 
Sfruttamento del sistema INA-SAIA perla produzione di statistiche demografiche (*) 

Studio progettuale perla realizzazione di previsioni della popolazione regionale per piccole aree (*) 
Sistema informativo sulla popolazione - DEMO 

Sistema informativo stranieri 


AREA: Popolazione e società SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sda 
Sde 
Sde 


IST-00204 
IST-00245 
IST-01395 
IST-01858 
IST-01924 
IST-01948 
IST-02066 
IST-02151 
IST-02203 


IST-02204 
IST-02251 
IST-02258 


IST-02320 


IST-02321 
IST-02396 
IST-02467 
ISA-00004 
PAB-00006 
PAB-00011 
PAB-00013 
PAT-00007 
PAT-00037 
FIR-00007 
MMIL-00022 
LPR-00114 
IST-01954 
IST-01955 


Multiscopo sulle famiglie : aspetti della vita quotidiana 

Indagine sui consumi delle famiglie 

Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 

Multiscopo sulle famiglie : uso del tempo 

Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali 

Modulo ad hoc per l'indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 

Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri 

Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero 

Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri in 

un'ottica di genere 

Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri 

Rilevazione della povertà estrema 

Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale, alla apparte nenza etnica 

Maultiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione periservizi di erogazione di energia elettrica e 
as 

dizione sulle famiglie: Modulo sulla qualità della vita dell'infanzia (*) 

Indagine sulle spese delle famiglie (#) 

Multiscopo sulle famiglie: nuova indagine mensile perla misurazione del benessere degli individui (#) 

Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori 

Indagine sui giovani 

Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine 

Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige 

Condizioni di vita delle famiglie trentine 

Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle famiglie trentine (reddito di garanzia) (*) 

La qualità della vita a Firenze 

Sistema Informativo Infanzia e Adolescenza 

Analisi dei beneficiari della carta acquisti e del suo utilizzo presso i punti vendita 

Povertà relativa e indicatori di disagio sociale 

Povertà assoluta 
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Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 


Sde 
Stu 
Stu 
Stu 
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IST-01959 
IST-01961 
IST-01963 
IST-01964 
IST-02095 
IST-02097 
IST-02339 
IST-02370 
IST-02450 
LPR-00119 


ISM-00001 
IST-02091 
IPS-00060 
MIL-00029 
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Stima e distribuzione del reddito familiare per componenti 

Elaborazione trasversale e longitudinale della povertà e del disagio sociale 

Modelli su imposte personali sui redditi e sui contributi sociali 

Matching dati su redditi e fonti amministrative 

Condizioni di vita e reddito delle famiglie di immigrati 

Indicatori longitudinali dell'indagine sulle condizioni di vita 

Occupazione e reddito in Europa (*) 

Quality Re port strategia campionaria EU-SILC {*) 

Fitti figurativi (*) 

Individuazione delle aree di disagio economico-sociale perle politiche di contrasto all'esclusione sociale 
* 

Saei degli acquisti agroalimentari delle famiglie italiane 

Metodologie e procedure per la corezione ed il trattamento dei dati longitudinali EU_SILC 

Statistiche su assegni al nucleo familiare. (*) 


Domanda reale e potenziale dei servizi educativi e sociali rivolti a persone con disabilità (età compresa 
tra3e 64anni). (*) 


AREA: Amministrazioni pwbliche e servizi sociali SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 


IST-00229 
IST-00232 
IST-00235 
IST-00916 
IST-01375 
IST-01377 
IST-01944 
IST-02379 
IST-02380 
IST-02445 
IST-02458 
IST-02460 
INT-00001 
INT-00022 
INT-00034 
INT-00035 
INT-00036 
INT-00063 
LFR-00117 
IMUR-00019 
PCIM-00030 


PCM-00035 
UCC-00010 
UCC-00017 
PAB-00020 
PAT-00033 


PRO-00001 
IST-01865 
IST-02076 
IST-02077 
IST-02078 
IST-02218 
IST-02296 
INT-00020 
INT-00023 


Bilanci consuntivi di regioni e province autonome 

Bilanci consuntivi delle camere di commercio 

Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario 

Rilevazione delle organizzazioni di volontariato 

Rilevazione delle cooperative sociali 

Rilevazione delle Fondazioni 

Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (513) 

9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit (*#) 

9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche (*) 
Bilanci consuntivi delle istituzioni pubbliche e private (*) 

Indagine di ritomo sulle istituzioni (sociali) per analisi del fenomeno della mancata o emata risposta (*) 
Indagine sul peso degli oreri informativi a carico delle piccole e medie imprese - Indagine MOA (*#) 
Censimento del personale degli enti locali 

Anagrafe degli amministratori degli enti locali 

Provvedimenti emanati in materia di culti 

Interventi finanziari peril restauro e la tutela dei beni di proprie tà del Fondo edifici di culto 
Amministrazione del patrimonio appartenente al Fondo edifici di culto 

Dati relativi allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali 

Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il Volontariato (ex L 266/1991, art.12) 
Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università 

Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipende nti e a consulenti e collaboratori 
esterni 

Rilevazione mensile sulle assenze dei dipendenti pubblici (#) 

Struttura e attività delle camere di commercio 

Livelli di soddisfazione delle imprese peri servizi pubblici 

Indagine sulla soddisfazione dei cittadini coni servizi dell'amministrazione pubblica 

Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nella Relazione allegata al Conto 
Annuale delle spese di personale 

Censimento degli archivi amministrativi delle Province 

Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali 

Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali 

Bilanci consuntivi delle comunità montane 

Bilanci consuntivi delle Unioni di comuni 

Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni pubbliche ai fini censuari 
Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni nonprofit 

Osservatorio degli statuti comunali e provinciali 

Trasferimenti erariali correnti agli enti locali 


—.331-—È 
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Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sde 
Stu 


Sis 
Sis 
Sis 


Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


INT-00039 
LFR-00116 
MAE-00005 
MAE-00023 
UCC-00015 
IST-02395 


IST-02397 
PàAB-00029 
TOS-00019 
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Risultati elettorali provvisori e definitivi 

Iniziative e progetti finanziati dal Fondo Nazionale per l''Associazionismo (ex L.383/2000, art.12) 
Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari 

Cooperazione allo sviluppo - Impegni ed erogazioni per Paese destinatario 

Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit 

Studio progettuale per la definizione di metodologie di valutazione della customer satisfaction degli 
utenti della Pa e la rilevazione delle struttue di comunicazione della Pa. (*#) 

Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione (#) 

Sistema informativo sui contratti pubblici 

Sistema informativo sulla Finanza e sui Servizi delle Autonomie Locali 


AREA: Amministrazionip wbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 


IST-00036 
IST-00088 
IST-00039 
IST-00090 
IST-00091 
IST-00092 
IST-00095 
IST-02067 
IST-02153 


IST-02225 
IST-02234 


SAL-00001 
SAL-00002 
S&AL-00003 
SAL-00004 
SAL-00005 


SAL-00006 
S&L-00007 
S&L-00003 
SAL-00010 


SAL-00012 
SAL-00016 
SAL-00017 


SAL-00013 
SAL-00020 
SAL-00023 
SAL-00024 


SAL-00025 
SAL-00026 
SAL-00029 
SAL-00030 


SAL-00032 
SAL-00033 
SAL-00035 


SAL-00037 


Notifica delle malattie infettive, diffhusive e parassitarie 

Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo 

Interruzioni volontarie della gravidanza 

Indagine rapida sulle notifiche di malattie infettive - Riepiloghi mensili 

Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura 

Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo 

Indagine su Decessi e Cause di morte 

Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 

Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai 

servizi sanitari" 

Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritomo sulle persone con disabilità 

Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1°grado, statali 

e non statali 

Attività gestionali ed economiche delle 4sl- personale dipendente 

Attività gestionali ed economiche delle &sl- medicina di base 

Attività gestionali ed economiche delle Asl- assistenza farmaceutica comenziorata 

Attività gestionali ed economiche delle Asl - presidi sanitari 

Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi 

extracomunitari 

Attività gestionali ed economiche delle 4sl- personale dipendente degli istituti di cura 

Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti) 

Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali) 

Attività gestionali ed economiche delle Asl- grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e 
vati 

Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossicodi pendenze (SERT) 

Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia. 

Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non autorizzate, medicinali veterinari 

ed agenti contaminanti ambientali in animali vivi e prodotti di origine animale. 

Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 

Controllo Ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari inalimenti di origine vegetale 

Utenza e attivita' delle strutture pubbliche e private nel settore alcoldipendenza 

Risultati dei piani di profilassi attuati dal servizio sanitario nazionale perla eradicazione della tubercolosi 

bovina, brucellosi bovina e ovicaprina, le ucosi bovina 

Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semire sidenziale e residenziale 

Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978 

Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie 

Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi 

comunitari 

Conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere 

Modello LÀ dei costi peri livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere. 

Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano 

sanitario nazionale 

Sistema di sorveglianza delle meningiti batteriche 


2-8-2011 
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SAL-00033 
S&L-00042 
SAL-00043 
SAL-00047 
SAL-000438 
SAL-00049 


SAL-00050 
SAL-00051 
I55-00004 
I55-00006 
I55-00007 
ISS-00011 
I5S-00012 
I5S-00014 
I5S-00020 
I5S-00021 
I5S-00023 
I55-00027 
I55-00028 
I5S-00029 
TOS-00014 
MID-00004 
MID-00008 
NID-00046 
I&I-00004 
IPS-00020 
PIE-00001 


TOS-00013 
IST-00267 
IST-00268 
IST-00269 
IST-01835 


IST-02146 
IST-02269 


IST-02463 


SAL-00041 
I5S-00013 
I55-00017 
I55-00031 
IST-02150 
IST-02318 
I55-00024 
I55-00025 
I55-00026 
I5S-00030 
I5S-00032 
I5S-00033 
IST-02174 
IST-02175 
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Certificato di assistenza al parto 

Vigilanza sanitaria sulle merci presentate all'importazione nel territorio nazionale e comunitario 
Sorvegliarza della paralisi flaccida acuta/polio 

Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale 

Controlli sanitari sulle importazioni di prodotti di origine non animale da paesi terzi. 

Profilassi intemazionale : vaccinazioni per viaggiatori intemazionali eseguite dagli uffici di sanità 
marittima aerea e di frontiera 

Sorveglianza del morbillo 

Sorveglianza della rosolia conge nita e dell'infezione da virus della rosolia in gravidanza 
Registro nazionale aids 

Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA) 

Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti 

Registro nazionale della legiorellosi 

Registro nazionale della malattia di Cre utzfeldt-Jakob e sindromi correlate 

Sistema di sorveglianza sentinella dell'influenza (INFLUNET) 

Registro nazionale delle coagulopatie congenite 

Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita 

Sistema di sorveglianza dell'Intemuzione Volontaria di Gravidanza (IVG) 

Registro Procreazione IMedicalmente Assistita (PIMA) 

Sorvegliarza delle malattie batteriche invasive 

Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza 

Registro di IMbrtalità Regionale 

Infortunati nelle forze armate italiane 

Deceduti nelle forze armate italiane 

SISAD Sistema informatico della sanità militare (*) 

Prestazioni ambulatoriali fornite dall'Inail a infortunati 0 tecnopatici 

Certificati di diagnosi per indennità di malattia 

Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi 
longitudinali 

Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche 
Cause di natimortalità 

Struttura e attività degli istituti di cura 

Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 

Analisi del bridge coding Icd9 - Icd10 (valutazione dell'impatto della nuova classificazione 
intemazionale delle cause di morte Icd10 sui dati di mortalità) 

Codifica manuale delle cause di morte in [CD10 e supporto ai sistemi per la codifica automatica 
Multiscopo sulle famiglie : analisi sulle differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di 
salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari 

Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalita' stradale attraverso il Record 
Linkage con altre fonti informative (*) 

Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria 

La mortalità per causa in Italia 

Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e nelle regioni italiane 
Osservatorio Epidemiologico sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 

Studio progettuale per la revisione del flusso di acquisizione dei dati di mortalità e sperimentazione 
Multiscopo sulle famiglie : Indagine sull'uso di sostanze psicoattive legali e illegali (*) 

Registro nazionale per gli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori 

Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare 

Progressi per le Aziende Sanitarie per la Salute in Italia (PASSI) 

Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Conge nite (IMC) 
Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in Italia (OSNAMI) 
Sorveglianza Nazionale delle Esposizioni pericolose e delle Intossicazioni (SNEFI) 

Indicatori socio-sanitari (Health for All - Italia e altro) 

Sistema Informativo sulla disabilità 
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AREA: Amministrazioni pwbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 


Sdi IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali 

Sdi IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 

Sdi IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati 

Sdi IST-02147 Mappa territoriale dei comuni singoli e associati che erogano interventi e servizi sociali 

Sdi INT-00008 Strutture socio-riabilitative per tossicodipendenti e soggetti in trattamento 

Sdi INT-00046 Strutture per anziani 

Sdi INT-00047 Strutture di accoglienza per stranieri 

Sdi LPR-00098 Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio 

Sdi MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche (*) 

Sdi PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia (*) 

Sda IST-02235 Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti pensionistici 

Sda IST-02286 Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche 

Sda INT-00053 Monitoraggio sull'applicazione dell'art. 75 (sanzioni amministrative). Testo aggiomato del D.P.R. 
309/90 recante "T.U. delle leggi in materia di droga " 

Sda LFR-00023 Ripartizione fondo patronati 

Sda I&I-00003 Rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale (invigore e costituite) 

Sda I&I-00011 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indennizzati dall'Imail 

Sda IAI-00012 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale denunciati all'Inail 

Sda I&I-00015 Casì di infortunio sul lavoro denunciati mensilmente all'Inail 

Sda IAI-00016 Disabili, percettori di una rendita Inail 

Sda IPD-00001 Indennità premio di servizio (Ips) 

Sda IPD-00002 Indennità di buonuscita 

Sda IPD-00003 Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti Inpdap, statali ed enti locali 

Sda IPD-00005 Trattamenti pensionistici 

Sda IPD-00006 Trattamento di fine rapporto (Stato ed enti locali) 

Sda IPIM-00002 Rendite per infortunio sul lavoro, infortunio in itinere o malattia professionale 

Sda IPIM-00003 Indennizzi per infortuni sul lavoro, infortuni in itinere e temporanea inidoneità alla navigazione 

Sda IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni ivs Inps 

Sda IPS-00003 Ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale 

Sda IPS5-00004 Interventi straordinari della cassa integrazione guadagni a pagamento diretto 

Sda IPS-00005 Integrazioni salariali agli operai agricoli 

Sda IPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli 

Sda IPS-00007 Disoccupazione nel settore agricolo 

Sda IPS-00008 Assegni al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti 

Sda IPS-00009 Prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi 

Sda IPS-00029 Titolari di trattamenti pensionistici 

Sda IPS-00030 Indennità di mobilità 

Sda IPS-00046 Pensioni invalidi civili 

Sda IPS-00050 Pensioni del sistema previdenziale italiano 

Sda IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità 

Sda ENA-00001 Statistiche sugli agenti e rappresentanti di commercio pensionati 

Sda ENA-00002 Statistiche sugli iscritti (agenti e rappresentanti di commercio) 

Sda ENA-00004 Liquidazioni del fondo indennita' risoluzione rapporto (Fin) 

Stu IST-02416 Utilizzo a fini statistici delle demunce retributive mensili UniEmens (#) 

Stu LPR-00118 Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo sui servizi sociali 
perle non autosufficienze. (*) 

Stu IPS-00058 I Fondi di solidarietà :contmbuti, prestazioni e benefician 

Stu MAR-00002 Studio progettuale per la produzione di un set informativo di dati sui servizi educativi alla prima infanzia 
armonizzato tra regioni 

Stu PAB-00032 Revisione sistema informativo statistico sui presidi socio-assistenziali (*) 


AREA: Amministrazioni pb liche e servizi sociali SETTORE: Giustizia 
Sdi IST-00131 Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale 
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IST-00132 
IST-00133 
IST-00905 
IST-01863 
IST-02027 
IST-02260 
IST-02267 
INT-00004 
INT-00013 
PCM-00033 
IST-00305 
IST-00306 
IST-00707 
INT-00062 
MAE-00021 
MAE-00022 
MGG-00003 


IMGG-00004 
IMGG-00009 


MGG-00010 


IMGG-0001 1 
IMGG-00012 
MGG-00048 


MGG-00068 
IMGG-00069 
IMGG-00070 
IMGG-00071 
MGG-00072 
MIGG-00073 
MGG-00074 
IMGG-00075 
IMGG-00076 
MMGG-00077 
MGG-00078 
MGG-00079 
MGG-00080 
IMGG-00081 
IMGG-00082 
MGG-00083 
MGG-00093 
MGG-00094 
IMGG-00096 
IMGG-00097 
IMGG-00098 
IMIGG-00099 
MGG-00100 
MIGG-00103 
MGG-00104 
IMGG-00105 
MGG-00106 
IMGG-00107 
MGG-00109 
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Rilevazione sui minorenni denunciati per delitto 

Suicidi e tentativi di suicidio 

Rilevazione sull'attivita' del difensore civico 

Multiscopo sulle famiglie : sicurezza dei cittadini - anno 2003 

Giustizia amministrativa 

Multiscopo sulle famiglie : sicure zza delle donne 

Protesti 

Procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo 

Attivita' delle forze di Polizia nel settore degli stupefacenti 

Le adozioni intemazionali 

Attie convenzioni stipulati presso i notai 

Condannati per delitto con sentenza irrevocabile 

Condannati per contravvenzione con sentenza ine vocabile 

Numero dei delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia 

Casì di sottrazione di minori italiani trattati dal Ministero degli Affari Esteri 

Detenuti italiani all'estero 

Raccolta dati per la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipende rze (ai sensi dell'art. 1, 
comma 8, lett. g del DPR 309/90) 

Misure di prevenzione personali e patrimoniali emesse ex. L.646/82 (stampo mafioso) 
Monitoraggio sulla L. 194/78: "norme perla tutela sociale della mate mità e sull'intemizione volontaria 
della gravidanza" 

Procedimenti penali per delitti commessi con finalità' di temorismo ed eversione dell'ordine democratico 
(art. 51 comma 3 quaterc .p.p.) 

Procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 comma 3 bisc.p.p.) 
Personale dipendente dell'amministrazione penitenziaria 

Relazione al Parlamento sul Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (ai sensi dell'art. 294 del 
DPR n.115/02) 

Assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia Minorile 

Minorenni segnalati e presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per minorenni 

Flussi di utenza delle Comunità 

Flussi di utenza dei Centri di prima accoglienza 

La sospensione del processo e messa alla prova (art.28 D.P.R. 448/83) 

Flussi di utenza degli Istituti penali peri minorenni 

Indagine sulle attivita' degli archivi notarili 

Caratteristiche socio-lavorative, giuridiche e demografiche della popolazione detenuta 

Asili nido penitenziari e detenute madri 

Detenuti appartenenti alla criminalità organizzata 

Detenuti lavoranti e frequentanti corsi professionali negli istituti penitenziari 

Soggetti tossicodipe ndenti ed affetti dal virus hiv negli istituti penitenziari 

Benefici concessi alla popolazione detenuta 

Eventi critici negli istituti penitenziari 

Rapporto mensile sulla popolazione detenuta 

Ingressi, scarcerazioni e presenti a fine anno negli istituti penitenziari 

Attività svolta dall'Autorità Centrale Italiana in materia di sottrazione intemazionale di minori 
Movimento dei procedimenti civili presso gli uffici dei Tribunali 

Movimento dei procedimenti civili presso gli uffici di corte di appello 

IMovimento dei procedimenti civili presso gli uffici del giudice di pace 

Movimento dei proce dimenti penali presso gli uffici di Procura Generale della Re pubblica 
Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici di procura presso il tribunale 

Movimento dei proce dimenti penali presso gli Uffici di procura dei tribunali peri minorenni 
Movimento dei proce dime nti penali presso gli uffici dei tribunali 

Movimento dei proce dimenti penali presso gli uffici di Conte di appello 

Movimento dei proce dimenti penali presso i tribunali peri minorenni 

Movimento dei procedimenti civili ed attività varie presso i tribunali peri minorenni 
Movimento dei proce dimenti penali presso gli uffici del giudice di pace 

Statistica certificati prodotti dal Servizio del Casellario Giudiziale (DPR 313/2002) 
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Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sda 
Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Stu 
Stu 
Stu 
Stu 
Stu 


Stu 
Stu 
Stu 


Stu 
Sis 
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MGG-00114 
MGG-00115 
MGG-00116 
MGG-00117 
IMID-00045 
IST-00303 
IST-01002 
IST-01575 
MGG-00092 
IST-01274 
IST-02351 
IST-02353 
IST-02355 
MGG-00089 


IMGG-00090 


MGG-00108 


MGG-00113 


PRI-00002 
IST-02173 
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Movimento e durata dei procedimenti civili ed attività varie presso la Corte Suprema di Cassazione 
Ibvimento e durata dei procedimenti penali edattività varie presso la Corte Suprema di Cassazione 
Atti di ultima volontà e atti collegati 

Attività degli uffici e dei tribunali di sorveglianza per adulti e minorenni (*) 

STATISTICHE DELLA GIUSTIZIA MILITARE (*#) 

Movimento dei procedimenti civili ed attivita' varie presso gli uffici giudiziari 

Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorita' giudiziaria 

Movimento dei proce dime nti penali e attività' varie presso gli uffici giudiziari 

Prescrizioni di reati verificatesi nel corso di procedimenti penali 

Progetto sulla classificazione dei reati 

Utilizzo a fini statistici delle banche dati esistenti in materia di giustizia (*) 

Analisi del contenzioso in materia di lavoro (*#) 

Analisi del disagio economico delle imprese (*) 

IWbdalità di definizione dei procedimenti perali per reato ed elaborazione di indici territoriali: corte 
suprema di cassazione 

IVbdalità di definizione dei procedimenti civili per materia edelaboraziore di indici temitoriali: Corte 
Suprema di Cassazione 

Utilizzo a fini statistici della banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall'art. 40 della 
legge 23 marzo 2001, n 149 

Individuazione delle risorse assegnate agli uffici giudiziari ai fini di una individuazione dei costi della 
giustizia 

Geore ferenziazione dei delitti nella Provincia di Rimini e studio della delittuosità 

Sistema informativo temtoriale sulla giustizia 


AREA: Amministrazioni pwbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


IST-00220 
IST-00706 
IST-01677 
IST-01940 
IST-02246 
IST-02319 
ISF-00020 
ISF-00021 
ISF-00022 
ISF-00034 
ISF-00036 
ISF-00039 
ISF-00045 
LFR-00095 
NMIUR-00005 
MUR-00006 
IMUR-00008 
MUR-00009 
MUR-00013 
MIUR-00016 
MUR-00023 
MUR-00024 
PUI-00001 
PUI-00002 
PUI-00003 
PUI-00004 
PUI-00006 
PUI-00007 
PUI-00008 
PUI-00009 


Inserimento professionale dei laureati 

Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado 
Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 

Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca 

Studio di fattibilità e indagine campionaria sugli studenti stranieri nelle scuole secondarie 
Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla educazione degli adulti (*) 

INDACO-Lavoratori. Indagine sui comportamenti formativi dei lavoratori 
INDACO-Grandi Imprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese 

INDACO-PMI. Indagine sulla conoscenza nelle imprese 

INDACO-Microimprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese 

Banca dati sui bandi di gara emessi con riferimento al FSE 

Formazione nelle imprese (INDACO-CVTS intermedia) 

Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle azioni cofinanziate dal Fse 

Sistema di monitoraggio delle attività dei fondi interprofe ssionali per la formazione continua. 
Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo 

Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a favore degli studenti 

Diritto allo studio 

Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale 

Monitoraggio delle immatricolazioni 

Contrbuzione studentesca e interventi degli istituti AFAMMa favore degli studenti 
Rilevazione Istruzione Universitaria (*) 

Rilevazione studenti iscritti e laweati al 31 gennaio (*) 

Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali 

Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali 

Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e nonstatali 
Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali 
Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado 

Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza nelle scuole secondarie di grado 
Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado 

Anagrafe degli studenti 
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PAB-00009 
ISF-00001 
ISF-00006 
MAE-00020 
MUR-00002 
EIMR-00017 
IMIL-00015 
IST-01421 
IST-02014 


ISF-00004 
ISF-00007 
ISF-00037 
ISF-00038 
ISF-00044 
MUR-00010 
PUI-00005 


UCC-00014 
IST-02437 
ISF-00041 
ISF-00042 
ISF-00043 
ISF-00052 
ISF-00053 
ISF-00054 


LPR-00094 
MUR-00021 
MUR-00022 


PUI-00010 
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Educazione permanente in Alto Adige 

Spesa delle regioni per la formazione professionale 

Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo 

Istituzioni scolastiche italiane all'estero 

Personale docente di ruolo 

Studenti residenti in emilia-romagna (*) 

Percorsi formativi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 

Elaborazione ed analisi di dati di fonte MIUR sul sistema universitario 

Elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi al sistema scolastico raccolti dal Servizio Statistico del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Attivita' formativa realizzata dalle regioni 

Esiti occupazionali dei destinatari delle azioni cofinanziate con il Fondo sociale europeo 
Partecipazione dei minori di 18 anni alle attività dei sistemi formativi 

Partecipazione alla formazione in apprendistato e per i tutor 

Analisi del'offerta formativa rei percorsi IFTS 

Spesa per l'istruzione terziaria (Ocse - Eurostat - Unesco) 

Spesa per l'istruzione scolastica e la formazione professionale regionale. Personale della scuola (Tavole 
UOE. - Unesco, Ocse, Eurostat) 

La formazione continua nelle imprese italiare dei settori privati 

Aggiomamento e implementazione della Classificazione dei Titoli di studio - Anno 2011 (*) 
Realizzazione di un sistema informativo per l'analisi, il monitoraggio e la valutazione del FSE 
IMbnit-Fc Monitoraggio delle politiche nazionali di formazione continua 

CLA-FC Sistema nazionale di classificazione delle attività formative 

Programme for the Intemational Assessment of Adult Competencies (PIAAC) (#) 

TPS - Training Price Survey (*) 

INDACO Territoriale - IMbnitoraggio dei gap territoriali nei comportamenti formativi dei lavoratoni e 
negli investimenti delle imprese in formazione continua (#) 

Strutturazione a livello nazionale e regionale di un sistema statistico sulla formazione professionale 
Utilizzazione a fini statistici dei dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari 

Analisi dei processi di valutazione e miglioramento della qualità dei processi formativi. Sistemi ed 
indicatori 

I conti dell'Istruzione 


AREA: Amministrazioni p wbbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sda 
Sda 
Sda 


Sda 
Sda 
Sde 


IST-00209 

IST-02424 

IMBE-00001 
IMBE-00003 
NIBE-00004 
MMBE-00005 
NIBE-00008 
IMBE-00015 


LIG-00003 
LIG-00006 
LIG-00007 
PAB-00014 
PAB-00015 
MAE-00024 
MBE-00013 
CON-00002 


EIMR-00002 
EIMR-00005 
IST-01727 


Indagine sulla produzione libraria 

Indagine sui musei e le istituzioni similari (*) 

Attivita' degli Archivi di Stato 

Visitatori e introiti di Mussi, Monumenti e Aree Archeologiche Statali 

Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero peri Beni e le Attivita' Culturali 
Soprintenderze archivistiche dipendenti dal Ministero peri Beni e le Attività' Culturali 
Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali 
Rilevazione delle risorse a attività degli Soprintendenze alle Arti del IMinistero e degli istituti da esse 
dipendenti. (*#) 

Censimento degli impianti sportivi nella Regione Liguria 

Elaborazione sulle biblioteche liguri 

Elaborazione sui musei liguri 

Biblioteche in provincia di Bolzano 

Musei in provincia di Bolzano 

Borse di studio a cittadini stranieri 

Il finanziamento pubblico statale destinato allo Spettacolo dal vivo e al Cinema 
Società, praticanti tesserati e operatori delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive 
Associate 

Strutture sportive in Emilia-Romagna 

Società/Associazioni sportive in Emilia-Romagna 

Elaborazione ed analisi di indicatori sulle istituzioni e le attività culturali 
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Sde IST-02423 Dimensioni e caratteristiche dell'occupazione culturale. (#) 

Stu IST-02425 Descrizione e analisi del settore dello spettacolo in Italia (*) 

Stu IST-02426 Sviluppo di un modello di rappresentazione statistica dell'offerta culturale su Intemet (#) 

Stu CNR-00019 Modello concettuale per l'armonizzazione di indicatori culturali (#) 

Stu PRIM-00001 Musei e siti di interesse archeologico dell'hinterland della Provincia di Roma (*) 

Sis IST-02176 Sistema informativo ed analisi temitoriale per le statistiche culturali - Cultura in cifre 

Sis IMBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali 

Sis IMBE-00014 = Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo dell'Anagrafe delle Bilbioteche Italiane (*) 


AREA: Mercato dellvoro SETTORE: Mercato del lavoro 


Sdi IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 

Sdi IST-00052 Rilevazione mensile sui conflitti di lavoro 

Sdi IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli 

Sdi IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro 

Sdi IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (fd) 

Sdi IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni 

Sdi IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) 

Sdi IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione anta di competenza 

Sdi IST-02194 IModulo ad hoc 2010 - Conciliazione lavoro e famiglia 

Sdi IST-02195 IModulo ad hoc 2011 - Partecipazione dei disabili al mercato del lavoro 

Sdi IST-02261 Indagine sulle professioni 

Sdi IST-02304 Modulo ad hoc 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione verso la pensione (*) 

Sdi IST-02305 Modulo ad hoc 2013 - Incidenti sul lavoro e altri proble mi di salute sul lavoro (*) 

Sdi IST-02306 Modulo ad hoc 2014 - Integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro (*) 

Sdi IST-02468 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla mobilità sociale (*) 

Sdi INE-00007 Imapiego degli emigrati extra-comunitari nel settore agricolo 

Sdi ISF-00003 Domanda di lavoro qualificato in Italia 

Sdi ISF-00005 Mobilità degli occ upati 

Sdi ISF-00011 Monitoraggio della funzionalità dei servizi pubblici per l'impiego 

Sdi ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro 

Sdi ISF-00015 Monitoraggio dei sernizi privati per l'impiego 

Sdi ISF-00029 PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey- Indagine campionaria nazionale sulle 
caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro 

Sdi ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia 

Sdi ISF-00051 Rilevazione longitudinale della transizione scuola-lavoro (*) 

Sdi LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999) 

Sdi LPR-00121 Microcredito (*#) 

Sdi LPR-00123 Rilevazione dei dati amministrativi dei Servizi per l'impiego (*) 

Sdi UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior 

Sdi PAB-00025 Archivio dipendenti e retribuzioni settore pubblico - DIMA 

Sdi PLU-00001 Rilevazione periodica sull'andamento delle forze lavoro provinciali e sub-provinciali (#) 

Sdi FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina 

Sdi LIY-00001 Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livomo - Collesalvetti 

Sdi POS-00027 Personale di Poste Italiane S.p.A. 

Sda IST-01005 Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi retributivi 
e contributivi Inps - Rilevazione Oros 

Sda IST-02264 Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative 

Sda IST-02412 Analisi dell'occupazione nelle imprese mediante l'utilizzo di fonti amministrative e statistiche per 
specifici target di popolazione (*) 

Sda INT-00024 Personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 

Sda LFR-00064 Controversie individuali di lavoro 

Sda LPR-00077 Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro 

Sda LPR-00088 Lavoro in somministrazione 

Sda LPR-00107 Controversie collettive di lavoro nel settore privato 


Sda LPR-00109 Assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei contratti di lavoro (C.0.) 
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LFR-00120 
LFR-00124 


I&I-00010 
IPS-00012 
IPS-00013 
IPS-00015 
IPS-00017 
IPS-00019 
IPS-00025 
IPS-00027 
IPS-00028 
IPS-00036 
IPS-00042 
IPS-00043 
IPS-00045 
IPS-00049 
IPS-00055 
PAB-00026 
FIR-00015 
ENA-00007 
IST-01382 
IST-01587 
IST-01588 
IST-01825 


IST-02237 


IST-02238 
IST-02239 
IST-02265 
IST-02407 


LPR-00089 
PAB-00017 
PAT-00031 
ROM-00018 
IST-02134 
IST-02262 


IST-02331 


IST-02366 
IST-02377 


ISF-00047 
ISF-00049 
LPR-00111 
LPR-00115 
CNE-00002 


IPS-00057 
LOM-00002 


MAR-00005 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Lavoro accessorio (*) 

Monitoraggio dell'attività di vigilanza presso le aziende e provvedimenti di sospensione delle attività 
imprenditoriali (*) 

Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail 

Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DIM) 

Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da DIM) 

Lavoratori domestici 

Artigiani e commercianti 

Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da "770"/E-mens) 

Lavoratori agricoli dipendenti 

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni 

Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da "770"E-mens) 

Lavoro part-time nel settore privato non agricolo 

Lavoratori parasubordinati 

Apprendistato 

Lavoro somministrato 

Lavoratori extracomunitari 

Altre politiche del lavoro 

Archivio dipendenti e retribuzioni del settore privato - E-IMEMS 

I redditi dei fiorentini 

Nuove iscrizioni annuali di agerti e rappresentanti di commercio e di imprese mandatarie 
Sviluppo del sistema informativo OROS e sfruttamento statistico degli archivi INPS 

Costruzioni di file di microdati longitudinali e delle matrici di transizione dei dati sulle forze di lavoro 
Stime di indicatori per i sistemi locali del lavoro 

Livelli retibutivi e coefficienti di rivalutazione per le retribuzioni di alcuni comparti nel pubblico 
impiego 

Fiorio perla stima delle unità pubbliche di IM, Ne O nel quadro delle rilevazioni previste dal 
Regolamento U.E. n 530/1999 

Elaborazione per stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro e orario di lavoro 
Indicatori Gender Pay Gap (GPG) 

Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate 

Sperimentazione e produzione di stime mensili dei principali indicatori sul mercato del lavoro (*) 


Nota flash: indicatori macroeconomici, occupazione e disoccupazione 

Analisi retribuzioni e percorsi lavorativi dei lavoratori dipendenti 

Dati occupazionali infta-censuari a livello temtoriale per la provincia di Trento 

Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 

Ricostruzione delle serie storiche di dati dei principali indicatori sul mercato del lavoro 
Aggiomamento, tramite recepimento della Isco 08, della classificazione italiana delle professioni - Anno 
2011 

Studio progettuale per l'integrazione tra VELA e GI peril dominio relativo alle imprese di grandi 
dimensioni. (*) 

Studio progettuale per la produzione di indicatori trimestrali sui flussi occupazionali. (*#) 

Studio progettuale sull'aggiomamento della base degli indici delle retribuzioni contrattuali al 2010 e 
analisi del ruolo della contrattazione di secondo livello. (*#) 

Sistema per l'acquisizione ricomente dei dati relativi alle comunicazioni obbligatorie on lire 
Sviluppo delle metodologie dell'indagine campionaria sulle professioni 

Studio per l'analisi longitudinale dal sistema delle Comunicazioni Chbligatorie (ex L.196/2006) 
Metodologie per la creazione di un archivio statistico integrato sulle Comunicazioni Chbligatorie 
Studio progettuale relativo all'ampliamento dell'Archivio Nazionale dei Contratti e degli Accordi 
Collettivi di Lavoro. 

Casellano centrale delle posizioni attive 

Integrazione e normalizzazione dei dati amministrativi al fine di produrre informazioni statistiche sul 
Mercato del lavoro lombardo. 

Studio progettuale di fattibilità di un monitoraggio delle condizioni occupazionali e socio-economiche di 
un panel di famiglie svolto con l'utilizzo di più fonti. (*) 
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Stu PBL-00002 Studio progettuale per la costituzione di un sistema statistico di dati amministrativi di varie fonti (*) 

Stu RONM-00019 Valutazione delle metodologie perla mappatura dei dati reddituali a livello comunale e subcomunale (*) 

Stu ROM-00020 Studio progettuale per la realizzazione di un sistema statistico integrato sul mercato dellavoro locale a 
dati di fonte amministrativa (4) 

Sis IST-02177 Sistema Informativo Integrato sul Lavoro. 

Sis IST-02288 Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l'analisi ed il monitoraggio dei mercati del 
lavoro locali 

Sis ISF-00040 Sistema nazionale di osservazione permanente dei fabbisogni profe ssionali 

Sis ISF-00050 Sistema informativo sulle professioni 

Sis LFR-00099 Archivio statistico integrato peril monitoraggio e la valutazione delle politiche occupazionali 

Sis LFR-00100 Campione longitudinale degli attivi e dei pensionati (CLAP) 

Sis IMIL-00028 AMERICA - Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi. 


AREA: Sistema economico SETTORE: Struttura e competitvita' delle imprese 


Sdi IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 

Sdi IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 

Sdi IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa 

Sdi IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia 

Sdi IST-01931 Rilevaziore sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale 

Sdi IST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese 

Sdi IST-02170 Individuazione delle imprese a controllo pubblico dell'archivio Asia 

Sdi IST-02201 Rilevazione sui comportamenti delle imprese in relazione a vari fenomeni economici 

Sdi IST-02359 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione campionaria di controllo di Asia Unità locali (*) 

Sdi IST-02409 Indici trimestrali di fatturato dei servizi alle imprese e delle attività professionali (*#) 

Sdi IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA (*) 

Sdi ISA-00006 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese dei Servizi di Mercato 

Sda IMSE-00015 Concessioni ed erogazioni di contributi al sistema delle imprese 

Sde IST-00566 Analisi sulla struttura e l'evoluzione delle imprese (demografia di imprese) 

Sde IST-01016 Stima provvisoria delle variabili previste dal Regolamento sulle statistiche strutturali 

Sde IST-01714 Stime di variabili connesse alle attivita' intemazionali delle imprese 

Sde IST-02079 Costruzione di un panel di microdati sui conti economici delle imprese. 

Sde IST-02411 Indicatori di imprenditorialità (*#) 

Stu IST-02058 Progettazione e sviluppo di archivi satellite sulle unità economiche 

Stu IST-02235 Pico perla realizzazione dell'Archivio europeo dei gruppi multinazionali (EwoGroup 

gister 

Stu IST-02272 Sistema informativo statistico per la diffusione dei dati e degli indicatori economici strutturali finalizzato 
all'analisi del sistema produttivo italiano. 

Stu IST-02344 TREND - Indicatori congiunturali per l'analisi territoriale delle micro e piccole imprese (#) 

Stu IST-02368 Nuovo disegno delle indagini per la stima delle variabili economiche delle imprese. (*) 

Stu IST-02438 Indicatori statistici per l'analisi della struttura e della concomenzialità dei mercati. (#) 

Stu IST-02465 Registro ASIA-Punti Vendita (*) 


AREA: Sistema economico SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 


Sdi IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 

Sdi IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese 

Sdi IST-01681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit 

Sdi IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche 

Sdi IST-01933 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni e Province autonome 

Sdi ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie (*) 

Sda MUR-00003 Ricerca universitaria cofinanziata 

Sda MUR-00014 Stima dell'indicatore GBAORD(Govemment Budget A ppropriations or Qutlays for RED) 

Sde IST-01719 Elaborazione perla stima delle attivita' di ricerca e sviluppo nelle università (in termini di spesa e 


personale) 
Sde MSE-00011 Rapporto annuale brevetti 
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Stu PAT-00036 Studio di fattibilità perla realizzazione di un thesauro delle attività di R&S condotte nell'ambito delle 
arti, delle scienze umane e delle scienze economico-sociali 
Sis CNR-00018 Sistema Informativo CNR. -I dati dell'attività di ricerca 


AREA: Sistema economico SETTORE: Società dell'informazione 


Sdi IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese 

Sdi IST-01176 Rilevazione sulle imprese di telecomunicazioni 

Sdi IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT 

Sdi IST-01342 Rilevazione trimestrale del fatturato - Servizi di Informazione e Comunicazione 

Sdi IST-02032 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni 

Sdi EIMR-00013 Rilevazione sui software proprie tari e open source nei Comuni e nelle Province della regione Emilia- 
Romagna (*) 

Sdi PAT-00018 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione delle imprese con meno di 10 
addetti (e-commerce) 

Sdi PAT-00023 Monitoraggio della attività di promozione della interoperabilità e del software open source nella pubblica 
amministrazione trentina 

Sda MCO-00005 = Analisidei mercati dei servizi postali nazionali 

Sde MCO-00006 Alimentazione per le banche dati dell'ITU e dell'OCSE 

Sde POS-00028 Principali variabili economic he e strutturali degli Uffici Postali 

Stu IST-02212 Integrazione dei dati di impresa sulle nuove tecnologie e l'innovazione 

Stu IST-02274 Sistema informativo sulla società dell'informazione. 

Stu IST-02420 Lavori pre paratori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici trimestrali di fatturato dei servizi (*) 

Stu MCO-00009 = Convergenza tecnologica, economica e normativa 


AREA: Sistema economico SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttira 


Sdi INE-0001 5 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari 

Sdi ISA-00008 Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive 

Sda IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni coni paesi extra Ue 

Sda IST-00111 Acquisti e cessioni di beniconi paesi Ue (sistema Intrastat) 

Sda IMAE-00009 Uffici commerciali all'estero 

Sde IST-00300 Numeri indici del commercio estero 

Sde IST-00676 Commercio estero degli animali vivi 

Sde IST-00983 Indicatori per l'analisi della struttura e dinamuca del commercio estero 

Sde IST-00985 Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estem 

Sde IST-01622 Registro degli operatori coni paesi extra Ue 

Sde IST-01624 Registro degli operatori coni paesi membri Ue 

Sde IST-02334 Operatori che effettuano acquisti e cessioni di elettricità e gas coni paesi membri UE (*#) 

Sde IST-02341 Stima dei dati definitivi delle importazioni ed esportazioni coni paesi extra UE (*) 

Sde IST-02342 Stima dei dati definitivi degli acquisti e cessioni di beni coni paesi UE (sistema Intrastat) (*) 
Sde IST-02362 Indicatori di qualità sui dati del commercio estero (*) 

Sde IST-02369 Elaborazione per l' analisi longitudinale delle imprese esportatrici (*) 

Sde IST-02371 Servizi prestati e ricevuti con i paesi UE (*) 

Sde IST-02470 Scambi commerciali con l'estero per sistemi locali del lavoro (*#) 

Sde COI-00001 Costruzione di indicatori territoriali e settoriali per l'analisi dei dati di commercio con l' estero. 
Sde ICE-00010 Indicatori per l'analisi del commercio intemazionale. 

Stu IST-02200 Valutazione dell'impatto sull'indagine Extrastat dei nuovi Regolamenti comunitari di base e di attuazione 
Stu IST-02340 STATCOE: il muovo sistema informativo di diffusione delle statistiche del commercio con l'estero (*) 
Sis IST-02179 COEWEB-Statistiche del commercio estero 

Sis INE-00017 Banca Dati Commercio Agroalimentare (*) 

Sis ICE-00013 Sistema informativo per l'analisi dei processi d'intemaziona lizzazione 


AREA: Sistema economico SETTORE: Prezzi 
Sdi IST-00102 Rilevazione mersile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato intemo 
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Sdi IST-00103 Rilevazione mersile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori 

Sdi IST-00106 Rilevazione mersile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori 

Sdi IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità intemazionali di potere acquisto (Ppa) 

Sdi IST-01364 Rilevazione mersile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero 

Sdi IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi 

Sdi IST-01905 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere d'acquisto 

Sdi IST-02042 Rilevazione dei prezzi delle abitazioni (OOH) 

Sdi IST-02300 Rilevazione territoriale pie zzi al consumo (*#) 

Sdi IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo (*) 

Sdi IST-02392 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione (*) 

Sdi IST-02393 re trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere espresso 

Sdi IST-02418 Rievazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese (#) 

Sdi MSE-00012 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi 

Sdi IMSE-00017 Prezzi prodotti agroalimentari all'ingrosso 

Sdi MSE-00022 Prezzi del carbone 

Sdi IS1M-00002 Indice dei prezzi dei mezzi conenti di produzione dell'agricoltura 

Sdi ISIM-00005 Indice dei prezzi all'origire dei prodotti agricoli 

Sdi IS1M-00006 Quotazioni di pesci, crostacei e molluschi e dei prodotti dell'acquacoltura 

Sdi UCB-00001 Indagine sulla domanda di gas naturale delle PIMI (#) 

Sdi PAB-00018 Osservatorio prezzi 

Sdi PÀB-00027 Osservatorio tariffe 

Sde IST-00273 Indici dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale 

Sde IST-00274 Indici dei costi di costruzione di un capannone industriale 

Sde IST-00275 Indici dei costi di costruzione di un tronco stradale 

Sde IST-00276 Indice armonizzato comunitario dei prezzi al consumo (Ipca) 

Sde IST-02297 Indici nazionali dei prezzi al consumo (*) 

Sde IST-02298 Calcolo dei livelli dei prezzi al consumo dettagliati in ambito nazionale e temitoriale (*) 

Sde IST-02299 Indice dei prezzi al consumo per specifiche sottopopolazioni (*) 

Sde IST-02303 Approntamento dei panieri e dei pesi per il nbassamento annuale del sistema degli indici dei piezzi al 
consumo (*) 

Sde IST-02422 Revisione annuale dei panieri e dei pesi pergli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (*) 

Sde IMSE-00016 Monitoraggio del mercato petrolifero 

Stu IST-02474 Nuovo disegno campionario indagini prezzi al consumo (*) 

Stu ISIM-00024 Rilevazione dei prezzi al dettaglio dei prodotti agroalimentari (*) 

Stu LAZ-00004 Monitoraggio dei prezzi dei prodotti nella media e grande distribuzione del Lazio (#) 

Stu MIL-00025 Analisi spenmentale sull'inflazione spaziale nelcanale della Grande Distribuzione 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 


Sdi IST-00160 Utilizzazione della produzione di uva 

Sdi IST-00161 Stime della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana 

Sdi IST-00163 Macellazione mensile delbestiame a cami rosse 

Sdi IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 

Sdi IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e conettivi) 
Sdi IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari. 

Sdi IST-00169 Distribuziore delle sementi 

Sdi IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari 
Sdi IST-00173 Consistenza delbestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino 

Sdi IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 

Sdi IST-00181 Prezzi mercantili all'ingrosso degli assortimenti legnosi 

Sdi IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo 

Sdi IST-00185 Pesca nei laghi e neibacini artificiali 

Sdi IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole 

Sdi IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee 


Sdi IST-00697 Agriturismo 
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IST-00792 
IST-01635 
IST-01636 
IST-02049 
IST-02112 
IST-02346 
IST-02347 
IST-02357 
IST-02440 


IST-02466 


INE-00001 
INE-00003 
INE-00011 
PAC-00007 
PAC-00023 
PAC-00025 
PAC-00026 
PAC-00060 
PAC-00068 
PAC-00073 
SAL-00034 
AGA-00001 
AGA-00002 
AGA-00003 
AGA-00004 
IRE-00001 
IRE-00002 
ISIM-00004 
ISM-00011 
ISIM-00015 
IST-00180 
IST-00138 
IST-02047 
IST-02048 
IST-02280 
PAC-00005 
PAC-00070 
AGA-00005 
ISMM-00010 
INE-00002 
PAC-00014 
PAC-00078 
PAC-00079 


PAC-00080 
ISIM-00008 


IST-02044 
IST-02330 
IST-02332 
IST-02336 
IST-02338 
IST-02356 
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Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole 

Macellazione annuale del bestiame a cami rosse 

Macellazione mensile del bestiame a cami bianche 

Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante intere da vaso 
6°Censimento generale dell'agricoltura 

Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole (*) 

Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie (*) 

Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura (*#) 
Rilevazione campionaria per la valutazione dell'errore di misura del 6° Censimento generale 
dell'agricoltura (*) 

La messa a regime del registro delle aziende agricole aggiomato da fonti amministrative alla luce dei 
risultati del Censimento dell'Agricoltura 2010 (*) 

Rete d'informazione contabile agricola (RICA) 

Indagine sul mercato fondiario 

Spesa pubblica in agricoltura 

Immatricolazione di macchine agricole 

Sementi certificate - superficie produzioni - sementi biologiche certificate 

Statistica degli incendi boschivi 

Dati meteoniveometrici di 130 stazioni meteomont del Corpo forestale dello Stato 

Indagine sull'acquacoltura 

Produzione e commercio di uova da cova, di pulcini e di pollame - Commercio estero di pulcini 
Agricoltua biologica: produzione, trasformazione e importazione 

Anagrafe zootecnica 

Spesa per gli interventi inerenti gli aiuti comunitari in agricoltura 

Spesa per gli interventi inerenti l'ammasso agricolo comunitario 

Dichiarazioni vitivinicole : superfici 

Dichiarazione di giacenza dei vini e mosti 

Produzione e prezzi medi dei prodotti della pesca marittima 

Flotta da pesca italiana 

Indagine congiunturale sulla pesca e acquacoltura 

Osservatorio ternitoriale sui prodotti tipici 

Panel delle aziende agricole 

Indagine sui nimboschimenti, disboscamenti e ricostituzioni boschive 

Aziende faunistiche, zone di ripopolamento, casi di protezione, caccia 

Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosi 

Superficie produzioni di tabacco, riso e barbabietole da zucchero ritirate dagli zucche rifici 
Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG 

AGRIT - rilevazione superfici, rese e produzioni me diante Point Frame 

Joint Forest Sector Questionnaire 

Colture Energetiche (Bio Diesel) 

Banca dati sui rischi in agricoltura 

Determinazione dello Standard Output (SO) 

Bilanci di approvvigioname nto - Legumi secchi, cereali, semi e frutti oleosi, uova, cami, latte e derivati 
Bilancio di approvvigionamento Vino (*#) 

Bilanci di approvvigioname nto rappresentativi a livello NUTS 1 (compulsory): Ortofrutta Patate Riso 
Zucchero Oli e Grassi vegetali (Compreso olio d'oliva) (*) 

MARSALA (*) 

Stima dell'impatto di cambiamenti della politica agricola nazionale e comunitaria sul sistema 
agroalimentare 

Stima della superficie vitivinicola e produzione vinicola da dati amministrativi 

Risultati economici delle aziende forestali (#) 

Uso di tecniche elicitative perle indagini sulle coltivazioni (*) 

Uso dei dati fiscali perla stima dei redditi delle famiglie agricole (*#) 

Uso dei dati fiscali perla valutazione macroeconomica di specifici settori dell'agroalimentare (*) 
Uso archivi amministrativi ministero della Salute, dati servizio veterinario nazionale e anagrafi animali 


1) 
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Stu 


Stu 
Stu 
Stu 
Stu 
Stu 
Stu 
Stu 
Stu 
Sis 
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IST-02358 


IST-02360 
PAC-00075 
PAC-00076 
PAC-00077 
PAC-00081 
IRE-00003 
IRE-00004 
LIG-00010 
IST-02361 
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Armonizzazione della raccolta dati su rimboschimenti e dioscamenti e sui prelievi legnosi dentro e 
fuori foresta (*) 

Armonizzaziore della rilevazione dei prezzi dei prodotti legnosi forestali (*) 
Statistiche sugli aspetti economico produttivi delle Orticole 

Indicatori agro ambientali (*) 

Studio delle dinamic he di spesa peri per(*) 

indagini vitivinicole alla nuova OCM Vino (*#) 

Spesa per carburante sostenuta dai battelli della flotta da pesca italiana 
Numero di occupati nel settore della pesca marittima italiana 
Armonizzazione delle statistiche forestali (#) 

Aggiomamento del sistema di diffusione delle statistiche agricole (#) 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Industria 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sda 
Sde 
Sde 
Sde 


Sde 
Sde 
Sde 
Sde 
Stu 
Stu 
Stu 


Stu 
Sis 
Sis 


IST-00070 
IST-01369 
IST-01370 
IST-01641 
IST-01642 
ISA-00001 
ISA-00002 
IMSE-00005 
IMSE-00009 
MSE-00013 
MMSE-00014 
MSE-00019 
IMSE-00025 
MSE-00027 
MSE-00028 
ISIM-00003 
PAB-00022 
PIE-00003 
TOS-00017 
TER-00001 
TER-00002 
TER-00004 
TER-00007 
PIE-00005 
IST-01231 
IST-01640 
IST-01852 


IST-01867 
MMSE-00010 
ENT-00004 
ENT-00005 
IST-01851 
IST-02220 
IST-02430 


ISÀ-00010 
IST-02130 
TER-00003 


Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) 

Indagine mensile sulla produzione industriale 

Indagine mensile su fatturato e ordinativi 

Rilevazione mensile della produzione dell'industria sidenugica { Prodcom) 

Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica 

Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive 

Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese manifattunere ed estrattive 
Imiportazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi 

Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi 

Produzione delle raffinerie di petrolio 

Produzione dell'industria petrolchimica 

Ricerca e produzione idrocarburi liquidi e gassosi 

Consumi di energia per settore finale di consumo e per tipologia di fonte energetica. (*) 
Indagine sulle energie rinnovabili (*) 

Produzione nazionale cemento (*) 

Panel Industria Alimentare 

Produzione e consumo di energia 

Coordinamento di archivi statistici e amministrativi in materia di artigianato 

Rilevazione sull'attività estrattiva 

Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia 

Nota congiunturale mensile 

Statistica giornaliera della richiesta di energia elettrica in Italia 

Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica 

Banche dati statistiche sulle imprese piemontesi (*) 

Elaborazione indici del fatturato e ordinativi (grezzi, destagionalizzati e verso zona Euro) 
Stima provvisoria delle variabili Prodcom 

Elaborazione indici della produzione industriale (grezzi, conetti per gli effetti di calendano, 
destagioralizzati) 

Acquisti di prodotti energetici delle imprese industriali 

Bilancio energetico nazionale 

Indicatori di Efficienza Energetica 

Bilanci Energetici Regionali 

Studio sul cambiamento di base (2010=100) indici sulla produzione industriale 

Utilizzo dei microdati di produzione e fatturato per la definizione di un indicatore sulle scorte 
Studio sul caribiamento dell'anno base (2010=100) degli indici del fatturato e degli ordinativi (*) 


Ordinativi nell'industria, una integrazione Isae- Istat, fra dati qualitativi e quantitativi 
CONISTAT - banca dati delle serie storiche congiunturali 
WEBSTAT 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Costruzioni 
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IST-00564 
IST-01675 
ISA-00005 
EIMR-00009 
PAT-00006 
PAT-00035 
IST-01643 
INF-00004 
INF-00006 


INF-00007 
IST-01230 
IST-01840 


IST-02208 
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Rilevazione statistica dei permessi di costruire 

Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire 

Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di costruzioni 

Monitoraggio dei titoli abitativi relativi alle ristrutturazioni edilizie 

Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti 

Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 

Rilevazione sulle casse edili 

PRUSST (Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) 

Opere pubbliche ed opere di pubblica utilità di interesse statale, autorizzate ex art. 81 del DP.R 616/77 e 
D.P.R. 383/94 (autostrade, stade statali, elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed opere puntuali) (*#) 
Dighe di competenza statale (*) 

Indice di produzione delle costruzioni 

Indicatori trimestrali dell'attività edilizia 

Progetto per l'utilizzazione dei dati degli Osservatori Regionali sui Lavori Pubblici 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Commercio 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 


Sdi 
Sda 
Sda 


Sda 
Sda 
Sde 
Sde 
Sde 
Stu 


IST-00151 
IST-01841 
IST-02374 
ISÀ-00003 


MSE-00008 


ISIM-00022 
MMSE-00007 
MSE-00018 


IMST-00006 
ENA-00005 
IST-02281 
IST-02331 
MSE-00021 
IST-02390 


Rilevazione mersile delle vendite al dettaglio 

Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso 
Rilevazione trimestrale di fatturato - Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli (*) 
Inchiesta congiunturale Isae su commercio intemo al dettaglio { commercio al minuto tradizionale è 
grande distribuzione ). 

Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, 
ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate) 

Panel Grande Distribuzione Alimentare (*) 

Sistema statistico per il monitoraggio della rete di vendita nel commercio al dettaglio. 

Sistema statistico per il monitoraggio del commercio all'ingrosso, degli intermediari del commercio, del 
settore auto 

Vendita a quantità e valore di tabacchi lavorati (*) 

Mandanti degli agenti e rappresentanti di commercio 

Stima anticipata dell'indice del valore delle vendite al dettaglio 

Elaborazione di indici delle vendite al dettaglio di carburanti (#) 

Indicatori economici territoriali del commercio intemo. 

Lavori pre paratori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici delle vendite al dettaglio (*) 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Turismo 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sdi 


Sdi 
Sdi 
Sdi 
Sda 
Stu 
Stu 
Sis 


IST-00139 
IST-00671 
IST-01845 
IST-02391 
UCC-00024 


PAT-00015 
PAT-00034 
PRI-00004 
IST-00138 
IST-02074 
INT-00064 
PAT-00024 


Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 

Multiscopo sulle famiglie: Viaggi, vacanze e vita quotidiana - trimestrale 

Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti 
Rilevazione campionaria congiunturale sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive (#) 
Indagine trimestrale sull'occupazione! prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane. (#) 


Gli occupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento 

La spesa turistica in Provincia di Trento 

Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi (#) 

Capacità degli esercizi ncettivi 

Studio progettuale di un datawarehouse sulla diffusione dei dati sul turismo 

Persone alloggiate presso strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra-alberghiero (*) 
Data Warehouse del Turismo perla Provincia Autonoma di Trento 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Trasporti 


Sdi 
Sdi 
Sdi 


IST-00142 
IST-00145 
IST-00146 


Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni alle persone 
Indagine sul trasporto aereo 
Trasporto merci su strada 
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Sdi IST-00818 Trasporto marittimo 

Sdi IST-01646 Trasporto ferroviario 

Sdi IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato -trasporti marittimi, aerei, terrestri, magazzinaggio e attività di 
supporto e attività di comer 

Sdi PAB-00002 Censimento del traffico 

Sda INF-00008 Statistiche sull'incidentalità aerea (*) 

Sda MID-00023 Movimenti negli aeroporti gestiti dall'Aeronautica militare 

Sda MID-00047 Relazione statistica degli incidenti occorsi al parco automezzi del Ministero della difesa (*) 

Sda ACI-00001 Veicoli nuovi di fabbrica iscritti al PRÀ 

Sda ACI-00002 Parco veicolare 

Sda ACI-00004 Anzianita' dei veicoli circolanti 

Sda ACI-00007 Cessazione dalla cirolazione deiveicoli 

Sde &CI-00012 Localizzazione degli incidenti stradali 

Sde ACI-00013 Veicoli e incidenti stradali 

Sde PBO-00001 Localizzazione puntuale degli incidenti stradali nella Provincia di Bologna 

Sde FES-00018 Traffico fernoviario viaggiatori 

Sde FES-00019 Traffico femoviario merci 

Sde FES-00021 Caratteristiche infrastrutturali della rete fenoviaria nazionale 

Sde FES-00022 Puntualità del trasporto fenoviario 

Stu IST-02070 Studio progettuale di un datavare house finalizzato alla diffusione dei dati sulle modalità di trasporto 

Stu IST-02197 Studio progettuale finalizzato alla realizzazione di na rilevazione "rapida" sugli incidenti stradali e 
sperimentazione 

Stu PAB-00033 Sistema informativo sulla mobilità - MOBINFO {*) 

Stu PBO-00003 Catasto strade di competenza delle province 


AREA: Settorieconomici SETTORE: Servizi fmanziari 


Sdi IVA-00005 Strutture preposte alla liquidazione dei sinistri nel ramo responsabilità civile auto 

Sdi PAB-00023 Condizioni bancarie 

Sdi POS-00025 Trasferimento fondi 

Sdi POS-00026 Conti conenti 

Sdi POS-00029 Risparmio postale 

Sda IVA-00001 Il mercato assicurativo 

Sda IV AÀ-00002 Distribuzione regionale e provinciale dei premi contabilizzati - rami vita e danni 

Sda IVA-00003 Bilanciannuali delle imprese di assicurazione e bilanci consolidati 

Sda IVA-00004 Statistiche relative all'assicurazione della responsabilità civile auto 

Sda IVA-00006 Statistiche relative al ramo Corpi di veicoli terrestri (*) 

Sda IVA-00007 Statistiche relative al ramo Incendio ed elementi naturali (#) 

Sda IVA-00008 Statistiche relative al ramo Cauzione, concementi le tipologie delle garanzie assunte (*) 
Sda IVA-00009 Statistiche strutturali sulle imprese di assicurazione - ai sensi del Regolamento (CE) n. 295/2008 del 


Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 (#) 


AREA: Conti economici e fmanziari SETTORE: Contieconomiri e fmanziari 


Sda PAB-00035 Tavola economica intersettoriale per la provincia di Bolzano (#) 
Sde IST-00569 Produzione e valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura, pesca 
Sde IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere 

Sde IST-00573 Conti trimestrali 

Sde IST-00576 Produzione e valore aggiunto dei servizi non destinabili alla vendita 
Sde IST-00577 Analisi dei contributi alla produzione, imposte sulla produzione e importazioni, Iva 
Sde IST-00578 Conti della protezione sociale per funzione e per regime 

Sde IST-00530 Conti economici delle società finanziarie e non finanziarie 

Sde IST-00531 Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private 

Sde IST-00532 Conti finanziari annuali e trimestrali dei settori istituzionali 

Sde IST-00583 Conti e aggregati economici delle amministrazioni pubbliche 


Sde IST-00584 Spese della pubblica amministrazione per funzione 
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Sde IST-00585 Conti previsionali dell'agricoltura, reddito delle famiglie agricole nelle aree rurali 

Sde IST-00679 Input di lavoro per settore di attività economica a livello nazionale e territoriale e per tipologia di 
occupazione (regolare e non regolare) 

Sde IST-00681 Conto economico del Resto del mondo 

Sde IST-00632 Consumi delle famiglie 

Sde IST-00683 Investimenti fissi lordi e stock di capitale 

Sde IST-00684 Conti economici regionali 

Sde IST-00685 Redditi da lavoro a livello nazionale e territoriale. Remunerazione dell'input di lavoro indipendente a 
livello nazionale e territoriale 

Sde IST-00716 Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita 

Sde IST-00989 Produzione e valore aggiunto delle attività finanziarie e assicurative 

Sde IST-01701 Attività collegate alla Notifica alla Unione europea dell'indebitamento e del debito pubblico 

Sde IST-01780 Stima dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati(Sifim) 

Sde IST-01939 Conti territoriali delle Amministrazioni Pubbliche 

Sde IST-01937 Conti economici trimestrali delle Amministrazioni Pubblic he 

Sde IST-01999 Conti dei flussi di materia 

Sde IST-02004 Conti di tipo NAIMEA (matrice di conti economici integrata con conti ambientali) 

Sde IST-02037 Conto satellite dell'agricoltura 

Sde IST-02039 Risorse e impieghi di prodotti energetici 

Sde IST-02105 Reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane 

Sde IST-02106 Conti non finanziari per settore istituzionale a cadenza trimestrale 

Sde IST-02138 Implementazione della Nace Rev.2 

Sde IST-02236 Statistiche monetarie e finanziarie 

Sde IST-02271 Tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi dell'anno prece dente 

Sde IST-02313 Conto satellite del turismo (*) 

Sde IST-02322 Tavole input-output (*) 

Sde IST-02323 Produzione e valore aggiunto del settore delle costruzioni (*) 

Sde IST-02326 Studi e misure dell'economia non osservata (#) 

Sde IST-02327 Rilevazione sulle forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP) (#) 

Sde IST-02349 Aggregati economici per ripartizione geografica (*) 

Sde IST-02350 Aggregati economici provinciali (*) 

Sde IST-02352 Input di lavoro per settore istituzionale a livello nazionale, regionale e trimestrale (*#) 

Sde IST-02378 Distribuziore del reddito delle famiglie per classi e per gruppi socio-economici (*) 

Sde IST-02382 Tavole delle risorse e degli impieghi a prezzi comenti (*) 

Sde IST-02383 Produttività e conti della crescita (*) 

Sde IST-02384 Studio perla costruzione del debito pensionistico nei sistemi di assicurazione sociale (*) 

Sde IST-02385 Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico di alcune rilevanti attività illegali 

Sde IST-02427 Conti delle spese aribientali e delle eco-industrie (*) 

Sde IST-02429 Input di lavoro per settore di attività economica a livello trimestrale (*) 

Sde ISA-00009 Quadri Macroeconomici Previsivi per l'Economia Italiana 

Sde MSE-00001 Rapporto annuale del dipartimento perle politiche di sviluppo 

Sde MISE-00002 Conti Pubblici Territoriali 

Sde PAB-00028 Iconti delle amministrazioni pubbliche in provincia di Bolzano 

Sde PAB-00031 Conto satellite turismo 

Sde PAT-00025 Aggiomamento della Tavola intersettoriale della provincia di Trento con la tecnica supply&use 

Sde PAT-00026 Stima anticipata del PIL perla provincia di Trento 

Sde PAT-00027 Conto economico delle AP. della provincia di Trento secondo il SEC95 

Sde PAT-00029 Stima della produttività totale dei fattori per la provincia di Trento 

Sde TOS-00016 SAM perla Toscana 

Sde TAG-00001 Il valore aggiunto dell'artigianato nelle province italiane 

Sde TAG-00003 Reddito disponibile delle famiglie, consumi e risparmi a livello provinciale 

Sde TAG-00006 Il patrimonio delle famiglie nelle province italiane 

Sde TAG-00007 Il valore aggiunto provinciale manifatturiero per fasce dimensionali di impresa 

Sde TAG-00013 Indicatori statistici temitoriali sull'artigianato (*) 


Sde TAG-00014 Indicatori economici a livello sub provinciale e comunale (*) 
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Sde TAG-00015 Il reddito disponibile secondo l'ampiezza delle famiglie residenti (*) 

Stu IST-00617 Progettazione e sviluppo del sistema informativo di contabilità nazionale 

Stu IST-00633 Conti patrimoniali e di accumulazione 

Stu IST-01985 Stima del PIL dal lato della distribuzione del reddito 

Stu IST-02107 Studi perla costruzione di una matrice di contabilità nazionale 

Stu IST-02240 Studio e implementazione nuovo SEC 

Stu IST-02241 Studi sulla globalizzazione 

Stu IST-02311 Studi su misure di prezzo e di volume (*) 

Stu IST-02325 Attività di definizione della lista delle Amministrazioni pubbliche appartenenti al settore 513 (*) 
Stu IST-02363 Conto satellite della salute (*) 

Stu IST-02386 Studi finalizzati alla misurazione del capitale umano nel sistema di contabilità nazionale (*#) 
Stu IST-02387 Conti economici del settare pubblico (*) 

Stu IST-02439 Prototipo di un conto satellite della Ricerca & Sviluppo (R&S) (#) 

Stu IPS-00059 Trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati: aziende, lavoratori e flussi finanziari. 
Stu PAT-00023 Modello di microsimulazione fiscale 

Stu TAG-00011 La realizzazione di conti satellite del turismo su scala territoriale 

Sis IMSE-00023 Sistema informativo dei conti pubblici territoriali 

Sis RSI-00003 Sistema informativo statistico sugli aggregati macroeconomici regionali (*) 


AREA: Metodolbgie e strumenti generalizzati SETTORE: Metodologie e strumenti generalizzati 


Sde IST-01937 Coordinamento e sviluppo della destagionalizzazione e delle correzioni per gli effetti di calendario degli 
indicatori congiunturali 

Stu IST-01659 Studio dei metodi di stima per piccole aree ed effettuazione di alcune applicazioni ad importanti indagini 
campionarie Istat sulle famiglie e sulle imprese 

Stu IST-01665 Metodi e strumenti per il rilascio di informazione statistica per la tutela della riservate zza 

Stu IST-01745 Metodologie e stiumenti per il controllo e la comezione degli emori e l'imputazione delle mancate 
risposte parziali 

Stu IST-01992 Documentazione dei contenuti informativi delle fonti amministrative e integrazione conisistemi di 
documentazione Istat 

Stu IST-02006 Sistema integrato per la gestione dell'output 

Stu IST-02143 Sistema di accesso e rilascio dati elementari 

Stu IST-02205 Gestione e diffusione dei sistemi di definizioni e classificazioni statistiche negli enti del Sistan 

Stu IST-02211 Individuazione o sviluppo di metodologie e strumenti per il controllo e trattamento dei dati censuari 

Stu IST-02222 Metodologie e tecniche per l'integrazione di microdati da fonti diverse 

Stu IST-02223 Progettazione, sviluppo, sperimentazione e diffusione di software generalizzato per la produzione 
statistica 

Stu IST-02307 Metodologie e analisi per la qualità (*) 

Stu IST-02372 Software opensource per acquisizione dati CAPI CATI CADI: analisi sistemi esistenti, progettazione e 
sviluppo di un sw nuovo (*#) 

Stu IST-02399 Sistema di produzione delle rilevazioni censuarie (realizzazione, gestione dei database e dei piani di 
controllo) (*) 

Stu IST-02400 Sistema integrato di diffusione dei risultati censuari (*) 

Stu IST-02401 Fonti e strumenti per la riduziore del fabbisogno di rilevazioni censuarie (*) 

Stu IST-02405 Produzione di stime campionarie, e delle relative varianze, coni dati del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni (*) 

Stu IST-02417 Strategie campionarie perla produzione di stime anticipate per le indagini dell'Istat (*#) 

Stu IST-02419 Metodologie e studi per l'utilizzo a fini statistici di fonti amministrative (*) 

Stu IST-02421 Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi (*) 

Stu IST-02431 Studio di metodi di stima indiretti per il censimento della popolazione (#) 

Stu IST-02432 Studio di metodologie e tecniche per l'integrazione di microdati da fonti diverse per il censimento della 
popolazione (*) 

Stu IST-02436 Sviluppo e sperimentazione procedure a supporto della produzione statistica inindagine campionarie. (*) 

Stu IST-02446 Territorializzazione subregionale delle misure di reddito, condizioni di vita, povertà (#) 

Stu IST-02469 Sviluppo della documentazione e della comunicazione della qualità (*) 


Stu FIR-00013 Valutazione e sperimentazione di software open source perla statistica ufficiale a livello locale 
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Stu FIR-00016 Trattamento statistico dei dati personali (*) 
Stu MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito wbano. (*#) 
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IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni tos Inps 
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Argomento: Prestazioni non pensionistiche .... 
IPD-00001 Indenmità premio di servizio ps) 
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IPS-00005 Integrazioni salariali agli operai agricoli 
IPS-00007 Disoccupazione nel settore agricolo 
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LAI-00003 Rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale (in vigore e costituite) 
IP.M-00003 Indennizzi per infortuni sul lavoro, infortuni in itinere e temporamea inidonettà alla navigazione 
LAI-00077 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indermizzgati dall'Inail 
LAI-00012 Casi di infortunio sul izvoro e di malattia professionale denunciati all'Inail 
LAT-00015 Casi de infortunio sul lavoro denunciati mensibmente all'Ina:! 
Argomento: Servizi assistenziali... È ione ii ra ida 
INT-00008 Strutture socio- CA pa Paro ali e PIT tn trattamento 
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INT-00047 Strutture di accoglienza per stranieri 
IST-00243 Presidi residenziali socto-assistenziali e socio-sanitari 
IST-02147 Matpa territoriale dei comuni singoli e associati che erogano interventi e servizi sociali 
IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati 
LPR-00023 Ripartizione fondo patronati 
PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 
MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla se infanzia nelle Marche 
Argomento: Conti economici .. (RL lia i 
IST-00233 Rilevazione dei Ha sonsuenteni cl ente (vare 
Settore: Giustizia 
Argomento: Procedimenti pendli..... RC 
IST-00131 Rilevazione sui delitti darziati pe E) quali Vautorità lar le Doo Fazione penale 
IST-00306 Condannati per delitto con sentenza irrevocabile 
IST-00/07 Condannati per contravvenzione con sentenza irrevocabile 
Argomento: Crimindlita' ... 
MGG-00004 Miswre die preme i emesse ex xL, 646/32 (btampa persa 
Argomento: Violenze e maltrattamenti ... IO RIE IRCE TIERRA SALT TTCITI 
IST-01863 Multiscopo sulle famighe: sicurezza di AA - anno 0 2008 
IST-02260 Multiscopo sulle famighe: sicurezza delle donne 
Argomento: Sostanze Stupefacenti..... 
MGG-00068 Assuntori di sostanze pf mena nei dan esvizi “la Ciusa Mi; Rn 
Argomento: Minori. sa RE IN COCO OTIS 
IST-00152 cani sul minorenni Di dina pe dio 
MGG-00069 Minorenni segnalati e presi in carico dagli Uffici di servizio social per minorenni 
MGG-00070 Flussi di utenza delle Comunità 
MGG-00071 Flussi di utenza dei Centri di prima accoglienza 
MGG-00073 Flussi di utenza degli Istituti penali per i minorenni 
MGG-00072 La sospensione del processo e messa alla prova (art.28 D.P.R. 448/88) 
PCM-00033 Le adozioni internazionali 
Settore: Istruzione e formazione 
Argomento: Îstrazione scolastica... n alal alla slelalizaaia 
IST-02246 Studio di fattibilità e ora an ing pre stranieri ui dub Sura 
PUI-00007 Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali 
PUI-00002 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali 
PUI-00003 Rilevazione integrativa dei dati delle souob secondarie di primo grado statali e non statali 
PUI-00004 Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di sendo grado statali e non statali 
PUI-00000 Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


PUT-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di foenza nelle scuole secondarie di I grado 
PUT-00008 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado 
PUI-00002 Anagrafe degli studenti 
MIL-00015 Percorsi formativi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 
IST-02014 Elaborazione, analisi e deffustone dei dati relativi al sistema scolastico raccolti dal Servinio Statistico del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricersa 
Argomento: Spese Istruzione, Formazione professionale e Conti dell'Estritzione .....uuuuiiniie iii 
MUR-00010 Spesa per l'istruzione terziaria (Ocse - Eurostat - Unesco) 
Argomento: Personale Universita' ed istruzione terziaria... 
MUR-00002 Personale docente di ruolo 
MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico- amministrativo 
ATSOMENtO! ISIFIZIONE HNÎVEISÌLÀ i... 
MUR-00013 Mornitoraggio delle immatricolazioni 
MUR-00023 Rilevazione Istruzione Unsersitaria 
MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 gennaio 
MUR-00021 Utilizzazione a fini statistici dei dati dell'Anagrafe Nazionale degl Studenti Umwersitari 
IST-01421 Elaborazione ed analisi di dati di fonte MIUR sul sistema universitario 
Argomento: Contribuzione studentesca e Diritto allo studio Università ed istruzione terziarig................... 
MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita! a favore degli studenti 
MUR-00016 Contribuzione studentesca e interventi deok istituti AFAM a favore depli studenti 
MUR-00008 Diritto allo studio 
Argomento: Rilevazione Istruzione terziaria .. 
MUR-00009 Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale 
Argomento: Formazione professionale: Imprese e individui. 
ISH-00027 INDACO-Grandi Imprese. Indagine sulla conoscenza nelle tmprese 
ISP-00022 INDACO-PMI, Indagine sulla conoscenza nelle imprese 
ISF-00034 INDACO-Mimoimprese, Indagine sulla conoscenza nelle imprese 
ISF-00052 Formazione nelle wmprese INDACO-CVTS intermedia) 
UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati 
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 
Argomento: Sistema di Monitoraggio Formazione Professionale (attività realizzate, azioni formative, analisi 
dell'offerta, sistema integrato sulla formazione professionale, ete..).... foi 
LPR-00095 Sistema di monitoraggio delle attività dei fondi inferprofessionali per la da continua, 
ISP-00004 Attivita formativa realzgata dalle regioni 
LPR-00094 Strutturazione a livello nazionale e regionale di un sistema statistico sulla formazione professionale 
ISP-00001 Spesa delle regioni per la formazione professionale 
ISF-00042 MonitFc Monstoraggio delle politiche nazionali di formazione continua 
ISH-00053 TPS - Trainine Prie Survey 
Argomento: Fondo Sociale Europeo .... ina sliaiaaaiaalia 
ISF-00006 Monitoraggio è valutazione dui canterventi cofinanziati corn sr Til. Mera ini. 
ISP-00045 Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle azioni cofinanziate dal Fse 
ISF-00007 Esiti occupazionali dei destinatari delle azioni ii mangiate con il Fondo sociale europeo 
Argomento: Esiti occupazionali .... DE 
IST-00220 Inserimento professionale di luna 
IST-00700 Indagme sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado 
IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca 
Argomento: Educazione degli adulti... 
ISF-00052 Programme for the I lesa Asi ofAdult Congiinaa (PIAAC) 
IST-02319 Multiscopo sull famiglie: Modulo sulla educazione degli adulti 
PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adice 
Settore: Culinra 
Argomento: Afusei, monumenti e aree archeologiche............iiiniinii ieri 
IST-02424 Indagine sui musei e de istituzioni similari 
MBE-00008_ Servizi aggiuntivi istituiti presso musei monumenti e aree archeologiche statali 
MBE-00003 Visitatori e introiti di Muse, Monumenti e Aree Archeologiche Statali 
LIG-00007 Elaborazione sui musei liguri 
PAB-00015 Musei in provincia di Bolzano 
PRM-00001 Musei e siti di interesse archeologico dell'iinterland della Provinoia di Roma 
Argomento: Risorse e attivita' culturali... sé milizia 
MBE-00013 Il finanziamento pubblico statale dd: dl Spettacolo pre vivo € dali Ca 
Argomento: Archivi di stato, biblioteche e istituti di antichita' e d'arte... iene 
MBE-00001 Attivita! degl Archivi di Stato 
MBE-00005 Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attivita" Culturali 
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MBE-00015 Rilevazione delle risorse a attività degli Soprintendenze alle Arti del Ministero e degli istituti da esse dipendenti. 
MBE-00004 Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni e b_Attivita' Culturali 
MBE-00074 Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo dell'Anagrafe delle Bilbroteche Italiane 
PAB-00074 Biblioteche in provincia di Bolano 
LIG-00000 Elaborazione sulle bibboteche liguri 
Argomento: Produzione libraria, stampa periodica ed informazione on-line... iene 
IST-00209 Indagine sulla produzione &braria 
Argomento: Sport e attivita’ ricreative .. CT I I O 
LIG-00003 Censimento degli impianti pere nella di iu 
Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi... uiiniineieniiiineniiieene 
MBE-00012 Ststema informativo sulle statistiche culturale 
Area: Mercato del lavoro 
Settore: Mercato del lavoro 
Argomento: Afercaro del lavoro e forze lavoro: fa lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del 
IEVOTO Lui 
IST-00925 1; sla contenga pes ra Pi ua 17) 
IST-02194 Modulo ad hoc 2010 - Conciliazione lavoro e famiglia 
IST-02305 Modulo ad boe 2013 - Incidenti sul lavoro e altri problemi di salute sul lavoro 
IST-02408 Multiscopo sulle famiche: Modulo sulla mobilità sociale 
IST-01587 Costruzioni di file di microdati longitudinali e delle matrici di transizione dei dati sulk forze di lavoro 
ISP-00005 Mobilità degl occupati 
ISF-00029 PLUS: Partecibation Labour UnemplymentSurvey - Indagine campionaria nazionale sulk caratteristiche e le 
aspettative degli individui sul lavoro 
IPS-00057 Casellario centrale delle posizioni attive 
PAT-00031 Dati occupazionali inffa-censuari a &vello territoriale per la provincia di Trento 
MAR-00005 Studio progettuale di fattibilità di un monttoraggio delle condizioni occupazionali e socio-economiche di un panel di 
famiglie svolto con l'utilizzo di più fonti. 
FIR-00007 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina 
LIV-00001 Le forse di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti 
PL U-00001 Rilevazione perodica sull'andamento delle forze lavoro provinciali e sub-provinciali 
ROM-00018 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 
IST-02407 Sperimentazione e produzione di stime mensili dei principali indicatori sul mercato del lavoro 
IST-02304 Modulo ad boe 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione verso la pensione 
Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: integrazione dei disabili nel mercato del lavoro ...................... 
IST-02195 Modulo ad boe 2011 - Partecipazione dei disabili al mercato del lavoro 
Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori 
BIRIONOMI cai iiaaa Saaaiaa 
IPS-00043 Apprendistato 
IPS-00045 Lavoro somministrato 
IPS-00027 Coltivatori diretti meggadri e coloni 
IP.S-00042 Lavoratori parasubordinati 
IPS-00017 Artigiani e commercianti 
IP.S-00025 Lavoratori agricoli dipendenti 
IPS-00012 Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DM) 
IPS-00019 Lavoratori dibendenti del settore privato non agricolo (da "770"/E-wmens) 
IPS-00036 Lavoro part-time nel settore privato non agricolo 
IP.S-00015 Lavoratori domestici 
Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio sul mercato del lavoro... si 
IST-02412 Analesi dell'occupazione nelle imprese mediante l'utilizzo di fonti amministrative e dalla he spuaffia Fao A 
popolazione 
ISF-00047 Sistema per l'acquisizione ricorrente dei dati relativi alle comunicazioni obbligatorie on line 
LPR-00115 Metodologie per la creazione di un archivio statistico integrato sulle Comunicazioni Obblicatorie 
LPR-00100 Campione longitudinale degli attivi e dei pensionati (CLAP) 
LPR-00111 Studio per l'analisi longitudinale dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (ex L.196/2006) 
IST-02264 Archivio statistico integrato dell'ocoupazione da fonti amministrative 
Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida... 
IST-02288 Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per Fanali di i Par din mercati si del (Ao dal 
PBL-00002 Studio progettuale per Îa costituzione di un sistema statestio di dati amministrativi di varie fonti 
LOM-00002 Integrazione e normalizzazione dei dati amministrativi al fine di produrre informazioni statistiche sul Mercato del 
lavoro lombardo. 
ROM-00020 Studio prosettuale per la realizzazione di un sistema statistico integrato sul mercato del lavoro locale da dati di fonte 
amministrativa 
MIL-00028 AMeRIcA - Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi, 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


ECH-00025 Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 
FIR-00015 I redditi dei fiorentini 
ROM-00012 Valutazione delle metodologie per la mappatura dei dati reddituali a livello comunale e subcomunale 
Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: domanda di IZUOrO ........M.MMMMMMiriiiireeeeeeie enne 
UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Exccelsior 
Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese, posti VACanti e Ore IAVOrdte.........iiiene 
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) 
IST-02265 Stima di sndicatoni trimestrali sulle ore lavorate 
IST-02300 Studio progettuale per la produzione di indicatori trimestrali sui flussi occupazionali. 
IST-02331 Studio progettuale per l'integrazione fra VELA e GI per il dominio relativo alle imprese di grandi dimensioni. 
IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 
ISF-00012 Ribvazione longitudinale su imprese e lavoro 
LAT-00010 Aziende (settore industria e terziario Ù assicurate dall'Inail 
Argomento: Politiche del lavoro ... 
IPS-00055 Altre politiche del pati 
ISF-00011 Monitoraggio della funzionalità dei servizi pubblici per l'impiego 
ISH-00075 Monitoraggio dei servizi privati per l'impiego 
ISF-00051 Ribvagione longitudinale della transizione scuola-lavoro 
Argomento: Qualità del IAUOro Lui... 
ISP-00046 La qualità del lavoro in Italia 
Argomento: Retribuzioni, reddito e C05t0 del persondle i... 
IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del iavoro 
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni 
IST-01005 Stima prelimmare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi relributivi e contributivi 
Iups- Rebvagione Oros 
IST-01382 Sviluppo del sistema informativo OROS e sfruttamento statistico degli archivi INPS 
IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza 
IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli 
IST-02238 Elaborazione per stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del Iavoro e orario di iavoro 
PAB-00026 Archivio dipendenti e retribuzioni del settore privato - E-MEMS 
PAB-00017 Analisi retribuzioni e percorsi lavorativi dei lavoratori dipendenti 
IPS-00013 Retribuzioni degli operai e impiogati del settore privato non agricolo (da DM) 
IPS-00028 Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da "770"/E-mens) 
IST-02259 Indicatori Gender Pay Gap (GPG) 
IST-02237 Elaborazione per la stima delle unità pubbliche di M, N e O nel quadro delle rilevazioni previste dal Regolamento U.E. 
a. £30/1999 
PAB-00025 Archivio dipendenti e retribuzioni settore pubblico - DMA 
Argomento: Spese del personale nella Pubblica Amministrazione i... 
ECF-00003 Conto annuale delle spese di personal delle amministrazioni pubbliche 
E CH-00002 Flussi mensili di spesa per il personale delle amministrazioni statali 
ECF-00079 Indagine conciunturale trimestrale delle spese del personale degli enti del servizio sanitario nazionale (monitoraggio 
trimestrale) 
ECH-00080 Indasine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti dei comuni, delle comunità montane e delle province 
Argomento: Lavoratori extra-comunitari... ian 
IST-02300 Modulo ad hoc 2014 - Integrazione di Sarai e ea dre. la sl mercato di Jan 
IP.S-00049 Lavoratori extracomunitari 
Argomento: Professioni... RR E OO EEE ROTA EE VONTE SICSRO CIECO ERE 
IST-02261 Indagine sulle ma assioni 
Area: Sistema economico 
Settore: Siruliura e compelitivita' delle imprese 
Argomento: Censimento dell' industria e dei servizi. 
IST-02359 9° Censimento dell'industria e dei servigi - Rilevazione campionaria di controllo di Asia Unità bea 
Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese... 
IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sa) 
IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pri) 
IST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese 
IST-02409 Indici trimestrali di fatturato dei servizi alle imprese e delle attività professionali 
IST-01950 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti tn Itaha 
IST-01010 Stima provvisoria delle variabili previste dal Regolamento sulle statistiche strutturali 
IST-02079 Costrezione di un pane! di maicrodati sui conti economici delle imprese. 
IST-02368 Nuovo disegno delle indagini per la stima delle variabili economiche delle imprese. 
ISA-00006 Jnchiesta congiunturale Isae presso le imprese dei Servizi di Mercato 
ECF-00091 Analisi delle dichiarazioni fiscal delle imprese e dei lavoratori autonomi 
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Argomento: Struttura e demografia delle imprese... 
IST-02447 Registro delle imprese e delle unità local ASIA 
IST-02170 Individuazione delle imprese a controllo pubblico dell'archivio Asta 
IST-02405 Registro ASLA-Punti Vendita 
IST-02201 Rilevazione sui comportamenti delle imprese tn relazione a vari fenomeni economici 
IST-00500 Analisi sulla struttura e l'evoluzione delle imprese (Gemografia di imprese) 
IST-02411 Indicatori di imprenditoriabità 
IST-02438 Indicatori statistici per l'analisi della struttura e della concorrenzialità dei mercati. 
IST-02058 Progettazione e sviluppo di archivi sate liste sulle unità economiche 
IST-01951 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale 
IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa 
Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 
Argomento: Ricerca, sviluppo ed innovazione. 
IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 
IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nell imprese 
IST-01681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nello istituzioni private non profit 
IST-01023 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche 
ENT-00007 Ribvagione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie 
Argomento: Finanziamenti e spesd.... î CREO 
IST-01933 Rilevazione sulle previsioni & a pe R&S delle I) e (Provino ne 
MUR-00014 Stima dell'indicatore GRAORD caii\|aA 11.1. or ba - = 
Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi .... 
CINR-00018 Sistema Informativo CINR - I dali dell'attività de ricerca 
PAT-00036 Studio di fattibilità per Îa realizzazione di un thesauro delle attività di RSS condotte nell'ambito delle arti, 
delle scienze umane e delle scienze economico sociali 
Settore: Società dell'informazione 
Argomento: Domanda dei servizi ICT... inalaar 
IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie delli inf rg i e ai comunicazione er Desa 
IST-01497 Multiscopo sull fansche: modulo sull'uso da parte delle famuohe delle ICT 
PAT-00018 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione delle imprese con meno di 10 addetti (e-commerce) 
Argomento: Servizi di TelecOmunicazione...............iiiiiiiiiiieeierenine 
IST-01176 Rilevazione sulle imprese di =... 
Argomento: Servizi postali .... lai aaa 
MCO-00005 Anaksi dei mercati Pe servizi spara dana 
Argomento: Utilizzo delle tecnologie ICT nella Pubblica Amministrazione... CANASPIRT TE 
IST-02082 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche. asmmsinistrazioni 
EMR-00013 Rilevazione sui soffware proprietari e open sourae nei Comuni e nelle Province della regione Emilia-Romagna 
PAT-00025 Monitoraceio della attività di promozione della interoperabilità e del software open soura nella pubblica amministrazione 
trentina 
Argomento: Servizi di Informazione e Comunicazione... 
IST-01842 Rilevazione trimestrale del fatturato - Servizi di Informazione e Comunicazione 
IST-02420 Lavori preparatori per 1) passaggio alla base 2010=100 degli indici trimestrali di fatturato dei servizi 
Argomento: ICT'ed Innovazione delle Imprese .... TA RO RAR NR OT 
IST-02212 Integrazione dei dati di impresa sulle nuove ero e ) none 
Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva 
Argomento: Cessioni e acquisti di beni cOn i paesi UE... iii einen 
IST-001717 Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) 
IST-01624 Registro degli operatori con i paesi membri Ue 
IST-02334 Operatori che effettuano acquisti e cessioni di elettricità e gas con i paesi membri UE 
IST-023/1 Servizi prestati e ricevuti con i paesi UE 
Argomento: Esportazioni e importazioni con i paesi intra ed extra U.E... SETE PR ERO 
ISA-00008 Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ey estrattive 
IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue 
IST-01622 Registro degli operatori con i paesi extra Ue 
INE-00015 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari 
IST-02200 Valutazione dell'impatto sull'indagine Extrastat dei nuovi Regolamenti comunitari di base e di atiuazione 
Argomento: Indicatori e standard del commercio intra ed extra UE... 
IST-00983 Indicatori per l'analisi della struttura e dinamica del commercio estero 
IST-02342 Stima dei dati definitivi degli acquisti e cessioni di beni con i paesi UE (sistema Intrastat) 
IST-00985 Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero 
IST-02369 Elaborazione per l' analisi longitudinale delle imprese esportatrici 
IST-02362 Indicatori di qualità sui dati del commercio estero 
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Argomento: Afetodologie, tecniche e sistemi informativi ............. 
ECHF-00092 Migloramento della Qualità del dato delle feste pali 
IST-02341 Stima dei dati definitivi delle importazioni ed esportazioni con i paesi esdra UE 
IST-02779 COLE WEB- Statistiche del commercio estero 
IST-02340 STATCOE: 1) nuovo sistema informativo di diffiesone delle statistiche del commercio con l'estero 
INE-00017 Banca Dati Commercio Agroalimentare 
IST-02470 Scambi commerciali con Vestero per sistemi locali del lavoro 
Settore: Prezzi 
Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto i... iene 
IST-02301 Rilevazione antralizzata pregzi al consumo 
IST-02300 Rilevazione territoriale pregzi al consumo 
IST-02298 Calcolo dei livelli dei prezzi al consumo dettagliati in ambito nazional e territoriale 
PAB-00018 Osservatorio presi 
IST-00276 Indice armonizzato comunitario dei prezzi al consumo (Ipca) 
IST-02297 Indici nazionali dei prezzi al consumo 
L AZ-00004 Monitoraggio dei prezzi dei prodotti nella media e grande distribuzione del Lazio 
IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa) 
IST-01905 Preggi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere d'acquisto 
Argomento: Prezzi alla produzione dei prodotti industriali ... ss MINERARIO 
IST-00102 Rilevazione mensile det prezzi alla produzione dei prodotti a seta nel AA arte 
IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero 
IST-02418 Rilevazione mensile dei pregni all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese 
UCB-00001 Indagine sulla domanda di gas naturale delle PMI 
Argomento: Tariffe e prezzi di servizi... 
ECF-00064 Rilevazione dei preggi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni 
IST-01674 Rilevazione trimestrale det prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi 
IST-02302 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione 
IST-02393 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servini postali e dello attività di corriere espresso 
IST-02422 Revisione annuale dei paniere e dei pesi per gl indici dei prezzi alla produzione dei servizi 
Settore: Agricoltura, foreste e pesca 
Argomento: Censimento dell'agricoltira........uuiuiinie iene 
IST-02112 6°Censimento generale dell'agricoltura 
IST-02357 Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento penerale dell'agricoltura 
IST-02440 Rilevazione campionaria per la valutazione dell'errore di misura del 6° Censimento n. dell’ —- 
Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole... 
IST-02340 Indagme sulla struttura e produzioni dell aziende agriok 
IST-00697 Agriturismo 
ISM-00015 Panel delle aziende agricole 
INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA) 
IST-00191 Risultati economici delle agende agricole 
IST-02400 La messa a regime del registro delle aziende agricole aggiornato da fonti amministrative alla luce dei risultati del 
Censimento dell'Agricoltura 2010 
Argomento: Coltivazioni agrarie. 
AGA-00003 Dichiarazioni vitivinicole: superfici 
AGA-00004 Dicbiarazione di giacenza det vini e mosti 
IST-02347 Indagine sull princidali coltivazioni legnose agrarie 
IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee 
Argomento: Mezzi di prodizzione..... PR 
IST-00167 Distribuzione, per uso in). dei rivi Fan, li e cn) 
IST-00108 Distrobugione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari 
IST-00162 Distrebuzione delle sementi 
IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e compkmentari 
IST-00792 Indagme sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nell coltivazioni agricole 
PAC-00007 Immatrisolazione di macchine aa 
Argomento: ZOOlECnid.... PR SR I RR REI 
IST-00163 Macellazione send &l Beofia a a CAPRI FOSSE 
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattero-caseari 
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e evi-caprino 
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 
IST-01635 Macellazione annuale del bestiame a carni rosse 
IST-01636 Macellazione mensile del bestiame a carni bianche 
SAL-00034 Anagrafe zootenica 
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Argomento: Pescd... aio PRE ER I IAA I ERO RES I CA RT 
IRE-00002 Flotta cla dava dala” 
ISM-00004 Indagine congiunturale sulla pesca e acquacoltura 
IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo 
PAC-00060 Indagine lea capa 
Argomento: Foreste... & CR SERRE ERE ERRE 
IST-00188 Aziende clonsace: gone sa Aol cast sa Dole caccia 
IST-02350 Risultati economici delle aziende forestali 
Argomento: Prodotti di qualita’, tipici e biologici... 
IST-02280 Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG 
Argomento: Afonitoraggio della politica comunitaria e del sistema agro-alimentare ... 
AGA-000017 Spesa per gli interventi inerenti gli aiuti comunitari in agrimltura 
AGA-00002 Spesa per gli interventi inerenti l'ammasso agricolo comunitario 
INE-00011 Spesa pubblica in agricoltura 
Settore: Industria 
Argomento: Produzione industriale ... ia 
IST-00070 Rilevazione annuale della na sadici fr 
IST-01302 Indagme mensile sulla produzione industriale 
IST-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica ( Prodcom) 
IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica 
IST-02220 Utilizzo dei microdati di produzione e fatturato per la definizione di un indicatore sulle scorte 
PIE-00005 Banche dati statistiche sull imprese piemontesi 
PIE-00003 Coordinamento di archivi statistiai e amministrativi in materia di artigianato... 385TOS-00017 Rilevazione sull'attività 
estrattiva 
ISA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso b imprese manifatturiere ed estratttve 
ISA-00002 Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive 
ISM-00003 Panel Industria Alimentare 
Argomento: Fatturato e ordinativi... 
IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordimativi 
IST-02430 Studio sul cambiamento dell'anno base a ba degli indici del fatturato e - ordinativi 
Argomento: Consumi e bilanci energetici ... ite rd li nina 
MSE-00025 Consumi di energia per settore sa) Pe consumo e ne dial Po osa ia, 
MSE-00027 Indagine sulle energie rinnovabil 
TER-00001 Statestica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Itaka 
TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica 
IST-0180/ Acquisti di prodotti energetici delle imprese industriali 
Settore: Costruzioni 
Argomento: Edilizia ... LE R ea aan 
ISA-00005 Inchiesta ergal ren presi 73 pensa co een) 
PAT-00006 Rikvazione statistica degl interventi edilizi sui fabbricati esistenti 
Settore: Commercio 
Argomento: Esercizi di commercio.. 
MSE-00008 Indagine annuale sulla Grande Abbina: Dupain Gad magazzini, area speri 
minimercati); Specializzata o Ss a foi Si san 
Argomento: Transazioni del commercio. DI 
ISA-00003 Inchiesta congiunturale Isae su commercio interno cf bi la commercio dala rstmato hai e ii dba } 
ISM-00022 Panel Grande Distribuzione Alimentare 
IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio 
IST-02281 Stima anticipata dell'indice del valore delle vendite al dettaglio 
IST-02374 Rilevazione trimestrale di fatturato - Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli 
IST-01841 Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commeraio all'ingrosso 
IST-02390 Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici delle vendite al dettaglio 
Settore: Turismo 
Argomento: Domanda turistica... di 
IST-00671 Multiscopo sulle famiolie: Tag ni vacanze e vita quotidiana pr 
PRI-00004 Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi 
PAT-00034 La spesa turistica in Provincia di Trento 
Argomento: Offerta turistica... RITI 
IST-00139 Movimento dei ln suli esercizi ricettivi 
IST-02391 Rilevazione campionaria congiunturale sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive 
UCC-00024 Indagine trimestrale sull'occupazione /‘prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane 
PAT-00015 Gh owupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento 
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IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti 
Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi .... A ie il 
PAT-00024 Data Warehouse del Turismo per la Provincia A na, si Tia 
Settore: Trasporii 
Assomento: Trasporto sitdddle:-c0 iaia 
IST-00146 Trasporto merci su strada 
TRA-00004 Trasporto pubblico local 
TRA-00005 Autolinee di competenza statale (interrogionali, internazionali ed altro) 
Argomento: Incidentalità stradale... CE E RI 
IST-00142 Rilevagione sugli incidenti suda con ni dini de; ce 
ACI-00013 Veicoli e incidenti stradali 
Argomento: Trasporto ferroviario .... E RTRT RISE CIS RIA RENO 
FES-00021 Caratteristiche Sfrretteral Alia rete fe vane PrODIaria nerina 
IST-01046 Trasporto ferroviario 
HE 5-00018 Traffico ferroviario viaggiatori 
FE S-00019 Traffico ferroviario merci 
FES-00022 Puntualità del trasporto ferroviario 
TRUA-00002 Dati economici e fisici delle piemb e medie aziende di trasporto ferroviario 
Argomento: Trasporto marittimo e fluviale... 
TRA-0001 3 Infrastrutture ed opere portuali 
IST-00818 Trasporto marittimo 
TRA-00016 Collegamenti marittimi con le Isole 
TRA-00008 Trasporti per vie d'acqua interne 
TRA-0001 7 Consistenza della dn mercantile e da pesca 
Argomento: Trasporto Aereo... 
IST-00145 Indagine sul FI aereo 
Argomento: Altre modalità di trasporto ... ii 
TRA-00006 Servizio di trasporto con iii. a asi agiini posi prato e af 
TRA-00007 Trasporti per condotta 
Argomento: Spese e fatturato nel settore trasporti... .. ca 
IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato -trasporti Hestsni aerei, terrestri, mapazgmaggio e attività da di cuporda e 
attività di corriere 
TRUA-00010 Spese dell'Ammimistrazione Statale nel settore dei trasporti 
TRA-00009 Spese delle Regioni per i trasporti ed alire informazioni di settore 
TRA-00003 Spese delle Province e dei Comuni Capoluogo per i trasporti ed altre informazioni di settore 
TRA-00015 Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti 
Settore: Servizi finanziari 
Argomento: Statistiche generali .... Rial 
ECHF-00001 Indagine sui mutui contratti dg enti dina ma i Preniament deli investimenti 
Argomento: Servizi finanziari privati... 
PAB-00023 Condizioni bancarie 
Area: Conti economici e finanziari 
Settore: Conti economici e finanziari 
Argomento: CONti NAZIONALI Per SEILOrE ECONOMICO... ricer 
IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere 
IST-00683 Investimenti fessi lordi e stock di capitale 
IST-00716 Produzione e valore apgiunto dei servizi destmabili alla vendita431 
PAB-000355 Tavola economica intersettoriale per la provincia di Bolzano 
Argomento: Conti nazionali per settore istittazionale............iini ieri 
IST-00580 Conti economici delle società finanziarie e non finanziarie 
IST-00581 Conti economici delle famsiolie e delle Istituzioni sociali private 
IST-00681 Conto economico del Resto del mondo 
IST-00633 Conti patrimoniali e di accumulazione 
Argomento: Conti ed aggregati territoriali... Lalla aaa 
PAB-00028 I conti delle amministrazioni Labbra sn RARA di Doluene. 
Argomento: Misure dell'occupazione e redditi da lavoro ... PRESTI RIETI I CO RRRCRA 
IPS-00059 Trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati: ani; com e Ja ea 
Aisonientot CONti Satellite: iii iii ai 
IST-01999 Conti dei flussi di materia 
Argomento: Studi, metodologie, tecniche e sistemi informativi .... 
IST-00617 Progettazione e sviluppo del sistema informativo di ontabikità ra 
PAT-00028 Modello di microsimulazione fiscale 
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Area: Metodologie e strumenti generalizzati 
Settore: Metodologie e strumenti sb 
Argomento: Fonti Amministrative... a duializla oe lari 
IST-02421 Acquisizione, trattamento e mia 4 a fi ini statistici sua SETA amministrativi 
IST-02419 Metodologie e studi per l'utilizzo a fini statistici di fonti amministrative 
Argomento: Modelli... RETTO SE PRO FIRE POT CPITTÀ 
MIL-00031 Pmiegani erogata mel dina in Lesbo sla; 
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1. TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI EFFETTUATI NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 


1.1 Premessa 


L'analisi del Programma statistico nazionale 2011-2013 mostra come la percentuale di lavori che trattano 
dati personali, e in particolare le informazioni sensibili e/o giudiziarie di cui all’articolo 4, comma 1, lettere 
dì) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Cedice in materia di protezione dei dati personali), 
sia diminuita. Nell’ Aggiornamento 2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010 infatti la percentuale 
di lavori che trattavano dati personali sul totale dei proposti era pari al 53,4%, mentre nel 2011-2013 scende 
al 51%. Tale risultato è in parte imputabile all’accresciuta capacità dei titolari di individuare correttamente la 
tipologia dei dati trattati, aiutati in questo anche dal maggior dettaglio di informazioni richieste dalle nuove 
schede identificative implementate per la presentazione dei lavori che hanno rappresentato un importante 
strumento per la documentazione dei processi di trattamento e di conservazione dei dati. 


AI fine di fornire agli interessati tutti gli elementi informativi previsti dall’art. 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, il successivo paragrafo contiene alcune indicazioni di carattere senerale sui trattamenti 
di dati personali effettuati nell’ambito dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale, richiamando 
la normativa di riferimento, dando un quadro di sintesi dei lavori presenti nel Programma statistico nazionale 
2011-2013 che trattano dati personali e individuando i lavori che prevedono la diffusione di variabili in 
forma disaggregata. 

Successivamente vengono presentati i prospetti identificativi relativi a ciascun lavoro per la cui realizzazione 
sia necessario il trattamento di dati personali e/o dati sensibili/giudiziari, contenenti la descrizione di tale 
trattamento e le sue specificità rispetto alle caratteristiche generali riportate al paragrafo 1.2. 

Per le statistiche da indagine (SDI), nel prospetto identificativo è, inoltre, evidenziato l'eventuale utilizzo di 
liste di partenza relative alle unità di analisi e/o di rilevazione, ad eccezione dei casi in cui gli interessati 
siano pubbliche amministrazioni (es. amministrazioni dello Stato centrali o periferiche; regioni, enti locali, 
enti funzionali, ecc.) e i dati trattati siano dati pubblici (es. indirizzo, denominazione di strutture e del 
relativo responsabile, ecc.). Le informazioni presenti nelle liste di partenza possono essere gia nella 
disponibilità del titolare del lavoro (Liste di partenza già in possesso del titolare) ovvero essere raccolte 
presso altri soggetti (Liste di partenza acquisite presso terzi). Nel caso in cui il trattamento di dati personali 
effettuato nell’ambito del lavoro riguardi esclusivamente la gestione della lista di partenza, il lavoro è 
contrassegnato con un asterisco (*#). 


La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del paragrafo 1.2 e dei prospetti identificativi assolve alla funzione di 
informativa al soggetti interessati, in conformità con quanto previsto all’art. 6, comma 2, del Codice di 
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, qualora i dati che li riguardano siano raccolti pressi 
terzi e il conferimento dell'informativa richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 


1.2 Caratteristiche generali dei lavori che trattano dati personali 


In conformità all’ art. 6-his del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, gli enti e gli uffici di statistica 
che fanno parte o che partecipano al Sistema statistico nazionale trattano i dati personali necessari per il 
perseguimento degli scopi statistici previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dalla legge o 
dalla normativa europea, qualora il trattamento dei dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi 
scopi. Con riguardo ai lavori inseriti nel Programma statistico nazionale, in assenza di diversa indicazione 
riportata nei prospetti identificativi, deve intendersi che il processo statistico, per sua natura, non può essere 
svolto senza i ricorso ai dati personali, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza. 


— 371 —É 
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1.2.1 Titolare e responsabile del trattamento e esercizio dei diritti dell’interessato 


I titolari dei lavori indicati nei prospetti identificativi sono anche titolari del trattamento dei dati personali ai 
sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Nei singoli prospetti è, altresi, individuato il responsabile del trattamento, al quale in caso di designazione di 
più responsabili gli interessati possono rivolgersi per conoscere l'elenco completo e aggiornato degli stessi. 
Nel caso dei Sistemi informativi statistici (SIS), per i quali è possibile che oltre al titolare siano individuati 
uno o più soggetti contitolari, i prospetti riportano l'indicazione del solo responsabile del trattamento 
designato dal titolare, il quale provvederà a fornire agli interessati che ne facciano richiesta informazioni sul 
responsabile del trattamento designato da ciascun contitolare. 

Salva diversa indicazione contenuta nei prospetti informativi, il responsabile del trattamento rappresenta 
anche il soggetto a cui gli interessati possono presentare istanza per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’esercizio dei diritti dell’interessato è garantito secondo le 
modalità e nei limiti stabiliti all’art. 13 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di 
dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale. 


1.2.2 ©Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati ed eventuali sanzioni 


Le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie che vengono 
loro richiesti per l'esecuzione dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale nei quali siano 
coinvolti in qualità di rispondenti. Per i soggetti privati, il medesimo obbligo sussiste limitatamente ai lavori 
del Programma statistico nazionale individuati con apposito decreto del Presidente della Repubblica (art. 7, 
comma 1, del decreto legislativo é settembre 1989, n. 322). 

L'obbligo di risposta non sussiste peri dati sensibili e giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989), a meno che 
esso non sia previsto da un’espressa disposizione normativa opportunamente richiamata nel prospetto 
identificativo del lavoro. Gli interessati, potranno pertanto decidere se rispondere o meno ai quesiti 
concernenti dati sensibili e/o giudiziari, salva, come sopra richiamato, diversa disposizione normativa . Nel 
caso di raccolta di dati sensibili e giudiziari presso soggetti terzi, tale facoltatività di risposta sarà garantita 
attraverso l'adozione di misure organizzative che consentano agli interessati di manifestare l’eventuale 
volonta contraria al trattamento statistico di tali dati . In tale ultima ipotesi, il titolare del lavoro compreso nel 
Programma statistico nazionale potrà acquisire i dati sensibili e/o giudiziari esclusivamente in forma 
anonima, ossia con modalità che non consentano di associarli ad un interessato identificato o identificabile. 
Con apposito decreto del Presidente della Repubblica saranno individuati i progetti compresi nel Programma 
statistico nazionale per i quali la mancata fomitura dei dati richiesti configura violazione dell’obbligo di 
risposta e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 11 del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Tale circostanza verrà evidenziata nei prospetti identificativi relativi a 
tali progetti. 


1.2.3 Utilizzo dei dati e ambito di loro comunicazione e diffusione 


Utilizzo dei dati 

I dati personali raccolti per l'esecuzione dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale sono trattati 
nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici 
e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale ad esso allegato) e possono 
essere utilizzati dal titolare del lavoro anche per ulteriori scopi statistici, in conformità all’art. 6-bis del 
decreto legislativo n. 322/1989. 


Comunicazione 

La comunicazione tra soggetti del Sistema statistico nazionale di dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili e giudiziari, anche trattati nell’ambito dei progetti inseriti nel Programma statistico nazionale, è 
ammessa nei limiti dell'art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, in 
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conformità ai criteri e alle modalità definiti dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9 del Comitato di indirizzo e 
coordinamento dell’informazione statistica (Comstat). 

Tale flusso di dati, quando già conosciuto all’atto della predisposizione del Programma statistico 
nazionale, è indicato nei prospetti identificativi dei lavori statistici con la dicitura “File per Sistan”. 

Nel caso in cui la richiesta di dati sensibili e giudiziari sia formulata da un ente od organismo pubblico di 
informazione statistica di cui all’art. 2, comma 1, lett. h} decreto legislativo n. 322/1989, ovvero dall’ufficio 
di statistica di un’amministrazione o un ente pubblico, per un trattamento statistico non compreso nel 
Programma statistico nazionale, la comunicazione potrà avere luogo qualora i tipi di dati oggetto di richiesta 
e le operazioni di trattamento che con essi si intendono eseguire siano specificati da espressa disposizione 
legislativa o, in mancanza di tale disposizione, siano stati identificati e resi pubblici dall’ente o 
amministrazione richiedente con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal 
Garante per la protezione dei dati personali, in attuazione degli artt. 20 e 21 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). 

I soggetti privati che partecipano al Sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125 
raccolgono e trattano ulteriormente dati personali sensibili nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 5 del Codice 
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale. 

Nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità definite all’art. 7 del citato Codice di deontologia e di 
buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati 
nell’ambito del Sistema statistico nazionale, i dati raccolti per l'esecuzione dei lavori inseriti nel Programma 
statistico nazionale possono altresi essere comunicati per finalità di ricerca scientifica a soggetti qualificati 
non facenti parte del Sistema statistico nazionale, sotto forma di collezioni campionarie di dati resi anonimi 
{File di microdati per utenti esterni al Sistan e File di microdati per utenti internazionali), nell’ambito di 
specifici laboratori di analisi (File per laboratorio di analisi dei dati), ovvero di progetti congiunti finalizzati 
anche al perseguimento dei compiti istituzionali del titolare e disciplinati da appositi protocolli di ricerca. I 
suddetti flussi di dati, quando già conosciuti al momento della predisposizione del Programma statistico 
nazionale, sono evidenziati nei prospetti identificativi dei lavori con le diciture, sopra indicate, “File di 
microdati per utenti esterni al Sistan”, “File di microdati per utenti internazionali” e “File per laboratorio di 
analisi dei dati”, 

I dati possono infine essere comunicati all'autorità statistica comunitaria (File di microdati per Eurostat) o 
agli istituti nazionali di statistica o alle autorità nazionali facenti parte del Sistema statistico europeo se ciò è 
necessario ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o 
del miglioramento della loro qualità (reg. CE n. 223/2009 relativo alle statistiche europee) o è previsto da 
specifici regolamenti (es. reg. CE n. 831/2002 relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda 
l'accesso ai dati riservati per fini scientifici). Anche questo flusso di dati, se già conosciuto al momento della 
predisposizione del Programma statistico nazionale, è evidenziato nei prospetti identificativi con la dicitura, 
sopra indicata, “File di microdati per Eurostat”. 


Diffusione 

I dati personali raccolti ai fini dell'esecuzione dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale sono 
tutelati dal segreto statistico e non possono essere diffusi al di fiori del Sistema statistico nazionale se non in 
forma aggregata, in modo tale che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale (art. 9 del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322). 


Diffusione di variabili in forma disaggregata 

Derogando ai limiti posti dalla disciplina in materia di segreto statistico, l'art. 4, comma 2, del Codice di 
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale contempla la possibilità di diffondere variabili in forma 
disaggregata qualora ciò “risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere 
internazionale e comunitario”. Il carattere eccezionale della deroga impone che essa sia supportata da 
motivazioni forti, adeguatamente esplicitate dal titolare del lavoro in sede di proposta e sottoposte ad attenta 
analisi e approfondimento nell’ambito dell’istruttoria condotta relativamente ad ogni singolo caso. I lavori 
compresi nel Programma statistico nazionale 2011-2013 peri quali è prevista la diffusione di variabili in 
forma disaggregata sono indicati al paragrafo 1.4; nei relativi prospetti identificativi tale modalità di 
diffusione è espressamente richiamata. 
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1.2.4 Conservazione dei dati 


I dati personali possono essere resi anonimi subito dopo la loro raccolta o al termine del lavoro 
compreso nel Programma statistico nazionale, ovvero possono essere conservati anche dopo la 
conclusione di quest’ultimo qualora siano necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare. I 
prospetti identificativi riportano la soluzione adottata in concreto per ciascun lavoro. 

I dati identificativi possono essere conservati, invece, solo se ricorre una delle ipotesi previste 
all’art. 11 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale: indagini 
continue e longitudinali, indagini di controllo, di qualità e copertura,, definizione di disegni 
campionari e selezione di unità di nlevazione, costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi, altri casi in cui risulti essenziale ed adeguatamente documentato per le finalità 
perseguite. Questa eventualità è espressamente rappresentata nei prospetti identificativi. 

Qualora siano conservati, i dati identificativi sono custoditi separatamente da ogm altro dato salvo 
che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari 
caratteristiche del trattamento o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati. 
L’eventualità che i dati identificativi non siano conservati separatamente dagli altri dati personali e 
le ragioni che impediscono tale separazione sono esplicitate nei prospetti identificativi. 


1.3 Lavori che trattano dati personali: un quadro d'insieme 


Nel Programma statistico nazionale 2011-2013 sono presenti 1046 lavori classificati in statistiche da 
indagine (Sdi), statistiche da fonti amministrative organizzate (Sda), statistiche derivate (Sde), studi 
progettuali (Stu) e sistemi informativi (Sis); di questi, 541 trattano dati personali e/o dati sensibili/eiudiziari. 
La tipologia di lavoro in cui è maggiormente presente il trattamento di tali dati (tavola 1) è quella delle 
statistiche da indagine; la presenza della componente diretta presuppone infatti il ricorso a liste di partenza 
e/o la rilevazione di caratteri da cui è possibile identificare la persona fisica o giuridica a cui i dati si 
riferiscono. 

L'area in cui sono inseriti il maggior numero di lavori con trattamento di dati personali è il Mercato del 
lavoro (72,8%), seguita da quella del Sistema economico (66,9%) e delle Amministrazioni pubbliche e 
servizi sociali (61,3%) (tavola 1). 
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Tavola 1- Lavori totali e lavori con dati personali”, per area e tipologia 


Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

AREA di cui di cui con di cui con di cui con di cui di cui 

Totale  condati Totale dati Totale dati Totale dati Totale. condati Totale con dati 

personali personali personali personali personali personali 

Territorio e ambiente 25 Ci # 4 ld i 12 Ci 7 - di 12 
Popolazione e società 39 30 lé 10 23 Ss 3 4 2 - 83 49 
Amministrazioni 
pubbliche e servizi 
sociali 154 125 ill SL JO 12 40 17 9 È) I4d 21 
Mercato del lavoro 6 28 dd 22 13 10 16 ll 7 3 105 73 
Sistema economico se 4] 9 Bi 34 19 19 tri 4 3 118 79 
Settori economici 114 85 40 4 28 7 di Ci £ i 213 99 
Conti economici € 
finanziari Pi - 3 i [ele] é 15 4 2 - 87 15 
Metodologie e 
strumenti generalizzati - s - = 1 n 27 3 - - 28 3 
Totale 421 312 217 98 209 62 164 57 35 121046 541 


*compresi i progetti che trattano dati sensibili e/o giudiziari 


1.3.1 Lavori che trattano dati personali non sensibili/giudiziari 


Al fine di dare attuazione al dettato normativo, per ciascun lavoro del Programma statistico nazionale 2011- 
2013 sono state acquisite dai soggetti del Sistan titolari informazioni sul trattamento di dati personali e sulle 
modalità del trattamento stesso. 

Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio 
di strumenti elettronici, concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’intercomunicazione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 
anche se non registrati in una banca dati. 

Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a ciascuna unità osservata, identificata o 
identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale. 

Per dati anonimi si intendono i dati che non consentono, neanche indirettamente (es. come combinazione di 
più variabili), l’identificazione dell’unità osservata. 


Nel Psn 2011-2013 i lavori che trattano dati personali non sensibili risultano complessivamente 407; di 
questi 241 sono statistiche da indagine, 61 sono statistiche da fonti amministrative organizzate, 55 sono 
statistiche derivate, 39 sono studi progettuali e 11 sono sistemi informativi (tavola 2). 
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Tavola 2 - Lavori con dati personali non sensibili/giudiziari per area, tipologia e categoria di soggetto titolare 


Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

AREA Altri Altri Altri Altri Altri Altri 

Istat Foti Istat Enti Istat Enti Istat Enti Istat Enti Istat Fnti Tot 
Territorio e ambiente 2 2 - 4 - - £ ti - - 4 "i ll 
Popolazione e società 7 4 4 4 3 i 2 - - - 16 9 25 
Amministrazioni 
pubbliche e servizi 
sociali 26 35 [e] 15 3 4 ti & ti 4 37 33 120 
Mercato del lavoro 9 14 ti 17 7 3 2 [e] ti ti 20 4l Cri 
Sistema economico 31 20 2 3 19 - 7 3 i 2 60 18 78 
Settori economici dà 44 2 2 2 Ss 4 hi si Di 45 S2 97 
Conti economici e 
finanziari - - - i 7 Di 2 2 - - GS 4 13 
Metodologie e strumenti 
generalizzati > x - + + 4 Pi Fi > 4 Pi Fi 2 
Totale 112 129 15 46 41 14 21 18 3 Ei 192 215 407 


La diminuzione dei lavori che trattano dati personali all’interno dell’area Popolazione e società, rispetto alle 
precedenti edizioni del Programma statistico nazionale, è dovuta principalmente all’utilizzo quasi esclusivo 
di dati anonimi negli ulteriori trattamenti di dati di fonte anagrafica e amministrativa. Anche la tipologia 
‘sistemi informativi statistici’ presenta una diminuzione, rispetto all’aggiornamento 2010, del numero di 
lavori che trattano dati personali. Per ridurre l'impatto che l’integrazione delle fonti può avere sulla privacy 
attraverso i Sis, l’Istat ha intrapreso per il 2011 un processo di modifica nell’acquisizione dei dati che va 
sempre più nella direzione dell’utilizzo di dati aggregati o microdati anonimizzati (si vedano, ad esempio, i 
lavori IST-02178 Sistema informativo stranieri, IST-02172 Sistema informativo sulla popolazione-DEMO e 
IST-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione). 


1.3.2. Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 


Il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari (di cui all’art. 4, comma 1, lettera dì) ed e) del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6-bîs del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il quale stabilisce che il Programma statistico nazionale indica i lavori 
che richiedono il trattamento di tali dati, la tipologia del dato trattato e le modalità del trattamento. 

Si ricorda che per date sensibile s°intende un dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
condizioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Per dato giudiziario s'intende un dato personale idoneo a rilevare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera a) ed 0) e da r) a u) del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 in materia 
di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale. 

Si vuole anche richiamare l’attenzione sulla non obbligatorietà del conferimento dei dati sensibili e/o 
giudiziari da parte dell'interessato. 

L’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, (decreto legislativo n. 196/2003) al comma 1, 
impone al titolare del trattamento di fornire all’interessato un’idonea informativa sulle finalità e le modalità 
del trattamento cui sono destinati i dati che lo riguardano, precisando se il conferimento dei dati abbia 
carattere obbligatorio o facoltativo. Tale adempimento non riveste particolari problemi quando le 
informazioni sono acquisite direttamente presso l’interessato in quanto l'informativa in questo caso viene 
compiutamente resa al momento della rilevazione dei dati. 

Nei casi in cui la raccolta di dati avviene presso soggetti terzi, i quali li abbiano originariamente acquisiti per 
finalità diverse da quelle statistiche (scopi amministrativi, gestionali o altro), occorre prevedere specifiche 
modalità per garantire in concreto l'eventuale volonta dell’interessato di non aderire all’indagine statistica, in 
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conformità alle indicazioni fornite dal Garante negli ultimi pareri espressi sul Programma statistico 
nazionale. 

Non configura trattamento di dati sensibili - e quindi non è indicato come tale nei prospetti identificativi dei 
lavori del Programma - l’utilizzo delle denominazioni delle persone giuridiche contenenti elementi 
potenzialmente idonei a rivelare le informazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 
196/2003. Tali dati sono acquisiti, infatti, esclusivamente per contattare le suddette unità di rilevazione ma 
non sono soggetti ad alcuna elaborazione statistica legata alla loro particolare natura (18T-00916 Rilevazione 
delle organizzazioni di volontariato, 1ST-02379 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi - 
Rilevazione sulle istituzioni nonprofit, 1ST-02296 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di 
istituzioni non profit). 

I lavori con dati personali sensibili e/o giudiziari presenti nel Programma statistico nazionale 2011-2013 
sono 134 (tavola 3). 


Tavola 3 - Lavori con dati personali, sensibili e‘o giudiziari per area, tipologia e categoria di soggetto titolare 


Sdi Sda Sde stu Sis TOTALE 

AREA Altri Altri Altri Altri Altri Altri 

Istat Enti Istat Enti Istat Enti Istat Enti Istat Enti Istat Enti Tot 
Territorio e ambiente - s = + - ti - - - 4 E 1 1 
Popolazione e società 15 4 1 i ti - di Fi - - 18 [e] 24 
Amministrazioni 
pubbliche e servizi 
sociali i2 32 4 27 3 s Si g = Di 42 69 dI 
Mercato del lavoro 5) ti 2 2 - - - 3 - ti 7 # Id 
Sistema economico - - - - - - i - - - i - 1 
Settori economici 2 - - - - - - - - - Z - 2 
Conti economici e 
finanziari - A > > > # - 2 - - - - - 
Metodologie e 
strumenti generalizzati - - - - - - ti - - - ti - 1 
Totale 34 37 7 30 4 3 6 12 0 1 S1 83 134 


Come si evince dalla tavola, nell’insieme dei lavori che trattano dati sensibili e/o giudiziari, le indagini 
dirette sulle famiglie e quelle di fonte amministrativa del settore Sanità (aree Popolazione e società e 
Amministrazioni pubbliche e servizi sociali) rappresentano quasi il 90% del totale. 

Il trattamento di dati sensibili all’interno dei sistemi informativi statistici è stato quasi totalmente eliminato; i 
dati sensibili relativi allo stato di salute rimangono solo nel Sistema MIL-00028 AMeRIcA-Anagrafe 
Milanese e Redditi Individuali con Archivi, in cui il dato personale viene anonimizzato dopo l’acquisizione e 
non da quindi luogo a procedure di integrazione a livello di dati elementari. 
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14 Diffusione di variabili in forma disaggregata 


Vengono di seguito riportati i prospetti di 15 lavori le cui variabili possono essere diffuse in forma 
disaggregata, in considerazione della sussistenza di particolari esigenze conoscitive. 
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


{ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan} 


Ente Ministero dell'interno 


Direzione Dipartimento per gli Affari Intemi e Territoriali 


Ufficio Direzione centrale servizi elettorali 

Denominazione Anagrafe degli amministratori degli enti locali 
del lavoro 

Codice PSN INT-22 

Settore di Istituzioni pubbliche e private 

interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 
Comuni - Province - Regioni N 8.220 
Unità di analisi 


Amministratori N 140.000 


Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 
Sesso Comuni - Province - Regioni 
Età Comuni - Province - Regioni 
Carica Comuni - Province - Regioni 
Professione Comuni - Province - Regioni 
Titolo di studio Comuni - Province - Regioni 
Appartenenza politica Comuni - Province - Regioni 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Risponde ad un'esigenza di trasparenza che trova riscontro nelle precisazioni del DL.g5 18 agosto 2000 nr, 267 
art. 76 c. 4in materia di amministratori locali e regionali. 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan]} 


Ente Istituto nazionale di statistica - Istat 


Direzione Direzione centrale degli archivi amministrativi e registri Statistici 


Ufficio Servizio Registri delle Unità Statistiche 

Denominazione Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (513) 
del lavoro 

Codice PSN IST-1944 

Settore di Istituzioni pubbliche e private 

interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 
RGS N 10,000 
Unità di analisi 


Istituzioni pubbliche N 10.000 


Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 


Denominazione Nazionale 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, 
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale - Legge Finanziaria 2005) Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consalidato 
sono individuate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e 
definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UVE n. 2223/96, SEC9S5 Sistema 
Europeo dei Conti). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica, indipendenti dal 
regime giuridico che governa le singole unità istituzionali. 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan]} 


Ente Istituto nazionale di statistica - Istat 


Direzione Direzione centrale Registri statistici, Dati amministrativi e statistiche sulla pubblica amministrazione 


Ufficio Servizio Registri delle Unità Statistiche 

Denominazione Analisi sulla struttura e l'evoluzione delle imprese (demografia di imprese) 
del lavoro 

Codice PSN IST-00566 

Settore di Struttura e competitività delle imprese 

interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 
Registro delle imprese N 4.500.000 
Unità di analisi 


Imprese N 4.200.000 


Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 
Numero delle imprese nate reali Regionale _ 
Numero delle imprese cessate reali Regionale _ 
Numero di addetti delle nate Regionale a 
Numero di addetti delle cessate Regionale e 
Numero di imprese attive Regionale _ 
Numero di addetti delle imprese attive Regionale Te 
Numero di imprese sopravviventi a 1,2,3,4,5 anni Regionale __ 


Numero di addetti delle imprese sopravviventi a 1,2,3,4,5 Regionale 
anni 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggioma mento di dati di fonte censuaria relativi alla 
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal 
legislatore che con l'art. 37, comma 2, lettera e della legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente 
autorizzato la diffusione fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità. 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 


STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan} 


Ente Istituto nazionale di statistica - Istat 


Direzione Direzione centrale Registri statistici, Dati amministrativi e statistiche sulla pubblica 
amministrazione 


Ufficio Servizio Registri delle Unità Statistiche 
Denominazione Indicarori di imprenditorialità 

del lavoro 

Codice PSN IST-02411 

Settore di Struttura e competitività delle imprese 
interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 


Registro delle imprese N 4.500.000 


Unità di analisi 


Imprese N 1.500.000 


Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 
Numero di imprese nate con dipendenti Regionale 
Numero di imprese cessare con dipendenti Regionale 
Numero di imprese High-Growth Regionale 
Numero di imprese gazzella Regionale 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla 
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore 
che con l’art. 37, comma 2, lettera e della legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la 
diffusione fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità. 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan} 


Ente Presidenza del Consiglio dei ministri 
Direzione Dipartimento della funzione pubblica 


Ufficio Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali - Servizio per l'informazione 
statistica e la gestione integrata delle banche dati 


Denominazione Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e 
del lavoro collaboratori esterni 

Codice PSN PCM-30 

Settore di Istituzioni pubbliche e private 

interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 


Amministrazioni pubbliche N 20.000 


Unità di analisi 


Amministrazioni pubbliche, dipendenti e consulenti e collaboratori estemi N 20.000 
Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Soggetto incaricato Nazionale 

Soggetto conferente Nazionale 

Ragione dell'incarico Nazionale 

Durata dell'incarico Nazionale 

Compenso previsto Nazionale 


Denominazione amministrazione pubblica dichiarante Nazionale 


Compenso erogato Nazionale 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Risponde ad un'esigenza di trasparenza dell'operato della Pubblica amministrazione che trova riscontro anche 
nella previsione di pubblicità contenuta nel Decreto legislativo 165/2000 art. 53 c. 14. 
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Serie generale - n. 178 


PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 


STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 


statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan]} 


Ente Istituto nazionale di statistica - Istat 


Direzione DCAR 


Ufficio REG 

Denominazione Registro delle imprese e delle unità locali ASIA 
del lavoro 

Codice PSN IST-2447 

Settore di Struttura e competitività delle imprese 
interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 
Imprese 
Unità di analisi 


Imprese e Unità locali 


Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 
Addetti alle imprese Provincia 
Numero delle unità locali Comune 
Addetti alle unità locali Comune 
Numero delle imprese Provincia 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


N 500 


N 5.000.000 


Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla 
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore 
che con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la 


diffusione fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità. 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan]} 


Ente Istituto nazionale di statistica - Istat 


Direzione Direzione centrale dei censimenti generali 


Ufficio Servizio Censimenti economici 

Denominazione 6°Censimento generale dell'agricoltura 
del lavoro 

Codice PSN IST-2112 

Settore di Agricoltura, foreste e pesca 

interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 
Aziende agricole N 2.000.000 
Unità di analisi 


Aziende agricole N 2.000.000 


Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 
Titolo di possesso Comune 
Sistema di conduzione Comune 
Forma giuridica Comune 
Utilizzo del terreno Comune 
Allevamenti Comune 
Lavoro e attività connesse Comune 
Irrigazione Comune 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Risponde all'esigenza di accrescere il potenziale informativo dei censimenti in coerenza con la ratio sottesa 
all'art. 37 c. 2 let. e della legge 144/99 del 17 maggio. 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 


STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan]} 


Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 


Direzione Direzione in via di definizione 


Ufficio Ufficio di statistica 

Denominazione Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo 
del lavoro 

Codice PSN MUR-5 

Settore di Istruzione e formazione 

interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 
Istituzioni universitarie statali e non statali e scuole superiori N 95 
Unità di analisi 


Personale docente a contratto, Personale tecnico-amministrativo di ruolo e a contratto, N 190.000 
Collaboratori linguistici, Collaboratori in attività di ricerca 


Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 
Area scientifico-disciplinare Comune/sede 
Sesso Comune/sede 
Tipologia di contratto Comune/sede 
Area funzionale Comune/sede 
Facoltà, sede Comune/sede 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orienta mento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L. 127/97. 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 


STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan]} 


Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 


Direzione Direzione in via di definizione 


Ufficio Ufficio di statistica 

Denominazione Contribuzione studentesca e interventi delle università a favore degli studenti 
del lavoro 

Codice PSN MUR-6 

Settore di Istruzione e formazione 

interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 


Istituzioni universitarie italiane e scuole superiori N 95 


Unità di analisi 


Studenti per classe di importo della contribuzione pro-capite; studenti esonerati; studenti N 1.810.000 
beneficiari di interventi dell'Ateneo 


Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 


Classe di importo della contribuzione pro-capite per Comune/sede 
tipologia di corso 


Tipologia di esonero totale per tipologia di corso Comune/sede 
Tipologia di esonero parziale per tipologia di corso Comune/sede 
Tipologia di interventi per tipologia di corso Comune/sede 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orientamento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L.127/97, 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 


STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan]} 


Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 


Direzione Direzione in via di definizione 


Ufficio Ufficio di statistica 
Denominazione Diritto allo studio 

del lavoro 

Codice PSN MUR-8 

Settore di Istruzione e formazione 
interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 


Organismi regionali per il Diritto allo studio (inclusi gli Istituti che erogano interventi con N 95 
fondi regionali); collegi universitari statali e legalmente riconosciuti 


Unità di analisi 


Studenti iscritti a corsi di livello universitario N 2.000.000 
Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Prestiti d'onore Comune/sede 

Integrazioni per mobilità e per handicap Comune/sede 

Contributi per alloggi, trasporti e altri sussidi Comune/sede 

Collaborazioni per attività a tempo parziale Comune/sede 

Borse di studio Comune/sede 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orienta mento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L.127/97. 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan]} 


Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 


Direzione Direzione in via di definizione 


Ufficio Ufficio di statistica 

Denominazione Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale 
del lavoro 

Codice PSN MUR-9 

Settore di Istruzione e formazione 

interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 


Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale statali e non statali N 129 


Unità di analisi 


Studenti iscritti nell'anno accademico e diplomati nell'anno solare; personale docente e non N 84.000 
docente 

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Corso, tipologia del corso, sede, tipologia sede Comune/sede 

Sesso (studenti per sede e corso) Comune/sede 

Classe di età (studenti per sede) Comune/sede 

Anno/periodo di corso per sede e corso Comune/sede 

Provenienza (residenza) degli italiani per sede Comune/sede 


Provenienza (cittadinanza) degli stranieri per corso e Comune/sede 
sede 


Tipologia contrattuale e sesso del personale per Comune/sede 
qualifica e sede 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orientamento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L.127/97, 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 


STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan]} 


Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 


Direzione Direzione in via di definizione 


Ufficio Ufficio di statistica 

Denominazione Monitoraggio delle immatricolazioni 
del lavoro 

Codice PSN MUR-13 

Settore di Istruzione e formazione 

interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 
Istituzioni universitarie statali e non statali N 89 


Unità di analisi 


Studenti iscritti al primo anno e immatricolati N 425.000 
Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Sesso Comune/sede 

Corso, tipologia del corso, classe didattica Comune/sede 

Facoltà, sede Comune/sede 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orienta mento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L. 127/97. 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan]} 


Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 


Direzione Direzione in via di definizione 


Ufficio Ufficio di statistica 

Denominazione Contribuzione studentesca e interventi degli istituti AFAM a favore degli studenti 
del lavoro 

Codice PSN MUR-16 

Settore di Istruzione e formazione 

interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 


Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale statali e non statali N 129 


Unità di analisi 


Studenti esonerati; studenti beneficiari di interventi dell'Istituto N 71.000 
Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Tipologia di esonero totale Comune/sede 

Tipologia di esonero parziale Comune/sede 

Tipologia di interventi Comune/sede 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orienta mento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L.127/97, 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan]} 


Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 


Direzione Direzione in via di definizione 


Ufficio Ufficio di Statistica 

Denominazione Rilevazione Istruzione Universitaria 
del lavoro 

Codice PSN MUR-23 

Settore di Istruzione e formazione 

interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 
Istituzioni universitarie statali e non statali, Scuole superiori di formazione post-laurea N 95 
Unità di analisi 


Studenti iscritti e laureati nei corsi di laurea, iscritti e aventi conseguito il titolo nei corsi N 2.000.000 
post-laurea e agli esami di stato 


Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 
Corso, tipologia del corso, facoltà, ateneo Comune/sede 
Sesso Comune/sede 
Età Comune/sede 
Provenienza (residenza/cittadinanza) Comune/sede 
Anno di corso fanno di immatricolazione Comune/sede 
Titolo di studio posseduto Comune/sede 
Voto di maturità/laurea Comune/sede 
Crediti acquisiti/ annualità superate Comune/sede 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orientamento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L.127/97. 


— 391 — 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 


(ai sensi dell'art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan]} 


Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 


Direzione Direzione in via di definizione 


Ufficio Ufficio di Statistica 

Denominazione Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 gennaio 
del lavoro 

Codice PSN MUR-24 

Settore di Istruzione e formazione 

interesse 


Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 
Istituzioni universitarie statali e non statali N 89 


Unità di analisi 


Studenti iscritti al 31/01 (di cui al 1° anno e immatricolati) e laureati nell'anno solare N 1.810.000 
Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Regolarità negli studi Comune/sede 

Corso, tipologia del corso, classe, facoltà, sede Comune/sede 

Sesso Comune/sede 


Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 


Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orienta mento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L.127/97, 
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2 SCHEDE DI SINTESI DEI LAVORI CHE TRATTANO DATI PERSONALI, SENSIBILI E/O 
GIUDIZIARIE 


Nel presente capitolo vengono presentate le schede di si ntesi dei lavori che trattano dati personali, sensibili 
e/o giudiziari e per aerea, settore e are  omento tematico organizzate secondoi prospetti settoriali del Psn 
2011-2013 — Volume 2— Programmazione settoriale. 


2.1 Area: Territorio e ambiente - Settore: Territorio - Argomento: Ieteerazione informazioni territoriali 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili efo giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Comune di Milano MII-00030  Lastatistica per il governo del territorio Stu 


Totale lavori: 1 


Area: Terrilorio e ambiente - Settore: Territorio - Argomento: Inkgrazione infbrmazioni rerritoriali 
Stidio prosettae - MIL-00030 La statistica per il governo del territorio 


Informazioni strutturali 


Titolare: Comune di Milano 
Responsabile del trattamento: Direttore del Settore Sistemi Integrati peri Servizi e Statistica del Comune di Milno. 
Obiettivo: Svilippo di una metodologia per la costruzione di piattaforme informative statistiche e terntoriali 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 

Denominazione archivio: Medi di medicina penerale e pediatri di libera scelta. 

Titolare: ASL Regione Lombardia. 

Unità di archivio: Record anagrafico. 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Recapito dell'attivtà 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento; 

Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Anagrafe scolastica 

Titolare: Settore Sistemi Integrati peri Servizi e Statistica 

Unità di archivio: Record anagrafico. 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sone rifenti a1 2010; per il 2012 dali seno nfenti al 2011, per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Età, sesso, nazionalità, residenza, tipologia e indinizzo di scuola frequentata 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati altermine del trattamento; 

Fonte amministrativa organizzata 3 

Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione residente 

Titolare: Settore Servizio al Cittadino del Comune di Milano. 

Unità di archivio: Record anagrafico. 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; per il 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Età, penere, nazionalità, rapporti di parentela e residenza. 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al ternine del trattamento, 
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2.2 Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Fenomeni naturali 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Totale lavori: 1 


Area: Territorio e ambient - Settore: Ambint- Argomento: Fenomeni naturali 
Statistiche da indazine - IST-02190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore del DPS 

Obiettivo: Sviluppo di indicatori meteoclimatici e idrologici (deflussi ed altezze idrometriche dei corsi d'acqua), a scala nazionale e locale, al fine di valutare 
i reali cambiamenti climatici eil loro impatto sull'ambiente, le risorse idiiche, l'agricoltura, l'economia la società 

Unità di rilevazione: Enti che gestiscono reti di monitoraggio idrometeorologiche a livello nazionale, Enti che gestiscono reti di monitoraggio 
idrometeorologiche a livello locale; 

Principali unità di analisi: Stazioni di misura meteorologiche edidromettiche; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 20121 dati sono riferiti al 2010; peril 2013: dati sono rifenti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: in formato elettronico; via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Temperatura dell'aria, Portata dei corsi d'acqua; Altezza idrometrica; Precipitazione, Umidità relativa, Velocità e 
direzione del vento; Eliofania; 

I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare I 


Denominazione: Archivio enti pestori di reti di monitoraggio meteorologico s idrologico 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Ardivio enzi gessori di reti di monitoraggio meteorlagico e idroogia 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni. Enti sestri di veti di monitorazio meeseorologio e idroloeio 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione edindinzzo degl enti gestori di reti di monitoraggio mieorologico ed idrologico 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Statistiche meteorologiche 
Codice PSN: MID-00029 

Titolare: Ministero della difesa 


Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Temperatura, preciptazioni, velocità e direzione del vento, umidità relativa 
Acquisizione di: IMicrodati; 
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2.3 Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Ari 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Ispra APA-00013 


Lele z n. 1 Jl gl'l 
PRTR nezionale 


Area: Territorio è ambient - Settore: Ambiente - Argomento: Arig 
Statistiche da finti auntinistrative orcanizgate - APA-00013 Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti (EPETR) e PRTR nazionale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - ISPRA (ex APAT) 

Responsabile del trattamento: Responsabile Settore Inventano delle Ermssioni 

Obiettivo: Con la pubblicazione del R.esolamento (CE) n. 166/06 e abrogazione della decisione del Registro EFER, la Commissione europea ha introdotto 
il registro E-FRTR Il principale obiettivo della normativa comunitaria e nazionale è quello di rendere EPRTR e FRTR nazionale utili stramenti che 
migliorando la consapevolezza ambientale del pubblico, le prestazioni ambientali dei settori produttivi e la conoscenza e la gestione dell'ambiente da parte 
delle istituzioni pubbliche, contribuiscano a prevenire e idurre l'inquinamento. 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ormpanizzata 1 

Denominazione archivio: Registi EPRTR e PRTR 

‘Titolare: ISPRA 

Unità di archivio: imprese 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: ossidi di azoto, ossidi di zolfo, anidride carbonicametalli pesanti, COV, Metano, particolato, diossine, altro 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: inmprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rdiagine continaa e/o longitudinale, altro motivo: I dat 
vencono trattati al fine dell'analisi delle serio storiche delle ersisioni per settore di attività. In alami casi il settore è rabpresentato da una singola impresa/ attività, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per altri utenti intemazionali; web: #400://esmopa en ini 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.4 Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Acqua 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Ministero lavoro, 


salute politiche sociali SAL-000/3. Qualità delle acque di balneazione Sdi 
- Area salute 


Totale lavori: 1 


Area: Territorio e ambient - Settore: Arbient - Argomento: Agna 
Statistiche da indazine - SAL-00013 Qualità delle acque di balneazione 
Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore generale della Prevenzione Sanitaria 

Obiettivo: Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione. 

Unità di rilevazione: Costa marina, lacustre e fluviale, 

Principali unità di analisi: Campione di acqua prelevato; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-Comuni; Regioni e Province autonome, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: in formato elettronico, 

Principali caratteri statistici rilevati: Parametri batteriologici, Parametri chimici, Parametri fisici, Parametri chimico-fisici, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: . 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici. 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 
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2.5 Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Servizi idrici, di fognatura e depurazione 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Totale lavori: 1 


Area: Territorio e ambient - Settore: Ambient - Argomento: Servizi idrici, di fomaturae dipurazione 
Stattiche da indasine - IST-02192 Rilevazione sui servizi idrici 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Diretore Centrale del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico saentifico 

Obiettivo: Aggiomamento dei dati delle precedenti rilevazioni sulle acque e sviluppo delle informazioni anche sttraverso dati in serie storica, 
sull'evoluzione dei servizi idrici in particolare sull'uso civile delle nisorse idriche. 

Unità di rilevazione: Enti gestori servizi idrici, Autorità di ambito territoriale ottimale, Regioni; Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; 
Principali unità di analisi: Enti gestori dei servizi idiici; Fonti di approvvigionamento di acqua potabile, Reti di distiibuzione dell'acqua potabile, Reti 
fognane urbane; Impianti di depurazione delle acque reflue 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20121 dati sono rifeniti al 2011; peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; via web; Intervista faccia a faccia (diretta); con PC o strumenti informatici (CAPI); 
Intervista telefonica: con PC 0 stiumenti informatici (CATT) 

Principali caratteri statistici rilevati: Acqua prelevata dalle fonti di approvvisionamento; Acqua potabilizzata Acqua immessa nella rete di distribuzione; 
Acqua erogata dalla rete di distribuzione Acqua fatturata agli utenti; Percentuale di acque reflue deputate; Abitanti equivalenti effettivi e di propetto serviti 
dagli impianti di depurazione, Tipologia di trattamento delle acque reflue urbane, Parametri fisici e chimici delle acque reflue urbane, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fr costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio censuario degli enti gestori dei cervini idriài e dei cervini gestiti 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossible per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Per l'agiornamento dell'archivio. 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: Archivio degli enti pestoti dei servizi idrici 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. Per da ribwagione cui servivi idrici 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni. Enti eestori dei servizi idrigi 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indirizzo e ragione sociale degli enti gestori dei servizi idrici, impianti gestiti peri singoli serwizi ida 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata f 


Denominazione archivio: Archivio degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane 

Titolare: Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente 

Unità di archivio: Impianti di depurazione delle acque reflue urbane 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Abitanti equivalenti serviti, parametni cfisici e chimia delle acque reflue 
Acquisizione di: IMicrodati; 
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2.6 Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Pressione ambientale 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Totale lavori: 1 


Area: Terror e mubiente- Settore: Ambient - Argomento: Pressione ambientali 
Stastiche derivate 0 riedaborazioni- ENT-00003 Indicatori Ambientali di Effetto 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea 

Responsabile del trattamento: Responsabile 

Obiettivo: Studio dell'impatto degli inquinanti sullo stato di salute utilizzando i dati di mortalità. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Cause di morte 

Codice PSN: IST-00095 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dali sono nifenti 31 2007; peril 20121 dali sono nfenti al 2008, per il 2013 i dati sono nifenti al 2009, 
Principali caratteri statistici rilevati: causa di morte, luogo 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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2.7 Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Rifiati 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


cu‘ _ _'.ETE-» 
Unioncamere UCC-00003 Sda 
ST APA-00001 ii recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali Sd 
spra APA-00016 Costi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani Sda 
spra APA-00039 Produzione di imballaggi e gestione dei rifiuti da imballaggio Sda 


Totale lavori: 6 


Area: Territorio è qubient - Settore: Amante - Argomento: Egfwt 
Statistiche da fonti aneministrativ organizzato - UCC-00003 Statistiche dall'archivio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

Responsabile del trattamento: Ecocerved 

Obiettivo: Elaborare una raccolta statistica con aperepazione ternitoriale a partire dar dati contenuti nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 
(MUD) raccolto dalle Camere di Commercio si sensi della Legge 70/04. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 

Denominazione archivio: Archivio dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) 

Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e attigianato ((Ccias) 

Unità di archivio: MUD 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Numerosità imprese, attività economiche, quantità rifiuti prodotti e gestiti, localizzazione imprese 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari peri propri trattamenti statistici 


Area: Territorio è qubient - Settore: Axwdénte - Argomento: Rifiuti 
Statistiche da indagine - APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - ISPRA (ex APAT) 

Responsabile del trattamento: Responsabile Servizio Rifiuti 

Obiettivo: Il progetto nasce con l'obiettivo di fornire, annualmente, un quadro di informazioni, oggettive e puntuali, che onentino politiche e interventi 
adeguati alla realtà, e, ove necessario, introdurre eventuali misure correttive per il raggiungimento degl obiettivi prefissati 

Unità di rilevazione: Comuni, province, regioni, osservatori provinciali peri rifiuti; Imprese Enti (Arpa, Uniocamere, Regioni), 

Principali unità di analisi: Comuni; Istituzioni, Imprese; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Imprese; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010-2009; per il 20121 dati sono riferiti al 2011-2010; peril 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2011, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta in formato elettronico, 

Principali caratteri statistici rilevati: Produzione, Recupero; Trattamento, Smaltimento, Impianti, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessali peri propri trattamenti statistici: fer dedagiei di controlla, di qualità e di apertura, 
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Area: Territorio e qubient - Settore: Ambiente - Argomento: Egfwi 
Statistiche da indagine - APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: Elenco anagrafiche imprese e comuni soggetti alla dichiarazione MUD 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per alti fini: Frati snizionali dell'Istituto, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Trgbrese e Consi someetti alla dichierazione MUD. 

Principali dati presenti nella lista: Ragione Sociale, codice fiscale, indinzzo, numero di telefono, sede legale 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: APÀ-00010 Cost della sestione del cido insegrato dei rifiuti urbani 
Lista acquisite presso terzi f 

Denominazione:Elenco anagrafiche imprese e comuni soppetti alla dichiarazione MUD. 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: UNIONCAMERE 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Perché de cmwere di comsmeercio sono obbligate per legoe alla raccolta delle 
dichiarazioni MUTI 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Irprese e comuni soggetti alla dichiarazione MUD. 

Principali dati presenti nella lista: Ragioni sociali, codice fiscale, indirizzo, sede legale, telefono. 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ormpanizzata È 


Denominazione archivio: MUD 

Titolare: Unioncamere 

Unità di archivio: Camere di commercio provinciali 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dali sono riferiti al 2009; per il 20121 dai sono niferiti al 2010, per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: produzione e gestione rifiuti speciali 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Territorio è qubiente - Settore: Axwbente - Argomento: Egfwt 
Statiiiche da fonk araministratne oreemizzate - APA-00016 Costi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - ISPRA (eg APAT) 

Responsabile del trattamento: Responsabile Servizio Rifiuti 

Obiettivo: Monitoraggio dell'applicazione della tariffa di igene urbana (TIA) da parte dei comuni italiani. Questi ultimi , annualmente, si sensi del DFR 
158/99, sono tenuti ad inviare entro il mese di Giugno all'' ONR (Osservatorio Nazionale Rifiuti), i piani finanziari 

E! previsto l'obbli so di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amminisiraisoa ompanizzaia I 
Denominazione archivio: Piani finanziari ai sensi del DLgs 158/99 


Titolare: CINE (Osservatorio nazionale dei rifiuti) 
Unità di archivio: Comuni 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: costi di raccolta, costi di ricivlo e recupero, costi di trattamento, costi di smaltimento, altri cost 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Territorio e ambiente - Settore: Abente - Argomento: Rif 
Statistiche da fonti amministrata organizzate - APA-00039 Produzione di imballaggi e gestione dei rifiuti da imballaggio 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore per la protezione e le sicerca ambientale - ISPRA (ex APAT) 

Responsabile del trattamento: Responsabile Servizio Rifiuti 

Obiettivo: Quantifi cazione della produzione degli imballaggi e gestione dei rifiuti da imballaggio distinti per frazione merceologica ai fini del monitoraggio 
del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio recupero di cui alla direttiva 94/62/CE così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE. 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata £ 


Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei singoli impianti di riciclaggio/recupero 

Titolare: CONAI 

Unità di archivio: Impianto delle imprese consorziate 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 20131 dati sono rifenti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballaggi e Recupero di rifiuti d imballaggi per tipologia di matenale(Acciato Alluminio, vetro, 
carta, legno, plastica] 

Acquisizione di: IMicrodati; 
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Area: Territorio è ambient - Settore: Ambiente - Argomento: Egfwi 
Statistiche da fonti ammsinittratza orzaniszare - APA-00039 Produzione di imballaggi e gestione dei rifiuti da imballaggio 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei singoli impianti di riaclaggio, recupero 

Titolare: COREPLA - Consorzio per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica; 

Unità di archivio: impianti di imprese consorziate 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballassi e Recupero d rifiuti di imballassi pertipologia di matenale (plastica) 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 


Fonte amministrativa organizzata 3 

Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei sngoli impianti di riaclaggio/recupero 

Titolare: COMIECO - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica 

Unità di archivio: impianti delle imprese conosorziate 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dali sono rifenti a1 2010; per il 2012 dali sono nfenti al 2011, per il 20131 dati seno nfenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballaggi e Recupero d rifiuti d imballaggi per tipologia di matenale (carta) 
Acquisizione di: Microdati, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Fonte amministrativa orpanizzata 4 

Denominazione archivio: furchivio delle dichiarazioni dei singoli impianti di riaclaggio, recupero 

Titolare: CIAL - Consorzio Imballagg Alluminio 

Unità di archivio: Impianto delle imprese consorziate 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballaggi e Recupero di rifiuti di imballasgi pertipologia di materiale (Alluminio) 
Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sone resi anonimi al termine del trattamento, 

Fonte amministrativa opanizzata 5 

Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei singoli impianti di riaclaggio;recupero 

Titolare: RILEGNO - Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi in Legno; 

Unità di archivio: impianti di imprese consorziate 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti al 2010; per il 20121 dati seno riferiti al 2011, peril 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballapoi e Recupero d rifiuti d imballaggi per tipologia di matenale (leeno) 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//stituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Fonte amministrativa organizzata 6 

Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei singoli impianti di ridclaggio, recupero 

Titolare: COREVE - Consorzio Recupero Vetro 

Unità di archivio: impianti di imprese consorziate 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballaggi e Recupero di rifiuti di imballassi pertipolosia di materiale (vetro) 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermne del trattamento, 

Fonte amministrativa orpanizzata 7 

Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei singoli impianti di riciclaggio;recupero 

Titolare: CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO - Consorzio Nazionale per il Riciclo edil Recupero degli imballaggi in acciaio, 

Unità di archivio: imprese consorziate 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono rifenti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballaggi e Recupero di rifiuti d imballasg per tipologia di matenale (Acciaio) 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Territorio è qubient - Settore: Awbente - Argomento: Ejfut 
Studio progettuale - IST 02196 Sviluppo e armonizzazione delle statistiche relative ai rifiuti 


Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale del Dipartimento per la produzione statistica «il coordinamento tecnico scientifico 


Obiettivo: Studio della composizione dei rifiuti per le attività economiche che li producono. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
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Area: Territorio è aubiente - Settore: Ambiente - Argomento: Egfwt 
Studio progettuale - IST-02196 Sviluppo e armonizzazione delle statistiche relative ai rifiuti 


Fonte amministrativa organizzata I 

Denominazione archivio: Archivio dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) 

Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Ccias) 

Unità di archivio: Unità locali 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sone rifenti a1 2009; per il 20121 dali sono nfenti al 2010, per il 20131 dati seno rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: produzione e gestione rifiuti 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndagini di controllo, di qualità e di copertura, 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: verifica temsporale dei dati per unità bea 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rifiuti speciali provenienti da attivita' produttive, rifiuti solidi urbani, rifiuti recuperabili 

Codice PSN: UCC-00003 

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: produzione e gestione rifiuti 

Acquisizione di: Microdati, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura, 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: malisi tempora dei dati per unità begli 


Area: Territorio è quibiente - Settore: Axwbente - Argomento: Egfwit 
Studio progetttale - IST-02464 Indivi duazione ed armonizzazione fonti amministrative e statistiche su biomasse, residui e rifiuti organici con 
potenziale energetico. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con bestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Individuare ed armonizzare le fonti esistenti relative a biomasse, residui e rifiuti organici con potenziale energetico. 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rifiuti speciali provenienti da attivita' produttive, rifiuti solidi urbani, rifiuti recuperabili 

Codice PSN: UCC-00003 

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sone rifenti al 2010; per il 2012 dali seno nfenti al 2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: rifiuti oreanici 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici per de costituzione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio produttori rifiuti cranici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: necessaria per da ostituzione dell'archisto 


— 402 — È 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.8 Area: Popolazione e sossetà - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Censimento della 
popolazione e delle abitazioni 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


abitazioni 


Totale lavori: 3 


Area: Popolazione e sogetà- Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Consiuento della popolazione è delle abitazioni 
Statistiche da finti amministrative organizzate - IST-02205 Acquisizione liste anagrafiche comunali (LAC) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei cnsimenti gmerali 

Obiettivo: Fomire uno strumento per la nuova strategia censuaria già nella formazione delle liste di partenza de questionari 
E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: anagrafi comunali 

Titolare: Comune 

Unità di archivio: anagrafe 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, logo di nascita, residenza, cittadinanza, 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura, 


Area: Popolazione e sogetà- Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Consiuento della popolazione è delle abitazioni 
Statistiche da indaezie - IST-02406 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale & statistica - Istat 

Responsabile deltrattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 

Obiettivo: Eseguire il 15° Censimento generale che, in linea con il nuovo Resolamento europeo sui censimenti della popolazione e delle abitazioni, si 
propone di migliorare la tempestività nell'ottenimento dei dati e indagare la forte crescita della popolazione straniera. 

Unità di rilevazione: famiglie, abitazioni; edifia; 

Principali unità di analisi: famiglia, individui; abitazioni; edifici, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, Osservazione diretta; 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 23 ottobre 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni,; 
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta cartaceo consegnato al rispondente; in formato elettronico, va web; Osservazione 
diretta: con modello cartaceo; con PC o strumenti informatici; 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età, logo di nascita, residenza; cittadinanza; stato civile, titolo di studio; condizione professionale; mobilità; 
disabilità, caratteristiche strutturali di abitazioni e edifici, 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: per realizzare five 
precnsuarie, estrarre campioni fer la sonmam strazione di lone-forrs, realivgare dl processo di controlla e correzione del dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
Utilizzo di liste di partenza 
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Area: Popolazione e socetà- Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Consivento della popolazione e delle abitazioni 
Statistiche da indazine - IST-02406 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni 


Lista giù im possesso del titolare i 


Denominazione: Indice nazionale delle anagrafi 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie 

Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, codice fiscale 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: viene salvate per anlegrare le Eote anagrafiche comumali 
Lista più in possesso del titolare 2 

Denominazione: Permessi di sogsiomo 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie 

Principali dati presenti nella lista: nome cognome e codice fiscale 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: siene adiggata per inkerane de deh angerafiche comunali 
Lista pià in possesso del titolare 3 

Denominazione: Anagrafe tributaria 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie 

Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, codice fiscale, inditizzo di domicilio fiscale 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: suene alizcare per sniagrazione delle dista amaerafiche corsumali 
Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione: Anagrafe della popolazione residente 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: per ostiture de dite margiche onamali 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie 

Principali dati presenti nella lista; nome, cognome e codice fiscale 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: per indenni di oniralia, qualità e apertura 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Ponte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Richieste di regolarizzazione approvate per l'emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e sostegno alle famiglie 
Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: Individui stranieri extra-comunitati 

Periodo di riferimento dei dati: peri 20111 dati sono rifenti al 2009-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: nome e cognome degli individui; codice fiscale, indirizzo di domicilio; Paese estero di cittadinanza; luogo di nascita, 
data di nascita; data di ingresso in Italia, motivo di ingresso; sesso. 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermne del trattamento, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento; 

Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soppiomo 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: individui stranieri extra-comunitan 

Periodo di riferimento dei dati: per il 20111 dati sono rifenti 21 2009-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: nome, cognome, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, sesso, cittadinanza, anno di ingresso in Italia, 
motivo dell'ingresso in Italia, comune e indirizzo di domialio in Italia, richieste di rinnovo. 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento; 

Fonte amministrativa organizzata 3 

Denominazione archivio: Anagrafe comunale 

Titolare: Comuni 

Unità di archivio: Schede di famiglia 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sone rifenti al 2009-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: nome, cognome, codice fiscale, indinizzo, sesso, anno e luogo di nascita, cittadinanza, tipologia di nuclei familiari, 
stato civile 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati altermine del trattamento; 

Fonte amministrativa organizzata 4 

Denominazione archivio: Nulla osta all'ingresso in Itala rilasciati in favore di lavoratori stranieri subordinati che hanno presentato domanda presso lo 
sportello unico delle Prefetture; Nulla osta all'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: Individui stranieri extra-comunitati 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: nome e cognome degli individui; codice fiscale, indirizzo di domicilio; Paese stero di cittadinanza; logo di nascita, 
data di nascita; anno di ingresso in Italia, sesso 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
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Area: Popolazione e sogetà- Settore: Struttura è dinamica della popolazione - Argomento: Consivento della popolazione è delle abitazioni 
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I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento, 

Fonte amministrativa opanizzata 5 

Denominazione archivio: Visti di ingresso in Italia rilasciati in favore di lavorato stranien subordinati che hanno presentato domanda presso lo sportello 
unico delle Prefetture, Visti di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare 

Titolare: Ministero degl Affari Ester 

Unità di archivio: Indvidui stranieni egtra-comunitani 

Periodo di riferimento dei dati: per il 20111 dati sono rifenti 31 2009-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: nome e cogpome degli individui; codice fiscale, indirizzo di domicilio; Paese estero di cittadinanza; luogo di nascita, 
data di nascita; anno di ingresso in Italia, sesso 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 

I dati identificativi diretti: sono cancellsti al termine del trattamento, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; web. esrostatsone File per Sistansed: sid File per 
laboratorio di snalisi di dati; sed: adele; 


Area: Popolazione e sosetà - Settore: Strata è dinamica della popolazione - Argomento: Consiruento della popolazione e delle abitazioni 
Studio progetta - IST-01983 Progettazione tecnico-statistica del censimento della popolazione e delle abitazioni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: Progettare il censimento della popolazione e delle abitazioni sulla base delle nuove raccomandazioni europee 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 


Denominazione archivio: Richieste di regolarizzazione approvate per l'emersione dal lavoro irresolare nell'attività di assistenza e sostegno alle famiglie 
Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: Indvidui stranien egtra-comunitari 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: nome e cognome degli individui, codice fiscale, indinizzo di domicilio, Paese estero di cittadinanza, luogo di nascita, 
data di nascita; data di ingresso in Itala, motivo di ingresso; sesso. 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiorno 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: individui stranieri extra-comunitari 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: nome, cognome, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, sesso, cittadinanza, anno di ingresso in Italia, 
motivo dell'ingresso in Italia, comune e inditizzo di domicilio in Italia, richieste di rinnovo. 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 

Fonte amministrativa organizzata 3 

Denominazione archivio: Anagrafe comunale 

Titolare: Comuni 

Unità di archivio: Schede di famiglia 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sone rifenti al 2009-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: norme, cognome, codice fiscale, indinzzo, sesso, anno e luogo di nascita, cittadinanza, tipologia di nuclei familiari, 
stato dvile 

Acquisizione di; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Fonte amministrativa ompanizzata 4 

Denominazione archivio: Nulla osta allingresso in Italia rilasciati in favore di lavoratori stranieri subordinati che hanno presentato domanda presso lo 
sportello unico delle Prefetture, Nulla osta all'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: Individui stranieri extra-comunitati 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dali sono riferiti al 2009-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: nome e cognome degli individui, codice fiscale, indirizzo di dornicilio, Paese estero di cittadinanza; luogo di nascita, 
data di nascita; anno di ingresso in Italia, sesso 

Acquisizione di: Microdati, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 
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Area: Popolazione e sogetà- Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Consivento della popolazione è delle abitazioni 
Studio progetta - IST-01983 Progettazione tecnico-statistica del censimento della popolazione e delle abitazioni 


Fonte amministrativa organizzata 5 

Denominazione archivio: Visti di ingresso in Italia rilasciati in favore di lavorator stranien subordinati che hanno presentato domanda presso lo sportello 
unico delle Prefetture, Visti di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare 

Titolare: Ministero degi Affari Esteri 

Unità di archivio: Indvidui stranieri extra-comunitan 

Periodo di riferimento dei dati: peri 20111 dati sono rifenti al 2009-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: nome e cognome degli individui, codice fiscale, indirizzo di dornieilio, Paese stero di cittadinanza, luogo di nascita, 
data di nascita, anno di ingresso in Italia, sesso 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
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2.9 Area: Popolazione e sosetà - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Popolazione 
residente 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile  Sda 


ui Sda 

Provincia di Bologna PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione Sda 

Istat IST-02457 Sfruttame nto del sistema INA-.SAIA per la produzione di statistiche st 
demografiche 


Totale lavori: 4 


Area: Popolazione e socetà - Settore: Struttura e dnmnica della popolazione - Argomento: Popolazione resident 
Stalbriche da fonti aremsinisiratie oreemzzate - IT-00203 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Apgiomamento della consistenza e della struttura della popolazione residente 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata È 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 


Titolare: Comuni 

Unità di archivio: iscritti in anagrafe 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti ai 1° gennaio 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 1° gennaio 2012, per 11 20131 dati sono 
riferiti al 1° gennaio 2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: popolazione residente 

Acquisizione di: Dati agprepati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continna e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 


Area: Popolazione e sodetà - Settore: Stratiwra e dinamica della popolazione - Argomento: Popolazione residenze 
Statistiche da fonti aneministrative organiezato - IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza 


Informazioni strutturali 
Titolare: Isttuto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Elaborare annualmente i dati individuali sui trasferimenti di residenza trai comuni italiani e quelli relativi ai movimenti da e per l'estero. Fomire 
la base per le analisi sui flussi migraton e le principali caratteristiche socio demografiche dei di chi si trasferisce 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
Fonte amministrativa organizzata I 
Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione residente 
Titolare: Ufficio anagrafe del Comune 
Unità di archivio: Modello APR/4 
Periodo di riferimento dei dati: peri 20111 dati sono nifenti 21 2011; per il 20121 dati sono nfenti al 2012, per il 20131 dati sono rifenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, stato civile, comune di provenienza, comune di destinazione 
Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Popolazione è soceti - Settore: Struttura e dmmnica della popolazione - Argomento: Popolazione residente 
Statistiche da finti amministrative orcanizzat - PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione 


Informazioni strutturali 
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Area: Popolazione e socetà - Settore: Struttura e dinmnica della popolazione - Argomento: Popolazione residente 
Statistiche da fonti araministratve organizzate - IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza 


Titolare: Provincia di Bologna 

Responsabile del trattamento: Dirigente del servizio stud della Provincia & Bologna 

Obiettivo: Suppo:tare la governance e la programmazione locale. Formare basi di dati per alimentare gli osservatori settonali e costruite metadati. 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
Fonte amministrativa orpanizzata I 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
‘Titolare: Comuni 
Unità di archivio: residenti 
Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: residenza, data e luogo di nascita, sesso, stato cile, parentela 
Acquisizione di: Microdai; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Area: Popolazione e sodetà - Settore: Sirativra e dinamica della popolazione - Argomento: Popolazione residente 
Studio progettuale - IS'T-02457 Sfruttamento del sistema INA-SAIA perla produzione di statistiche demografiche 


Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Valutare le possibilità offerte dal Sistema INA-SAIA per la produzione da parte dell'Istat di statistiche sulla popolazione e integrare i sistemi di 
acquisizione telematica dei dati utilizzati dall'Istat (sistema Istatel) con il sistema INA-SAIA 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
Fonte amministrativa orpaniziata I 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: stock e flussi di popolazione 
Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2012; per il 2013 dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: dati demografia 
Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famnighie, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
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2.10 Area: Popolazione e sonetà - Settore: Siridiura e dinamica della popolazione - Argomento: Presenza 
straniera 1 Italia 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


. 18102452 cche ai fini del i pertdente sd 
cc’ uuuuu_cuil ut ili RL 
Provincia autonoma di PAT-00005 na Sd 

— liti atleta dee ae e ia . Pa 

“nt Richieste di asilo politico e acquisizioni di cittadinanza dei cittadini Sde 


stranieri 


Totale lavori: 5 


Area: Pobodazione e società - Settore: Srafra e dinamica della popolazione - Argomento: Presenza straniera n Italia 


Stastiche derivare 0 r&laborazioni- IET-02452 Sistema di elaborazioni e stime sulla popolazione straniera residente anche ai fini del 
REGOLAMENTO (CE) N. 862/2007 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore della DOIS 

Obiettivo: Completare il quadre informativo sulla popolazione straniera, in particolare quella residente, anche al fine di soddisfare quanto richiesto dal 
Regolamento (CE) N. 862/2007 in materia di migrazione e di protezione intemazionale 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: il lavoro utilizza informazioni da numerose linea di attività 

Codice PSN: ist-00202 

Titolare: Istituto nazionale di statistica 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cittadinanza, paese di nasdta 

Acquisizione di: Dati appregati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farniglie, 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare, 


Area: Potolavione e socktà- Settore: Syratbra e dinamica della popolazione - Argomento: Presenza straniera @ Italia 
Statistiche da fonti ammimisirative organizzate - MIL-00009 Stranieri iscritti in magrafe. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Comune di Milano 

Responsabile del trattamento: Direttore del Settore Sistemi Integrati peri Servizi e Statistica 

Obiettivo: Approfondire L conoscenza delle pancipali caratteristiche socio-demografiche degli stranien iscatti in anagrafe. 
E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata È 


Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione residente 

Titolare: Settore Servizio al Cittadino del Comune di Milano 

Unità di archivio: Record anagrafico. 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Età, sesso, nazionalità, mamero componenti 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento; 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Potolagione e società - Settore: Sutra e dinamica della popolazione - Argomento: Presenza straniera n Italia 
Statistiche da fonti ermminisirative orzaniszate - MIL-00009 Stranieri iscritti in magrafe. 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe pertrasferimento di residenza 
Codice PSN: IST-00201 

‘Titolare: Istituto nazionale d statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; per il 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Comune di origine/ destinazione, dà sesso 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento; 


Area: Posolazione e socktà- Settore: Syrubura e dinamica della popolazione - Arsomento: Presenza straniera n Italia 
Statistiche da fonti avoninistratae organizzare - PAT-00005 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Trento 

Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica 

Obiettivo: Integrare la base informativa sui cittadini stranien residenti, al fine di definire meglio le caratteristiche socio demografiche degl stranieri e di 
rispondere alle esigenze conoscitive degli utenti 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Ponte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Anagrafi comunal 
Titolare: Comuni 

Unità di archivio: Indviduo 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti al 2010; per il 20121 dati seno nifenti al 2011, peril 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: anno di nascita, sesso, ditadinanza e stato civile 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 

I dati identificativi diretti: sono cmeellati subito dopo la raccolta; 


Area: Posolazione e socktà- Settore: Sirutura e dinamica della popolazione - Arsomento: Presenza straniera in Italia 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni - IST-00500 Permessi di soggiorno dei cittadini stranieri 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Pervenire ad una quantificazione della presenza straniera regolare adinizio anno. A tal fine vengono utilizzate le informazioni tratte dall'archivio 
de permessi di soggiomo del Ministero dell'Intemo ad almeno sei mesi di distanza dalla data di riferimento 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Fonte amministrativa organizzata I 

Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiomo 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: individui stranieri extra-comunitani 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; per il 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso età cittadinanza motivo del soggiorno codice fiscale 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costitzione di archivi delle wnità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: per indagini continne e/o longitudinali: 


Area: Patolagione e socketà- Settore: Sutra e dinamica della popolazione - Argomento: Fresenga straniera n Italia 
Stastiche derwaro o rielaborazimi - IST-00686 Richieste di asilo politico e acquisizioni di cittadinanza dei cittadini stranieri 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Analizzare il fenomeno migratorio nelle component dell'immigrazione per asilo politico e del passaggio immigrato a cittadino italiano 
E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
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Area: Potodlagione e società - Settore: Srutbra e dinamica della popolazione - Argomento: Presenza straniera n Italia 
Stastiche deriware 0 rielaborazioni - IST-00686 Richieste di asilo politico e acquisizioni di cittadinanza dei cittadini stranieri 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn I 

Denominazione: Acquisto e reiezione della cittadinanza italiana - 

Codice PSN: INT-00018 

‘Titolare: Ministero dell'ntemo 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; per il 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso età cittadinanza 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Dati complessivi relativi ai richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato, sia ai riconosciuti, sia si titolari di protezione umanitaria, 
sia si respinti 

Codice PSN: INT-00029 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dai sono niferiti al 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, cittadinanza 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famniglie, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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2.11 Area: Popolazione e sonetà - Settore: Sfruttura e dinamica della popolazione - Argomento: Ferondeta' e 
reualita! 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Area: Popolazione è soc#hi- Settore: Struttura e dinanzica della popolazione - Argomento: Feandita' è nuzialità' 
Staristiche da indazine - IST-00199 Matrimoni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Rilevare le principal caratteristiche del matrimonio e degli sposi permonitorare l'evoluzione dei matrimoni e della nuzialità secondo le principali 
determinanti socio-demoprafiche del fenomeno 

Unità di rilevazione: Comune - uffici di stato civile, 

Principali unità di analisi: Matimoni; sposi; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 
Laraccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-Prefettura, 
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta in fomnato elettronico, via web; 
Principali caratteri statistici rilevati: Eta* degli sposi; Titolo di studio; Rito di celebrazione del matrimonio (religioso o civile); Stato civile degli sposi 
Condizione professionale Luogo del matrimonio; Luogo di residenza, Regime patrimoniale, data del matrimonio; cittadinanza degli sposi; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: l'anelti delle principal 
caratteristiche della nuzialità è degli sposi non può prescindere dall'acquisizione di dati personali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndatezni di controllo, di qualità e di coperinra; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici: la conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile per {a rianimazione 
longitudinale della stiecessione degli venti demoerafici di nuzialità separazione, divorzialità e frandità. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: registro di Stato Civile 
Titolare: Ufficio di Stato Civile del Comune 
Unità di archivio: Atto di matrimonio 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2012; per il 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: luogo e data di evento del matrimonio; età, fivello di istruzione, condizione professionale; cittadinanza degl sposi 
Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici! la conservazione dei dati identificativi diretti è indisfensabile per la ricostruzione 
longitudinale della successione degli menti demografici di nuqialità divoretalità e fecondità, 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File microdati per Eurostat: File per Sistan; File per laboratozio di analisi di dati 


Settore: Struttura e dinanzica della popolazione - Argomento: Feandita” è nugialità' 
Statistiche da indazine - IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
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Area: Popolazione e socati- Settore: Struttura è dimansica della popolazione - Argomento: Peondita' è nugialità' 
Statistiche da indaee - IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite 


Obiettivo: Approfondire le detemminanti individuali e il contesto socio-economico familiare che caratterizzano le scelte riproduttive e linterazione tra la 
matemità e la partecipazione femminile al mercato del lavoro 

Unità di rilevazione: madri, 

Principali unità di analisi: madri di bambini iscritti in ansprafe; nati; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifeniti ai penodo 2005-2008, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: prmnapali caratteristiche del nato, principali caratteristiche del parto, stato di salute della madre, principali 
caratteristiche dei genitori, piincipal caratteristiche della famiglia, stona lavorativa delle mada; persone e servizi per la cura del bambino; storia familiare, 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: d'malii delle scelte 
riproduttive, finmiliari e lavorative e delle ro deermmenti non può prescindere dall'utilizzo di dari persmali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: frdagine continua e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di nità presso cai effettuare la raccolta dei dat: 
L'indazine prevede un naodidlo retrospettiva con interviste di ritorno sulle nità di rilevazione, contattate nella precedente edizione, per la costituzione di archivi delle unità 
statistiche e di sistemi informativi statistici: la conservazione dei dali identificativi diretti è indispensabili per fa ricostruzione longitudinale della sorcassione degli esenti 
demoeralici di nugialità disorzialità e condita 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita 

Codice PSN: IST-00924 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento da dati: per 11 2011 i dati sono rifenti al penodo 2005-2008 per l'indagine retrospettiva, 2008-2010 per l'indagine trasversale, 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del nato e dei genitori, intestatano del foglio di famiglia eindinzzo per la nicerca dei numeri telefonia 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmigle, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: l'indarne frrmisoe la lista universo delle famstolia in cd è 
shato iscritto un nuovo componente fer nascita da cui viene estratto il amupione dell'ndasine campionaria sulle nascite 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; File per iboratorio di analisi di dati; 


Area: Popolazione e socehi- Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Feandita' e nuzialità' 
Siatitiche da finti quimsinistratte oremézzate - IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Monitorare le nascite e la fecondità, per il calcolo dei principali indicatori a livello comunale e per ambiti territoriali sovra comunali 
amministrativi o mmeno. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizzata I 

Denominazione archivio: Registro Anagrafico della popolazione resi dente 

Titolare: Ufficio Anagrafe del Comune 

Unità di archivio: Iscrizioni anagrafiche per nasata 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; per il 2013 dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: Notizie sullintestatario della scheda di famiglia, sull'iscritto per nascita e sui genitori 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
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Area: Popolazione e socati- Settore: Struttura è dinansica della popolazione - Argomento: Pemndita' è nugialità' 
Statistiche da finti amministrative organizzate - IST-00024 Iscritti in anagrafe per nascita 


I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la naccolta dei dati: L'indarme firnisa: la dista universo per il campione 
dell'Indazine compinaria sulle nasce PST 01805), per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: la conservazione dei 
dati identificativi diretti è mdispensabile fer la ricostruzione lneitudmale della successione degli evmti demografici di nuzialità, divorsialità e fecondità, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 


E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 
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2.12 Area: Popolazione e sonetà - Settore: Siratiura e dinamica della popolazione - Argomento: Separazioni e 
divorzi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Istat IST-00115 


Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: sc 
procedimento esaurito 


Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del Sd 


Istat IST-00116 


matrimonio: scheda per proce dimento esenmito 


Totale lavori: 2 


Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Sebarazioni e dorsi 
Statetiche da indasine - IST-00115 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Monitorare il fenomeno dell'instabilità coniugale ufficializzata attraverso la separazione legale e far luce sulle modifiche strutturali e sulle 
tendenze emerse negli ultimi anni relativamente al fallimento da matrimoni a seguito di un iter piudiziano 

Unità di rilevazione: T'ibunale, Coppie che si separano; 

Principali unità di analisi: Coniugi; Figli minon; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono rifeniti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012, peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta, 

Principali caratteri statistici rilevati: data delli domanda; data del provvedimento; modalita' di esaurimento; data del matrimonio; numero figli; 
affidamento minon,; provvedimenti economia, informazioni demo-sociali sui coniugi; assistenza legale, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: d'amalii degli 
sciedimenti delle mini antusali è delle prmapali determamanti non può prescindere dall'agguisiotone di dati personali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndatezni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: la conservazione dei dati identificativi direi è indispensabile per fa riasirizione 
longitudinale della sticcessione degli venti demeoerafici di nuzialità separazione, divorzialità e fiandità medim@i d'utitiozo di tniche di record inkqpe. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 


Denominazione archivio: Cancellene civili 

Titolare: Tribunale civile 

Unità di archivio: Sentenza 

Periodo di riferimento dei dati: peri 20111 dali sono rifenti al 2011; peril 20121 dali sono nfenti al 2012; per il 20131 dati sono nifenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: Notizie sulla separazione e sui coniugi e sui figl 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndatezni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: {a conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile per {a ricostruzione 
longitudinale della sticcessione degli eventi demoerafici di nuzialità separazione, divorzialità e frandità 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; File per iboratorio di analisi di dati; 


Area: Popolazione e società - Settore: Strettura e dinamica della popolazione - Argomento: Sebarazioni e dorsi 
State da indzine - IST-00116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
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Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Separazioni e duorzi 
Statistiche da indezine - IST 00116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti avili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito 


Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Monitorare il fenomeno dell'instabilità coniugale ufficializzata attraverso il divorzio e far luce sulle modifiche strutturali e sulle tendenze emerse 
negli ultirni anni relativamente al falimento dei matrimoni a seguito di un iter piudiziano 

Unità di rilevazione: Tribunale, Coppie che divorziano; 

Principali unità di analisi: Coniugi, Figli minon; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locati delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifenti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012, peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta, 

Principali caratteri statistici rilevati: data della domanda, data del provvedimento, modalita' di esaurimento, data del matrimonio; numero figli; 
affidamento minori; provvedimenti economici; informazioni demo-sodali sui coniugi; assistenza legale, data della separazione; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: S'enalti delle 
determinanti degli scioe ingenti e cessazioni delle unibni coniugali non può prescindere dall'amuisioione di dali personali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per ndaerni di controllo, di qualità e di copertnra: per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: la conservazione dei dati identificativi diretti È indispensabile per fa riasirizione 
longitudinale della cuiecessione degli eventi dernerafici di nuzialtà divorgialità e ficondità 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 


Denominazione archivio: Cancellerie Civili 

Titolare: Tribunali Civili 

Unità di archivio: Sentenza di divorzio 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2011; peril 2012 dati sono nfenti al 2012; peril 2013 dati sono rifenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: Notizie sulle separazioni sui divorzi sui coniugi e sui figli 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indaezni di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici! la conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile per fa riasirizione 
dongitudinat della sticcessione degli venti demnerafici di nuzialtà divorvialità e ficondità 


Diffusione e Comunicazione 


Commwznicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; File per liboratorio di analisi di dati; 
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2.13 Area: Popolazione e sonetà - Settore: Siruiiura e dinamica della popolazzone - Argomento: Previsioni 
demografiche 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Area: Popolazione e sogetà - Settore: Struttra e dinamica della popolazione - Argomento: Previvioni dersografiche 
Stastiche deriuate 0 rielaborazioni- MIL-00006 Proiezioni della popolazione e delle famiglie al 31.12.2029, 


Informazioni strutturali 


Titolare: Comune di Milano 

Responsabile del trattamento: Direttore del Settore Sistemi Integrati peri Seruizi e Statistica del Comune di Mikno 

Obiettivo: Valonizzare le fonti informative pubbliche, private per delineare scenari demografici secondo differenti ipotesi proiettve, programmare servizi e 
pianificare interventi in funzione delle trasformazioni demografiche 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Eventi di stato civile 

Codice PSN: IST-00664 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dai sono riferiti al 2010; per il 20121 dali sono nferiti al 2011, per il 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Nati per vitalità, morti 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al ternine del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe pertrasferimento di residenza 

Codice PSN: IST-00201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Comune di origine - destinazione, età, sesso 

Acquisizione di: IMicrodai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al ternine del trattamento, 


Area: Popolazione e società - Settore: Strutama e dinauica della popolazione - Argomento: Previsioni derserafiche 
Statistiche da fonti areministrative organizzate - FIR-00004 Profilo demografico della città e dell'area fiorentina 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Comune di Firenze 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica del Comune di Firenze 

Obiettivo: Effettuare l'analisi dernografica e le previsioni della popolazione per Firenze e i comuni dell'area fiorentina 
E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 

Denominazione archivio: magrafe della popolazione 

Titolare: comuni dell'area fiorentina 

Unità di archivio: residenti dei comuni dell'area fiorentina 

Periodo di riferimento dei dati: peri 20111 dali sono rifenti al 2011; per il 20121 dali sono nfenti al 2012; per il 20131 dati sono nifenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età, nazionalità 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


= #0 
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Area: Popolazione e società - Settore: Struttra e dinuica della popolazione - Argomento: Previvioni dermerafiche 
Statistiche da fonti areministrative organizzate - FIR-00004 Profilo demografico della città e dell'area fiorentina 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 


Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe pertrasferimento di residenza 

Codice PSN: IST-00201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 31 2011; per il 20121 dati sono nfenti al 2012; per il 20131 dati sono rifenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età, nazionalità 

Acquisizione di: IMicrodati; 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 

Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita 

Codice PSN: IST-00924 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; per il 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età nazionalità 

Acquisizione di: Microdati; 
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2.14 Area: Popolazione e sonetà - Settore: Siratiura e dinamica della popolazione - Argomento: Meradolage, 
decniche e sistemi tnformaltvi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Rilevazione campionaria di controllo della copertura e qualità del 15° Sdi 
Censimento generale della popolazi delle abitazioni 


Registro statistico nazionale sugli individui Sda 


Progettazione e sviluppo archivi satellite sulle unità socio-demografiche Stu 


Totale lavori: 3 


Area: Popolazione e socati- Settore: Siruttura © dinamica della popolazione - Argomento: Mesodolete honiche è sictenti infbrmmativi 
Statistiche da indezine - IST -02410 Rilevazione campionaria di controllo della copertura e qualità del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 

Obiettivo: Fomire stime deltasso di copertura e dell'errore di misura del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 
Unità di rilevazione: famiglie, 

Principali unità di analisi: individue e famiglie, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, Osservazione diretta; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifeniti al 2011; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Oigano intermedio-Comune, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta cattacso consegnato al rispondente, in formato 
elettronico; via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; Logo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: nora e cagnorze 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare 1 


Denominazione: dati del censirnento popolazione 2011 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini stalisica 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie 

Principali dati presenti nella lista: nome e cognome 

Lalista è: cmcellata al termine del trattamento statistico; 


Area: Popolazione e socetì- Settore: Sirutivra e dinanzica della popolazione - Argomento: Mesdoleie, tecniche e sistenzi informativi 
Statistiche da fonti aumsinistrate omanizzato - IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Realizzare di una lista di individui in Italia 

E' previsto l'obbligo di risposta : Si, per i dali sensibili trattati dalla Rilevazione sulle cause di morte (IST-00095) ai sensi della normativa nazionale. RD a. 
1265 del 7934 e Resolamento di polizia mortuaria DPR 10 settembre 1990 n.255 

E' prevista una sanzione nei 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata f 


Denominazione archivio: Casellario da pensionati 

Titolare: Inps 

Unità di archivio: Titolari di trattamento pensionistico 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2009-2011; peril 2013 dati sono riferiti al 
2010-2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fattursto, tipologia 
pensione 
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Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, impresefistituzioni 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: Snditgine continua e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuna; per la definizione di disceni campionari e selezione di unità presso cai effettuare la raccolta dei dati: Per 
indagini arnbionarie sulle persone fisiche, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici Registro nazionale degli 
individui, per l'amgibrnameto del quale è neassario un cnffonto fra dati indiiduali referiti a pia" anni diversi 

Fonte amministrativa opanizzata 2 

Denominazione archivio: Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) 

‘Titolare: Ministero dell'Intemo 

Unità di archivio: Persone iscritte in anagrafe 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dali sono rifenti a1 2010; per il 20121 dali sono nfenti al 2011; per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Nome e Cognome, Data e comune di nascita, comune di residenza 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rdatgine comtnaa e/o longitadinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disceni campionari e selezione di unità presso cai effettuare la raccolta dei dati: Per 
Indagini conpionarie sulle persone fisiche, per la costituzione di archroi delle unità statistiche e di sistemi informatsci statistici Registro nazionale digli 
Sndividui, per l'apsiornamieto del quale, da realizzare per gli anni suicanssivi anche attraverso frattementi di controlio di correttezza dei dati, È necessario un confronto fra dati 
Individuali riferiti a più' anni diversi 

Fonte amministrativa opanizzata 3 

Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'Anagrafe Tributaria 

Titolare: Agenzia delle Entrate 

Unità di archivio: Persone fisiche 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Nome, Cognome, Codice fiscale, ndinizzo, comune di nascita, data di nascita 

Acquisizione di: icrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famighe, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndiagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di wnità presso cui effettuare la raccolta dei dati. Per 
Indagini amnpionarie sulle persone fisiche, per la costituzione di archioi delle unità statistiche e di sistenzi informativi statistici Regiiro nazionale digli 
individui, per l'appiornamieto del quale, da realiggare per gli anni suessai anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei datti, è neessario un mnfronte fra dali 
Individuali riferiti a piu! anni diversi 

Fonte amministrativa ormpanizzata 4 

Denominazione archivio: Anagrafe degli assistiti 

Titolare: Regione Lombardia 

Unità di archivio: Individui iscritti nel SSR 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2010-2011; per 11 20121 dati sono riferiti al 2011-2012; per11 20131 dati sono nifenti al 
2012-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici degli assistiti. Cognome e nome, Data di nascita, Sesso, Codice fiscale, Data di decsso, Cittadinanza, 
Comune eindinzzo di residenza, CAP di residenza, Comune e indirizzo di domicilio fiscale, Data di iscrizione a SSR, Datatermine di iscrizione a SSR 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costiizzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici Costituzione di um data base statistico derivato dall'interazione di più' finti aveninistrativ e statiche, da realizzare per gli anni suavssivi 
anche aftrarso trattamenti di controllo di correttezza dii dati, È necessario un confronto fra dati induiduali referti a piu! anni diversi 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00306 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti 21 2009; per il 20121 dali sono nfenti al 2010, per il 20131 dati seno rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività Ateco, localizzazione ternitonale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fattursto 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmiglie, Imprese/istituzioni 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; mdatgine comma e/o longitadinale, per indagini di 
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controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati. 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita 

Codice PSN: IST-00924 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dali sono niferti 31 2009; per il 20121 dali sono nferti al 2010, per il 2013 i dai sono nifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Data di nascita, sesso, comune di nascita, comune di iscnzione in anagrafe 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Costituzione di um data base statistico derivato dall'ntegrazione di pin' finti amministrative e statitiche, da realizzare per gli anni sumcessivi 
anche atiraurso irafigneenti di controllo di correttezza dei dali, è neesserio un confronto fra dati individuali riferiti a pin' anni diversi 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Anagrafe degli studenti 

Codice PSN: PUI-00009 

Titolare: Ministero della pubblica istrazione 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2010-2011; peril 2013 dati sono riferiti al 
2011-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermne del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 

Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 

Codice PSN: IST-02110 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dali sono nfenti a1 2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del sostituto d'imposta e dei percipienti delle somme comisposte per lavoro dipen dente, autonomo e 
contributi previdenziali e assistenziali 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per &r costilazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Costitezione di um dara base statistico derivato dell'niegrazione di più" fini ammelnisivative e statiche, da realizzare per gli anni sumessivi 
anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, È necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 

Denominazione: Cause di morte 

Codice PSN: IST-00095 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dai sono riferiti al 2010; per il 20121 dali sono riferiti al 2011, per il 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita, causa e data di morta, luogo di residenza 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fr costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Costituzione di um regio degli individui, attraverso l'integrazione di pi! fonti ammenisirative e la verifica delle vmita' del regiciro anche 
abraverso i contenuti di fonti statistiche 


Area: Popolazione e socotì- Settore: Siruttura è dinanzica della popolazione - Argomento: Mesodolsio, tecniche è sistenti infhrmativi 
Stadio progettuale - IST-02060 Progettazione e sviluppo archivi satellite sulle unità socio-demo grafiche 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Progettare e realizzare basi di dti e sistemi informativi costituiti da dati elementari da fonti amministrative finkabili con le unità dei registi 
statistici della popolazione e delle imprese per lo studio di fenomeni di carattere socio-demografico. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 

Denominazione archivio: Meda iscritti all'albo 

Titolare: ENPAM - Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri 

Unità di archivio: Meda 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti a1 2009, 2010; per il 2012 i dati sono rifenti al 2010, 2011, peril 20131 dati sono nifenti al 
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2011, 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici, data di isenizione all'albo e tipologia del medico 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndiagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici! Costituzione di un data base 
statistito derivato dall'intesrazione di pi fonti ameministrative e statistiche, per l'agetormameeto della qual, da realizzare per gli anni suucessivi anche attraverso irattameenti di consolle 
di correttezza dei dati È necessario um confronto fra dati indivituali rifiriti a piu' ni diversi 

Fonte amministrativa orpanizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio delle denuce retributive mensili (Emens e UniEmens), nella versione annualizzata (Montante annuale di Emens e 
UniEmensi 

Titolare: Inps 

Unità di archivio: Imprese, lavoratori 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2005-2009 per il 20121 dati sono riferiti al 2005-2010; peril 2013 dati sono riferiti al 
2005-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: Flussi delle denunce mensili dei compensi erogati a dipendenti, condizione di disabilità, caratteristiche de lavoratori 
disabili (qualifica, tipo di contratto tempo pieno/part-time) 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//stituzioni, individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indaezni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statisticii Costituzione di um data baw statictico derwato dall'itegrazine di pol finti 
aneninisttàtoe e statistiche, per l'agniorn mesto della quali, da realizzare fer gli mnisucessivi che attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, è neassario n 
conffonto fra dati individuali riferiti a piu anni diversi 

Fonte amministrativa orpanizzata 3 

Denominazione archivio: Conto annuale 

Titolare: Dipartimento della Ragionena Generale dello Stato 

Unità di archivio: Enti della pubblica amministrazione 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009, 2010; per il 20121 dati sono nifenti al 2010, 2011, peril 2013 i dati sono nifenti al 
2011, 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Personale dipendente della Pubblica Ammnistrazione 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; ndagine continaa e/0 longitudinale. per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici! Costituzione di un data base 
sStatictim derivato dall'interazione di pil fonti anesinictrative e statistiche, per l'anetormaner della quab, da realizzare per gli anni susvessivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di arreltezza dei dali È necessario un confronto fra dati individuali rifiriti a pin" mni diversi 

Fonte amministrativa opanizzata 4 

Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'Anagrafe tributana 

Titolare: Agenzia delle Entrate 

Unità di archivio: Persone fisiche 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sone rifenti al 2009, 2010; per il 2012 i dati sono rifenti al 2010, 2011, per11 2013 i dati sono rifenti al 
2011, 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e comune di nascita, 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmigle, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditeine continaa e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici! Costituzione di un date bare 
statistico derivato dall'interazione di pal fonti aneministrative e statistiche, per l'asstormaneti della quab, da realizzare per ali anni suvessivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dati è necessario un confronto fra dati indivizuali rifiriti a pin' uni diversi 

Fonte amminisiraitoa ompanizzata 5 

Denominazione archivio: Personale sanitario istritto agli albi 

Titolare: FNOMCEeO — Federazione Nazionale Ordini Media, Chirurghi e Odontoiatri 

Unità di archivio: Personale sanitario 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009, 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2010, 2011, peril 2013 i dati sono rifenti al 
2011, 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di professione esercitata 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdigine comma e/0 longitudinale, per indagini di 
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controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici Costituzione di un data bare 
statistito derivato dall'intesrazione di pi fonti ameministrative e statistiche, per l'agetormameero dela qual, da realizzare per gli anni suucessivi anche atiraverso irattameenti di controllo 
di correttezza dei dati è necessario un confronto fra dati indivizuali rifiriti a pin' qmni diversi 

Fonte amministrativa organizzata 6 

Denominazione archivio: Archivio s001 

Titolare: Unioncamere 

Unità di archivio: Imprese 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nifenti al 2005-2010; per 1 20121 dati sono riferiti 31 2005-2011; per:1 20131 dati sono nfenti al 
2005-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale delle sodetà, fomma giuridica, elenco sog, quota dei soci codice fiscale da soci. Dali anaprafici dei 
soci (sesso, età) 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #rditezze comtnaa e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici! Costituzione di un data bare 
statistico derivato dall'interazione di pal fonti aneninistrative e statistiche, per l'assiormaneti della quab, da realizzare per ali anni suvessivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dati è necessario un contfonto fra dati individuali rifiriti a pu! anni diversi 

Fonte amministraitua organizzata 7 

Denominazione archivio: Data Base Medici 

Titolare: Società Cepedim - Dendiite 

Unità di archivio: Medici, strutture sanitane 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009, 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2010, 2011, peril 2013 i dati sono riferiti al 
2011, 2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: Anagrafica delle strutture sanitarie e dei medici operanti in esse 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rmdiagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di um data base 
statistico derivato dall'interazione di pi fonti aneministrative e statistiche, per l'agefornameeso della quat, da reglizggre per gli anni stucessivi anche attraverso irattianeenti di consolo 
di correttezza dei dati È necessario um confronto fra dati individuali rifiriti a piu' ni diversi 

Fonte amministrativa organizzata 8 

Denominazione archivio: Archivio persone d'impresa 

Titolare: Unioncamere 

Unità di archivio: Imprese 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2005-2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2005-2011; peril 2013 dati sono riferiti al 
2005-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale delle imprese, dati anagrafici delle imprese, data iscrizione al registro delle imprese, dati anagrafici 
delle persone con carica, data di inizio e fine incarico, tipo di incarico 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; ndagine comtinaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici! Costituzione di un data bare 
statistito derivato dall'intesrazione di pi fonti ameministrative e statistiche, per l'agetormameeto dela qual, da reglizggre per gli anni svucessivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dali È necessario un confronto fra dati individuali rifiriti a pin' mi diversi 

Fonte amministrativa orpanizzata 9 

Denominazione archivio: Casellario da pensionati 

Titolare: Inps 

Unità di archivio: Titolari di pensioni 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2005-2010; per il 20121 dati sono rifeniti al 2006-2011; per:1 20131 dati sono nfenti al 
2007-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice ente di previdenza, dati anaprafiai titolari di pensione 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costiuzione di un data base staterico derwato dall'interazione di pa finti 
arsninistratan e shatiotiche, per l'appiornaneto della qual, da realizzare per gli mnisucessivi mehe attraverso trattamenti di controlla di correttezza dii dati È neassario un 
conffonto fra dati individuali riferiti a pi anni diversi 

Fonte amministrativa organizzata 10 

Denominazione archivio: Dati anagrafici delle strutture sanitarie 

Titolare: Ministero del Lavoro della Salite e delle Politiche Sociali 

Unità di archivio: Strutture che erogano servizi sanitari 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti a1 2009, 2010; peril 2012: dati sono rifenti al 2010, 2011, peril 2015 i dati sono rifenti al 
2011, 2012; 


Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia della struttura, relazione con il Sistema sanitario Nazionale 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Popolazione e socati- Settore: Siruttura e dinanzica della popolazione - Argomento: Mesodolete, tecniche è sictenti infhrmativi 
Statistiche da fonzi amministrati oremizzate - IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui 


Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; Sndigine continua e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertana; per la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici. Costituzione di um date bas 
statistico derivato dall'interazione di pu fonti aneministrativ e statistiche, per l'agetormanees della quat, da realisggre per gli anni stucessivi anche attraverso iratiareenti di controllo 
di correttezza dei dati è necessario un confronto fra dati indivituali rifiriti a piu' ni diversi 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infomnazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono riferiti al 2008, 2009; peril 2012 dati sono riferiti al 2009, 2010; peril 2013 i dati sono riferiti al 
2010, 2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attivita, Ateco, Comune, Forma giuridica, fatturato 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/'stituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fndigine continua e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costitezione di ma base dati 
statistica aftraverso l'integrazione di par fonti anmsiniiratne e statistiche 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 

Codice PSN: IST-02110 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nifenti al 2008-2010; per 1 20121 dati sono riferiti 31 2009-2011; per:1 20131 dati sono nfenti al 
2010-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del sostituto d'imposta, dati fiscali del lavoratore (redditi erogati dal sostituto d'imposta, ecc.) 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frndiagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuna; per la costitazione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici Costituzione di una bare dati 
statistica anraverso l'interazione di paù finti qunuimistrative e statistiche 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.15 Area: Popolazione e sonetà - Settore: Farmilia e comportamenti sociali - Argomento: Stranieri 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Istat IST-02066 


condizione e integrazione sociale dei cittadini Sd 


stranieri 


Maultiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione e integrazione sociale Sd 
dei cittadini stranieri in un'ottica di genere 


Istat IST-02203 


Mialtiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini 
stranieri 


Totale lavori: 3 


Area: Popolazione e soceti- Settore: Forsedia e comportamenti soda - Argomento: Stranieri 
Statciche da indazine - IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: L'indagine ha l'obiettivo di fornire un'immagine ampia della vita dei cittadini stranieri residenti nel nostro paese in un approccio interdisciplinare 
al fenomeno che permetta di far emergere tutte le cniticità incontrate dagli immigrati nel percorso migratorio, nel processo di inserimento, valutandone le 
aspettative per il futuro e creando un set di indicatori confrontabili tra italiani e stranien sui principali aspetti della vita quotidiana. 

Unità di rilevazione: Famiglie, Individui, 

Principali unità di analisi: Famiglie, Individui; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al raccolta dati nel 2010, per il 2012 dati sono nfenti al raccolta dati nel 2010, per il 
2013 i dati sono rifenti al raccolta dati nel 2010; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a facda (diretta): con PC 0 strumenti informatici (CAPI), 

Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili sodo-demografiche e socio sconomiche, Qagine razziale ed etnica, Formazione e 
frequenza scolastica; Percorso migratorio; Condizione lavorativa e stato lavorativo; Partecipazione politica, culturale, religiosa sociale e tempo libero; Stili di 
vita, condizioni di salute e accesso si servizi sanitari, metodi contraccettivi; Ruoli d genere Abitazione, zona in cui si vive e rapporto coni servizi pubblici; 
Condizione giuridica attuale e precedente; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Proedure per da 
corregone dell chiavi familiari, controllo è correzione dari, progettazione indasine longitudinale sui cittadmi stranieri 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro penere; opinioni poltiche, adesione a partibi, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 0 sindacale, stato di salute; vita sessuale; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la naccolta dei dati: provettazione indagine longitudinal sui cittadini strantri 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi i 

Denominazione: Archivio anagrafico comunale 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini ermamisirati 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, Famile on almeno ima persona straniera residente e popolazione al netto dei membri pernegmenti 
delle comvnenze 

Principali dati presenti nella lista: Norme, cognome, data di nascita, sesso, comune di residenza, cittadinanza, stato o comune di nascita 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: Moduf amatti di abprafim dicento: Modedo sulla condizione è intesrazione 
sodale dii cittadmi stranpri in un'ottica di genere (ST-02205), Modulo sudia condizione di salute dei cittadini stranieri (15T-02204) 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 
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Area: Popolazione e socatà- Settore: Faruelia e omiportanienti sociali - Argomento: Stranieri 
Statistiche da indgzine - IST-02203 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri in un'ottica di 
genere 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Le informazioni raccolte attraverso il modulo concorrono alla costruzione di stime edindicaton delle tematiche di approfondimento che 
riguardano aspetti relativi alle condizioni di vita dei cittadini stranieri in un'ottica di genere. 

Unità di rilevazione: Famiglie, Individui; 

Principali unità di analisi: famiglie, individui; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al raccolta dati 2010, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a facda (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPT), 

Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili sodio-demografiche e socio sconomiche, Origine razziale ed etnica, Formazione e 
frequenza scolastica, Percorso migratorio; Condizione lavorativa e stato lavorativo; Partecipazione politica, culturale, religiosa, sociale e tempo libero; Shili di 
vita, condizioni di salute e accesso si servizi sanitari, metodi contraccettivi; Ruoli di genere Abitazione, zona in cui si vive e tapporto coni servizi pubblici; 
Condizione giuridica attuale e precedente; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Proedire per da 
correzione delle chiavi familiari e controllo e correzione dati 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro penere; opinioni politiche, adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 0 sindacale stato di salute; vita sessuale ; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 

Denominazione: Lista famiglie campione indagine multiscopo condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri (IST-02066) 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. Rarole deli ndacme camsbionaria mendiiscofo aondizione è integrazione 
sociale dei cittadmi stranieri (IST -02066) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famelie con abceno una persona straniera residente è popolazione al netto dei nembri permanenti 
delle convivenze. 

Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, sesso, comune di residenza, cittadinanza, stato o comune di nasata 

Lalista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistani File per laboratorio di analisi di dali, 


Area: Fopolazione e soc&tà - Settore: Parsielia e omportamenti sociali - Argomento: Stranieri 
Statistiche da indazine - IST-02204 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Le informazioni raccolte attraverso il modulo concorrono alli costuzione di stime edindicaton delle tematiche di approfondimento che 
riguardano aspetti relativi alle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari degli stranieri residenti in Italia 

Unità di rilevazione: Famiglie, Individui; 

Principali unità di analisi: Famiglie, Indivicui; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono rifenti al raccolta dai 2010, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a facda (diretta): con PC 0 stiumenti informatici (CAPT); 

Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familian,variabilisocio- demografiche, Rapporto coni servizi sanitan, Sti di vita e condizioni di salute, 
Accesso alle cure e ai servizi sanitari; Metod contraccettivi e fecondità attesa, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Proedura per &i 
correzione delle chiavi fimeiliari, controllo e correzione dei dati 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili; Si 
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Area: Popolazione e socatà- Settore: Poruelia e oriportanienti sociali - Arcomento: Stranieri 
Statistiche da indagine - IST-02204 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri 


I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, stato di salute; vita sessuale; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare I 

Denominazione: Lista famiglie campione indagine multiscopo condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri (IST-02066) 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per fini statistici. Racelia dali nidacte amebionaria rendiiscopo andizione è integrazione 
sociale dii cittadmi stranieri (I5T-02066) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Fareelie con abseno una persona straniera residente e popolazione al netto dei membri permanenti 
delle comvnenze 

Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, sesso, comune di residenza, stato o comune di nascita 

Lalista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 
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2.16 Area: Popolazione e sonetà - Settore: Fermilia e comportamenti socizli - Argomento: Permiglia e sogsetti 
sociali 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-01924 Maultiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali 


Totale lavori: 1 


Area: Popolazione è società - Settore: Fawielia e comportamenti sociali- Argomento: Farnsiglia e sageetti sociali 
Statotihe da dazio - IST-01924 Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: L'indagine tematica mira ad approfondire lo studio dell'organizzazione della famiglia come cellula della società contemporanea. Obiettivo 
conoscitivo è quello di cogliere i numerosi e profondi cambiamenti in atto in ambito sociale e demografico. 

Unità di rilevazione: Famiglia, Individui; 

Principali unità di analisi: Famiglia, Individui; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al raccotta dati nel 2009-2010, per il 2012 dati sono riferiti al raccolta dati nel 2009 
2010; per il 2015 1 dati sono nifeniti al raccolta dati nel 2009-2010, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI), 

Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familari vanabili socio-demografiche e socio-economiche, Famiglia nuclei, permanenza e uscita dei figli 
dalla famiglia di origine; Pendolarismo familiare; Condizioni di salute; Lavoro mobilità sociale intersenerazionale e intrapenerazionale, Percorso formativo; 
Intenzioni di fecondità figli e unioni; Ciclo di vita; Aiuti ricevuti e dati; Nuove forme familiari; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finatità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Proedure per la 
correzione delle chiavi fimniliari, controllo è orrezione dei dali, progettazione di ndagmi bnodudinali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propii traltamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionati e selezione di unità presso cni effettuare la naccolta dei dati ; indarme bneitudinale sulle framsizioni fimeifiari 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi I 

Denominazione: Archivio anagrafico comunale 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini armaminirane: 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: Fail e popolazione residente al netto dei membri pereeanenti delle convivenze 
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario dell'IMF 

Lalista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; File per iboratorio di analisi di dati; 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.17 Area: Popolazione e sonetà - Settore: Familia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Ha vita 


Multiscopo sulle ferniglie: nuova indagine mensile per la misurazione del 
benessere degli individui — 


Comune di Firenze FIR-00007 Laqualità della vita a Firenze 


Comune di Milano MII-00022 Sistema Informativo Infanzia e Adolescenza Li Sdi 
Sdi 

zl... #7 n i è a o 
PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige Sdi 

LIV... -.({.—. > * n Dee » RR : 
PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine Sdi 


Trento 


Area: Popolazione e società - Settore: Fameda e qrsportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita 
Statistiche da indazine - IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Costruzione di stime edindicatori su molteplici aspetti della vita quotidiana quali scuola, lavoro, vita familiare e di relazione, abitazione e zonain 
cui si vive, tempo libero, partecipazione politica e sociale, salute, stili di vita e rapporto coni servizi, tutti aspetti indagati da un punto di vista oggettivo dei 
comportamenti e sopeattivo delle aspettative, delle motivazioni e dei giudizi contribuendo a fomire oltre aduna informazione sociale anche un quadro 
costante dei principale fenomeni 

Unità di rilevazione: Farmigha, Individui; 

Principali unità di analisi: Famiglia, Indvidui; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011, per il 20121 dati sono nfenti al 2011-2012; peril 20131 dati sono 
riferiti al 2019-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedie-Comune, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo consegnato al tispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI), 
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiar, vansbili soco-demografche e socio-economiche; Rapporto coni seruizi pubblici, Soddisfazione 
vita quotidiana; Partecipazione politica, religiosa, culturale, sociale e tempo libero, Stili di vita e condizioni di salute; Abitazione e zona in cui si vive; 
Tecnologie dell'informazione e delli comunicazione; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Proedure per da 
correzione delle chiavi fimniliari e consroflo e correzione dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per ndateini di controllo, di qualità e di copertnra: per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la naccolta dei dati Indaine sulla siomezza dei cittadini 1ST-01853) 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista aequisite presso terzi { 

Denominazione: Archivio anagrafico comunale 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fai anmamrarai 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui /famighe: Famid e popolazione residente al netto dei membri permeanenti delle convivenze 
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario dell'IMF 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: Mod amatti di abprafim dimento: Modulo sulla qualità della vita 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Popolazione e società - Settore: Fansela e qrsportanenti sociali - Argomento: Qualità della sita 
Statistiche da indagine -TST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana 


del'infirnzta (1 ST-02527), Modulo sulla soddisfazione per i servivi di emanazione di enersta ebitrica e gas (TST-02520), Modulo sull'uso da parte &ella farete dele ICT (IST. 
01497) 
E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 


Area: Popolazione e socketà - Setto: 'amielia e comportamenti sogiali- Argomento: Qualità della vita 
Statistiche da indazine - IST-02321 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla qualità della vita dell'infanzia 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Costruzione di stime ed indicatori delle tematiche di approfondimento che riguardano aspetti relativi l'ambito scolastico, le attività del tempo 
libero, le relazioni amicali, il gioco,la televisione e l'utilizzo del telefono cellulare,l'autonomia, la partecipazione e l'aiuto al lavoro familiare con l'obiettivo di 
fomire un'immagine della vita dei bambini e degli adolescenti in relazione al contesto familiare e sociale in cui vivono 

Unità di rilevazione: individui; 

Principali unità di analisi: individui; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011, per il 2012 dati sono nfeniti al raccolta dati nel 2011; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-comune, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta); con modello cartaceo (PAPTI 

Principali caratteri statistici rilevati: struttura familiare, caratteristiche socio-demoprafidie, relazioni afamilian e amicali; formazione formale e informale, 
autonomia personale; vita sociale, uso del cellulare; fruizione ICT e mass media, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento nen possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Proedwre di ammezione 
delle chiavi familiari, controllo è correzione dei dati 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indaeini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 

Denominazione: Lista famiglie campione indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana I5T-0204) 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; Racmita doti indacte amsbionaria rendtiscono Aspetti della vita 
quotidiana 1 ST-0204) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farniglie: Famede e popolazione residente al netto dei membri permsanenti delle convinse 
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario dell'IMF 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 


Area: Potolagione e socketà - Settore: Fanseda e omeporiamenti sociali - Argomento: Qualità della vita 
Statistiche da indagine - IST-02467 Multiscopo sulle famiglie: nuova indagine mensile per la misurazione del benessere degli indivi dui 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Integrazione delle informazioni dell'indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana con la misurazione del benessere soggettivo 
Unità di rilevazione: individui; 

Principali unità di analisi: individui; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 20121 dati sono riferiti al 2011-2012; peril 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio-Comune 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; 

Principali caratteri statistici rilevati: Soddisfazione situazione economica, Grado d soddisfazione sulpropro stato di salute, Soddisfazione relazioni 
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Area: Potolazione è società - Settore: Famila e comportamenti sociali - Argomento: Cualità della vita 
Statistiche da indazine- IST-02467 Multiscopo sulle famiglie: nuova indagine mensile per la misurazione del benessere degli individui 


familiari e amicali; Soddisfazione tempo libero; Soddisfazione del servizi pubblici e di pubblica utilità; Senso di sicurezza percepito; Soddisfazione per la vita 
nel complesso, Fiduaa nel prossimo, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Proedure per da 
correzione delle chiavi familiari e controllo e correrione dati 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione: Anagrafe comunale 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Anagrafica 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: dati arargici 

La lista contiene informazioni idonee a rivelare dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 

Principali dati presenti nella lista: dati maprafia 

Lalista è: cmcellata al termine del trattamento statistico; 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per lbiboratorio di analisi di dati; 


Area: Potolagione e società - Settore: Fansela e omeporiamenti sociali - Argomento: Qualità della vita 
Statistiche da indagine - FIR-00007 La qualità della vita a Firenze 


Ldati da : ABI 


Informazioni strutturali 


Titolare: Comune di Firenze 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Vacanze e qualità della vita in città 

Unità di rilevazione: campione di cittadini, 

Principali unità di analisi: individui maggiorenni, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: genere, titolo di studio; età, condizione professionale, 

I dati personali sono raccolti: solo dati monimi,; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare 1 


Denominazione: Anagrafe delli popolazione residente 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per altri fini: gestione Ararat 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: residenti nel mune di Birenze 
Principali dati presenti nella lista: indirizzo, genere, data di nascita, composizione familiare 

Lalista è: cancellata al temmine del trattamento statistico; 


Area: Popolazione e società - Setto: 'aumieda e omportanienti sogiali - Argomento: Qualità della vita 
Statistiche da indasine - MIL-00022 Sistema Informativo Infanzia e Adolescenza 


Ldati £ ; REG 


Informazioni strutturali 


Titolare: Comune di Milano 

Responsabile del trattamento: Responsabile Uffiao Statishea 

Obiettivo: Realizzazione di un sistema informativo statistico relativo all'universo infanzia e adolescenza, accessibile on line, alimentato da un data base che 
integra fonti inteme dell'Amministrazione con quelle provenienti da altre istituzioni, ISTAT, Regione Lombardia, Centro di Giustizia Minorile, ASL-Città 
di Milano, Centro Servizi Amministrativi, Procura c/o Tribunale dei minorenni. 

Unità di rilevazione: ISTAT., Centro Giustizia Minonile.; Procura presso il Tribunale de minorenni.; ASL Regione Lombardia, Servizi sociali - educativi 
- sanitari. 

Principali unità di analisi: Individui.; Famiglie, Servizi.; 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 
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Area: Popolazione e società - Settore: Fansela e qrsportanienti sociali - Argomento: Qualità della sita 
Stavistiche da indagine - MIL-00022 Sistema Informativo Infanzia e Adolescenza 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, Unità locali delle istibuzioni pubbliche, Unità locali 
delle istituzioni private nonprofit; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: in fermato elettronico da alto Enti.; 

Principali caratteri statistici rilevati: Età; Sesso,; Cittadinanza; Livello di istruzione; Iscrizioni agli asili nido; 

I dati personali sono raccolti: solo dati monimi,; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare 1 
Denominazione: Popolazione residente nel Comune di Milano da 0a 17 anni. 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Edatoravioni statistiche di Kiba anaerafico età, sesso e cittadmaza. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: Indimidui residenti nel Comune di Milo da d a 17 anni. 

Principali dati presenti nella lista: Età, sesso e cittadinanza. 

La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico 


Area: Popolazione e socetà- Settore: Farsela e orsportamenti sociali - Argomento: Qualità della sita 
Statistiche da indazine - PAB-00006 Indagine sui giovani 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 

Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche per la gestione delle politiche locali rivolte alla età evolutiva 
Unità di rilevazione: Giovani fra i 12 edi 25 anni; 

Principali unità di analisi: Giovane in età fra i 12 edi 25 anni; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: Si 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2013 i dati sono riferiti al 2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o 
strumenti informatici (CAPI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, Età, Comune di residenzg, Tipologia familiare, Gruppo linguistico, Opinioni sulla famiglia; Opinioni sulla 
società; Relazioni sociali; Partecipazione alla vita sociale; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: sedggine buedudinab 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmnighe, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, opinioni politiche; vita sessuale; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione: Anagrafi comunali 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Consorzio da comuni 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: anqrat 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie individui 

Principali dati presenti nella lista: sess0, età, comune di residenza 

La lista è: cancellata al tenmine del trattamento statistico 


Area: Pobolazione e società - Settore: Famela e qrsportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita 
Sartishiche da indagine - PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 

Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche per la verifica delle politiche d intervento nelle problematiche dei rapporti fra i gruppi linguistici della 
provincia di Bolano, in particolare per quanto attiene l'edueszione e l'apprendimento delle lingue 

Unità di rilevazione: Singoli componenti delle famiglie in età da 18 mniin poi, 

Principali unità di analisi: Singoli componenti delle famiglie in età da 18 smniin poi; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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Area: Popolazione e società - Settore: Fansela e qrsportanienti sociali - Argomento: Qualità della sita 
Statistiche da indagine - PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Àdige 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2015 dati sono riferiti al 2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: con PC 0 strumenti informatici (CAFI); Intervista telefonica: con PC o strumenti informatia (CATT), 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età, stato civile, titolo di studio, condizione professionale, pruppo linguistico; lingua d'uso; conoscenze 
linguistiche, opinioni sugli stili di vita, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: analisi imgitudinali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione:anagrafi comunali 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: consorzio dei comuni 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: anang? 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie individui 

Principali dati presenti nella lista: sess0, età, comune di residenza 

Lalista è: cmcellata al termine del trattamento statistico; 


Area: Popolazione e società - Settore: Farseda e avsportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita 
Staristiche da indazine - PAT 00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Trento 

Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 

Obiettivo: Agsiomamento della rilevazione panel con particolare attenzione all'integrazione di dati da fonte amministrativa. Studio delle condizioni di vita 
e della mobilità sociale ai fini dell'attuazione di adeguate politiche economiche e di welfare da parte della Provincia autonoma di Trento. 

Unità di rilevazione: Individui; 

Principali unità di analisi: famiglie residenti; individui residenti; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a facda (diretta): con PC 0 strumenti informatici (CAPI), Intervista telefonica con PCo 
strumenti informatici (CATI), 

Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare; Reddito; Istruzione Formazione professionale; Lavoro; Indicatori di deprivazione 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata £ 


Denominazione archivio: SIATEL Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Local 
Titolare: Agenzia delle Entrate 
Unità di archivio: Individuo 


Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; peril 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011; 
Principali caratteri statistici rilevati: reddito 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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2.18 Area: Popolazione e sonetà - Settore: Fermilia e comportamenti socizli - Argomento: Qualità der servizi di 


pubblica ntlità 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Istat IST-02320 


Maultiscopo sulle famigli 
erogazione di energia elettrica e gas 


rvizi di 


Totale lavori: 1 


Area: Popolazione è socetà - Settore: Forli e comportamenti sociali - Argomento: Qualiti dei servini di pubblica utilità 
Statistiche da indagine - IST-02320 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione peri servizi di erogazione di energia elettrica e gas 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Costruzione di stime edindicaton delle tematiche di approfondimento che riguardano le modalità di fornitura dei servizi 
Unità di rilevazione: famiglie, 

Principali unità di analisi: famiglie, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 dati sono afenti al 2011-2012; peril 20131 datisono 
riferiti al 2012-2015, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuns, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI), 

Principali caratteri statistici rilevati: Rapporto con il servizio di fornitura di elettricità e gas; Soddisfazione dell'utenza, Monitoraggio delle politiche di 
liberalizzazione del mercato; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioti trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè neces sati peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 

Denominazione: Lista famiglie campione indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana (IST-0204) 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; Randa dati indacne amsbionaria rendtiscoto Aspetti della vita 
quotidiana 1 ST-0204) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: Fangiedie e popolazione residente al netto dei membri pereeanenti delle convbenze 
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario dell'IMF 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 


Diffusione e Comunicazione 
Commmicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; File per liboratorio di analisi di dati; 
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2.19 Area: Popolazione e sonetà - Settore: Fermiplia e comportamenti sociali - Argomento: Spese delle famiglie ed 
sredivedii 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Area: Popolazione e socetd- Settore: Fansela e omportamsenti sociali - Argomento: Spese delle farsplie ed mdividua 
Statistiche da indgzine - IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: L'indagine sulle spese familiari rileva le spese sostenute dalle famiglie residenti in Italia per acquistare beni e servizi destinati al consumo e 
rappresenta la fonte informativa per descrivere, analizzare e interpretare i comportamenti di spesa familiari 

Unità di rilevazione: famiglie, individui; 

Principali unità di analisi: famiglie, individui; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o 
strumenti informatici (CAPI); 

Principali caratteri statistici rilevati: spese delle famiglie per consumi, autoconsumi; caratteristiche dell' sbitazione; spese per beni e servizi sanitari; 
qualità dell'attività di raccolta dati, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le fimalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: nom, cogmorse, 
Indirimzo 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione:liste anagrafiche 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: comuni (ansgraf) 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: anmrmizrani 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: female 

Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo 

Lalista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File microdati per altri utenti intemazionali; File per Sistan; File per laboratorio di 
analisi di dati 


Area: Popolazione e socetà - Settore: Fasola è omportamsenti sociali- Argomento: Spese delle firmsiolie ed mdividui 
Statistiche da indagzie - ISA-00004 Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae 

Responsabile del trattamento: Direttore dell'Unità Operativa Inchieste dell'ISAE 

Obiettivo: Misura della fiducia da consumatori 

Unità di rilevazione: Persone fisiche ( maggiorenni ), 

Principali unità di analisi: Persona fisica maggiorenne, Famiglia, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Popolazione e socetà - Settore: Fanselia e omportanenti sociali - Argomento: Spese delle famaolie ed mdividui 
Statistiche da indagre - TSA-00004 Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifenti al mese corrente; precedenti / successivi 12 mesi; per il 2012 i dati sono rifeniti al 
mese corrente, precedenti / successivi 12 mesi, per il 20131 dat sono riferiti al mese corrente, precedenti / successivi 12 mesi, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Genere; Eta'; Istruzione, Occupazione e categorie professionali, Composizione della famiglia: nucleo, in particolare 
numero dei figli >< 18 anni; T'erritonio ( Ripartizione e densità! demografica del comune); Reddito netto mensile effettivo e necessario (in classi); numero 
petcettori di reddito; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: sebgione srstà presso cu 
effesture la ramolta dati: controlli di qualità, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista dequisite presso terzi { 

Denominazione:Lista di abbonati al telefono fisso 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: T'elextra srl 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Ietezionali 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: Abbonati al ibfono fiso 
Principali dati presenti nella lista: nominativo, indiizzo prefisso e numero telefonico 

La lista è: cancellata altermine del trattamento statistico; 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: fil rrimodati per Conmnissione Ewrofea DG II Fin 
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2.20 Area: Popolazione e società - Settore: Pemiglia e comporiamenti corali - Argomento: Consumi delle famiglie 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Totale lavori: 1 


Area: Popolazione e società - Settore: Fanela e qreportazenti sociali - Argomento: Consenti delle fanale 
Starictiche da indaeine - IST-00245 Indagine sui consumi delle famiglie 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: L'indagine sui consumi rileva le spese sostenute dalle famiglie residenti in Italia per acquistare beni e servizi destinati al consumo e rappresenta 
la fonte informativa per descrivere, analizzare e interpretare i comportamenti di spesa familiari. L'indagine rappresenta, inoltre, la base informativa per la 
stima ufficiale della povertà in Italia Sulla base della spesa per consumi viene stimato il numero di famiglie e di individui che vivono in condizione di 
povertà (relativa e assoluta) e ne vengono delineati i profili rispetto alle principali caratteristiche socio-demografiche 

Unità di rilevazione: Famiglie, 

Principali unità di analisi: Famiglia; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio-comuni campione, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al tispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI); Osservazione diretta: con modello cartaceo; 

Principali caratteri statistici rilevati: spese delle famiglie per consumi, autoconsumi, caratteristiche dell' abitazione; spese per beni e servizi sanitari; 
qualità dell'attività di raccolta dati, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: seomitengeeio indagine 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione:Liste anagrafiche 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Anagrafi comunali 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: ammemazratii 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: favadà residenti 

Principali dati presenti nella lista: nome, cognome indirizzo 

Lalista è: cancellata al tenmine del trattamento statistico; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 


E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File mierodati per altri utenti intemazionali; File per Sistan; File per laboratono di 
analisi di dati; 
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2.21 Area: Popolazione e sonetà - Settore: Fermiglia e comportamenti sogiali - Argomento: Condizioni di vita e 


redditi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EL-SILC) Sdi 
Istat IST-01948 © Modulo od hoc per l'indagine sulle condizioni di vita (EU-SILO) Sdi 


Provincia autonoma di 


PAB-000]Î} Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine Sdi 


Totale lavori: 4 


Area: Popolazione e socetà - Settore: Fowilia e comportamenti sociali - Argomento: Condigioni di vita e redditi 
Statotiche da indgzine - IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: L'indagine è condotta, a partire dal 2004, sulla base del Regolamento CE n. 1177/2003 relativo alla produzione di statistiche sul reddito e le 
condizioni di vita nei paesi membri (EU-SILC European Statistics on Income and Living Conditions). I dati, raccolti in 27 paesi, vengono utilizzati ne 
rapporti ufficiali sulla siuazione sociale dell'Ue e resi disponibili per consentire lo studio della povertà e dell'esclusione sociale e la valutazione degli effetti 
sulle famiglie delle politiche economiche e sociali 

Unità di rilevazione: Farmigle e individui; 

Principali unità di analisi: Famiglie e individui; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Indvidui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013: dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); con PO o strumenti informatici (CAPI), 
Principali caratteri statistici rilevati: reddito; mercato del voro; deprivazione materiale, stato di salute; istruzione; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: sedie buedtudinale 
quadriennale secondo Regolemanto Europeo n° 1177/2007 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frditgine continaa e/0 longitedinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi I 

Denominazione: Anagrafe comunale 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per altri fini: dali aneerafici 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui /famighe. individui e fineiglio del amapione 

Principali dati presenti nella lista: foglio di famiglia 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizizata i 

Denominazione archivio: Dichiarazioni: modello CUD 770, modello 730, modello Unico persone fisiche; Casellario pensionistico INPS 
Titolare: Agenzia delle Entrate (MEF} INPS 

Unità di archivio: Indvidui 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti a1 2010; per il 20121 dati sono nifenti al 2011, peril 2013: dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Reddito, età, sesso, 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
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Area: Popolazione e sogetà - Settore: Faoilia e comportamenti sociali - Argomento: Condizioni di vita e redditi 
Statistiche da indgzire - IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 


titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditezze comtnaa e/0 longitedinale, 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Titolan di trattamenti pensionistici 

Codice PSN: IPS-00029 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dai sone rifenti al 2010; per il 20121 dali sono nfenti al 2011, per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: trattamenti pensionistici 

Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessati peri propri trattamenti statistici; rditezze comtnaa e/0 longitedinale, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File microdati per altri utenti intemazionali; File per 
Sistany; File per laboratono di analisi &i dati; 


Area: Popolazione e sozeti - Settore: Famplia e consportamenti sociali - Argomento: Condizioni di sita e redditi 
Statistiche da indagine - IET-01948 Modulo ad hoc per l'indagine sulle condizioni di vita (BU-SILC) 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Ogni anno, un Regolamento dell'Unione Europea definisce un modulo adhoc da insenre nell'indagine EU-SILC. Il modulo stabilito per il 2011 
riguarda la trasmissione interenerazionale della povertà 

Unità di rilevazione: famiglie ed individui; 

Principali unità di analisi: Famiglie ed individui; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si. 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Farmighe 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI), con PC © strumenti informatici (CAPI); 

Principali caratteri statistici rilevati: trasmissione intersenerazionale della povertà; condizioni abitative; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdagine continaa e/0 longitudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare i 


Denominazione: Campione EU-SILC 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Indagine EU-SILC 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: figlio di fmpdia (excstato di finniglia) 
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, età e sesso 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostaturà: h66/ /edaws/ bea; File per Sistan; 


Area: Popolazione è sogetà - Settore: Fawplia e comportamenti sociali - Argomento: Condizioni di vita e redditi 
Statistiche da indagine - PAB-00011 Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine 


Informazioni strutturali 
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Area: Popolazione e sogetà - Settore: Fawilia e comportamenti sociali - Argomento: Condizioni di vita e redditi 
Statistiche da indagine - PAB-00011 Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine 


Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 

Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche per la verifica delle politiche sociali e di intervento nelle situazioni di bisogno. 
Unità di rilevazione: Farmighe, 

Principali unità di analisi: Famiglie, Componenti la famiglia; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: individui 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20131 dati sono riferiti al 2012-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI, 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; stato civile; titolo di studio; condizione professionale; gruppo linguistico; reddito; composizione familiare; 
Professione secondaria; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: indagini bneshdinali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi i 

Denominazione: Anagrafi comunali 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Consorzio da Comuni 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per alti fini: Aragraf 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui /famighe: finnielie e componenti 
Principali dati presenti nella lista: Nome, indirizzo 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 


Area: Popolazione è socetà - Settore: Fawplia e comportamenti sociali - Argomento: Condizioni di vita e redditi 
Statistiche da daino - PAT-00037 Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle famiglie trentine (reddito di garanzia) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Trento 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: 

Obiettivo: Disporre di una base informativa utile per studiare i problemi sociali ed economiche delle famiglie e per verificare l'efficacia delle misure 
adottate dall'amministrazione provinciale per combattere la povertà e l'emarginazione 

Unità di rilevazione: Famiglia, 

Principali unità di analisi: Famiglia, Indviduo, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Farniglie residenti 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri] 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con FC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Abitazione; Beni durevoli; Consumi; Istruzione/formazione, Salute Inclusione sociale; Allocazione intrafamiliare 
delle risorse; Ricerca di lavoro; Attività lavorativa, Reddito e patiimonio; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: . 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessani peri propri trattamenti statistici; nda enzinna e/o bnesudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista aequisite presso terzi { 

Denominazione: Anagrafi comunali 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: 21 Comuni 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: areraizanivi 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie. registrate in anagrafe 

Principali dati presenti nella lista: nome cognome sesso anno di nascita indinzzo 

La lista è: cancellata al temine del trattamento statistico; 
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2.22 Area: Popolazione e società - Settore: Femiglia e comporiamenti serali - Argomento: Elaborazioni su 


redditi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-01964 Matching dati su redditi e fonti amministrative Sde 


Area: Popolazione e socetà - Settore: Foruilia è comportamenti sociali - Argomento: E borazionisuiredditi 
Stadio progettuale - TPS-00060 Statistiche su assegni al nucleo familiare. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Isttuto nazionale della previdenza sodale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 

Obiettivo: Focus informativo su beneficiari di assegni al nucleo familiare attraverso l'analisi degli archivi INPS dei lavoraton dipendenti e dei pensionati. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizzata i 

Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti e archivio dei pensionati 

Titolare: INPS- DIC SIT 

Unità di archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti e archivio dei pensionati 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia nucla familiari, dimensione, sesso, età, settore di attività economica, livelli di reddito, territorio 
Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Popolazione e sogetà- Settore: Farsielia è comportamenti sociali - Argomento: Baborazioni sui redditi 
Stasfiche derivare e rielaboragioni- IS'T-01964 Matching dati su redditi e fonti amministrative 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Utilizzo combinato di informazioni amministrative e campionarie sui redditi, mediante una strategia di record linkage trai dati individuali di 
reddito rilevati, rispettivamente, con un'indagine campionaria PAFI e con fonti di natura amministrativa (Agenzia delle Entrate e INPS). L'obiettivo del 
processo di integrazione delle informazioni desumibili dalle due cateporie di fonti è di migliorare la qualità del dato attraverso la riduzione dell'errore di 
misurazione ed il contenimento della distorsione per mancata risposta 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc) 

Codice PSN: IST-01395 

‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: reddito 

Acquisizione di: Microdati, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fndigine continua e/o longitudinale, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Titolari di trattamenti pensionistici 

Codice PSN: IPS-00029 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: trattamenti pensionistici, comprese le pensioni di invalidità 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famigle; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 
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Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti; sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdagine continaa e/0 longitudinale, 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 


Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: modelli 770 730 e UNICO persone fisiche 


Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) 

Tipologia: Controllo e validazione; 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: percetton reddito e importi 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditeize comtnaa e/0 longitedinale, 
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2.23 Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sonali - Argomento: Povertà, disagio sociale 
e discrimmazione 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-02251 Rilevazione delia povertà estrema Sdi 


Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro vendita 


LPR-00114 Analisi dei beneficiari della carta acquisti e del suo utilizzo presso i punti Sda 
politiche sociali 
Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento Sdi 


Istat SRTFOZIIS sessuale, alla appartenenza etnica 


Totale lavori: 3 


Area: Popolazione e sogetà - Settore: Fameda e consporzamenti sociali - Argomento: Povertà, disacio sociale è discriminazione 
Statistiche da indgzine - IST-02251 Rilevazione della povertà estrema 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Il Ministero della salute, lavoro e politiche sociali, istat, la Fio.psd e fa Caritas hanno convenuto di procedere alla realizzazione di un progetto 
di ricerca sulla condizione delle persone che vivono in povertà estrema. 

Unità di rilevazione: individui; organizzazioni ed enti che offrono servizi si senza dimora 

Principali unità di analisi: individui; organizzazioni ed enti che offrono servizi ai senza dimora; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, Unita locali delle istituzioni pubbliche, Unità locali 
delle istituzioni private nonprofit; Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al raccolta dati 2010; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedic-organizzazioni ed enti che offrono servizi ai senza dimora, 

Modalità di raccolta delle informazioni; Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); con PO e strumenti informatici (CAPI); 
Principali caratteri statistici rilevati: cittadinanza, sesso; età stato di salute provvedimenti giudiziari; rispetto delle leggi sul soggiomo in Italia; motivi alla 
base della condizione di senza dimora; durata della condizione di senza dimora; tipologia dei servizi forniti alle persone senza dimora; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: denomnazione e reagditi 
delle orsanigzazioni ed enti che forniscono servizi all persone senza disora 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per & definizione di disegni campionarie selezione di 
anità presso cui effettuare la raccolta dei dati i Indacne sui servizi alle persone senza dinsora, indegine selle persone senza dimeora, per la costituzione di archivi 
delle unità statistiche e di sistemi informatici statistici: Archivi delle omanizzazioni ed enti che firniscono servizi alle persone senzia dimora 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione:orsanizzazioni che si occupano di seruzi alle persone senza dimora 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Caritas, Fiopsd 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: sndasini nere per de ompanizgagioni che si occupano di servizi alle 
persone Sega dirsora 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: omanigazioni che si ocapano di servizi all persone senza dimora 

Principali dati presenti nella lista: denominazione e recapiti delle organizzazioni che si occupano di servizi alle persone senza dimora 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 


Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 


Denominazione: indagini varie sulle organizzazioni che offrono servizi alle persone senza dimora 
Titolare: Cantas - Hiospd 

Tipologia: Controllo e validazione; 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al anni vari, 

Principali caratteri statistici rilevati: denominazione e recapiti 

Acquisizione di: Microdsti; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
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Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fa definizione di disegni campionari e selezione di 
nità presso cui effettuare la raccolta dei dti i Indarine sui servizi alle persone senza dimora, indezine sulle persone senza dimora, per la costituzione di archivi 
delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivi dell ommizgazioni ed enti che forniscono servizi alle persone senza dimora 


Area: Popolazione e sogetà- Settore: Fameda e comporimzenti sociali - Argomento: Powrtà dicasto sociale è discriminazione 
Statistiche da fonti amministrati orzamizzate - LPR-00114 Analisi dei beneficiari della carta acquisti e del suo utilizzo presso i punti vendita 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Responsabile del trattamento: Segreteria tecnica della DG Inclusione 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: MEF 

Obiettivo: Verifica dell'efficacia dello strumento Carta acquisti. 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 


Denominazione archivio: SICA - Sistema informative carta acquisti 

Titolare: MEF 

Unità di archivio: Richieste pervenute, carte acquisti attive e/o disattivate, beneficiari e titolari della darte acquisti 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2012; per il 2013 dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: Presentazione delle richieste, motivi del non accogliemento delle richieste, sesso ed età dei beneficiari, utilizzi della 
carta 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Area: Popolazione e sogetà- Settore: Fawgda e comporamzenti soci - Argomento: Powrtà disasto sociale è discrivwimazione 
Statistiche da indazine - IST 02258 Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale, alla appartenenza etnica 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: A seguito della Convenzione tra Istat e Presidenza del Consiglio - Dipartimento delle pari opportunità, l'Istat realizza l'Indagine sulle 
discriminazioni in base al genere all'onentamento sessuale ed alle origni etniche 

Unità di rilevazione: Individui di 18 anni e più; 

Principali unità di analisi: Individui di 18 anni e più; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al raccolta dati 2010; per il 20131 dati sono 
rifenti al raccolta dal 2010, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o 
strumenti informatici (CAPI); 
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio- demografiche e socio-economiche; Stili di vita, Percezione del fenomeno 
discriminatorio nei vari contesti sociali; Tendenza indivi duale alla discriminazione e allo stereotipo; Opinioni circa la diffusione di fenomeni discriminatori e 
stereotipi in Italia; Orientamento sessuale, Appartenenza etnica, Paura e discriminazione in base all'orientamento sessuale; discriminazione subita in 
relazione a particolari condizioni di salute; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: per da defrazione di 
diseni comp@onari e selezione di unità presso cui effettuare la racolta dei dali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, stato di salute, vita sessuale; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indaeini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 
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Area: Popolazione e sogetà- Settore: Famgda e comporizzenti socizli - Argomento: Powrtà dicasto sociale è discriminazione 
Statistiche da indazine - IST 02258 Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale, alla appartenenza etnica 


Lista aequisite presso terzi i 

Denominazione: Anagrafi comunali 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: dati angrafici 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie fmple 

Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: rilevazione sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri 

Codice PSN: IST-02066 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio- demografiche, Percezione del fenomeno diseriminatonio ne vari contesti sociali, 
appattenenza etnica 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmigle, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indaeini di controllo, di qualità e di copertura; 


Diffusione e Comunicazione 


Commnicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistanued. sue snai 
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2.24 Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comporiamenti corali - Argomento: Uso del tempo e 
cultura 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Area: Popolazione e sosetà- Settore: Fameda e consportaneenti sociali - Argomento: Use del Arapo è cdbera 
Statistiche da indasine - IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: La peculiarità dell'indagine tematica sta nel fatto chei componenti delle famiglie campione devono descrivere il modo in cui hanno tras corso 
un'intera giornata, attraverso la compilazione di un diario giornaliero. Eurostat iconosce all'indagine Uso del T'empo la capacità di contribuire alla 
formulazione di politiche di genere e familiari nel contesto diuna crescente partecipazione femminile al mercato del lavoro; o alla formulazione di nuove 
politiche del lavoro, fomendo dati sulle ore lavorate e le nuove forme di lavoro 

Unità di rilevazione: Famiglia, Individui; 

Principali unità di analisi: famiglia, Individui; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al raccolta dati 2008-2009; per il 2012 dati sono riferiti al raccolta dati 2008-2009, 
peril 20131 dati sono riferiti al 2012-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-comuni, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al tispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
medello cartaceo (PAPI); 
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio- demografiche e socio-economiche; Partecipazione sociale, culturale, politica e 
religiosa; Stili di vita e condizioni di salute, Percezione del proprio tempo; Tempi dedicati alle attività congiunte; Frequenza di partecipazione alle 

attività, luoghi frequentati, persone presenti; Sovrapposizione tra tempi diversi, Intervalli d tempo di lavoro retribuito; ‘T'empo dedicato alle diverse attività, 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Prowedura di arrezione 
delle chiavi famediari e controllo è correzione dei dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: convinzioni religiose, filosofiche 0 & altro genere; stato di salute; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indaeini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi i 

Denominazione: Archivio anagrafico comunale 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fai armematratoi 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: Fail e popolazione residonte dl netto dei nrembri permsanenti delle convivenze 
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestano dell'IMF 

Lalista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per liboratorio di analisi di dai; 


Area: Popolazione e società - Settore: Faglia e comportamenti sociali - Argomento: Use del terapo e cilbura 
Statistiche da indazine - IST-02151 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: L'indagine tematica vuole descrivere il rapporto tra il tempo libero e la partecipazione culturale. Ha l'obiettivo di cogliere i profondi 
cambiamenti nella fruizione del tempo libero rispetto al più ampio tessuto della vita quotidiana 
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Area: Popolazione e socetà - Settore: Emugdia e comportamenti sociali - Argomento: Uto del Amapo è calare 
Statistiche da indagine - IST-02151 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero 


Unità di rilevazione: Famiglia; Individui; 

Principali unità di analisi: Famiglia, Indvidui; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri] 2012 dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013; dati sone riferiti al raccolta dati 2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni, 

Modalità di raccolta delle informazioni; Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente, Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Sbuttura familiare variabili socio-demografiche e socio-economiche; Attività del tempo libero, Pratica sportiva e 
attività fisiche, Partecipazione culturale, lature e linguaggio, Mass media e nuove tecnologie, Stili di wita e condizioni di salute; Partecipazione ad attività 
formative; Attività artistiche; Istruzione, condizione professionale; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Proeduna di correzione 
delle chiavi familiari e onirollo è correzione dali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per ndaterni di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi f 

Denominazione: Archivio anagrafico comunale 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: comune 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini ermamivranvi 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui /famighe: Famid e popolazione residente al netto dei mensbri pereeanenti delle onvinsenze 
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita comune di residenza dell'intestatanio dell'IMF 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: Modub tevatto di atprafindimento sulla educazione deoli addi IST- 
02319) 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per iboratorio di analisi di dati; 
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2.25 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Censimento penerale dell'industria e det servizi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


na 9 ° Censim nto generale dell industria e dei servizi - Rilevazione sulle : 
Sn . Sdi 
istiti bbliche 


bliche di Sda 


Area: Anmrmivazioni pubbliche e servici sodali- Settore: Istitugpnipubbliche e privare - Argomento: Censhrento generale dell'industria è dei servizi 
Statistiche da indazine - IS'T-02380 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale da censimenti generali 

Obiettivo: La strategia delineata per la prossima tomata censuaria 2010-2011 si fonda sull'utilizzo di archivi amministrativi a supporto delle ilevazioni, 
volta a valorizzare il patrimonio informativo residente negli archivi amministrativi presenti in Italia. La rilevazione censuatia coinvolgerà le unità istituzionali 
pubbliche delle quali nleverà i principali caratteri stmutturali e il display temitoriale delle eventuali unità local 

Unità di rilevazione: Istituzioni pubbliche, 

Principali unità di analisi: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti a1 31/12/2011, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta in formato elettronico, via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, Attività economica Occupazione; Struttura organizzativa; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi: Codie fisarle, 
denominazione, ndirizzo 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per #ndatezn: di controllo, di qualità e di coperinra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statetto delle tstftzioni pubbliche 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare 1 


Denominazione: Lista censuaria di istituzioni pubbliche 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. codice fiscale, denore mazione, indirizzo 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: intisagioni pubbliche 

Principali dati presenti nella lista: codice fiscale, denominazione, indirizzo 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn I 

Denominazione: Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni pubbliche ai fini censuari 

Codice PSN: IST-02218 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 31/12/2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici Archivio statetto delle stitzioni pubbliche 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; wrò: sumivati/ portale ensimenti; File per laboratorio di analisi di dati; 


— 449 — 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Anmenivrazioni pubbliche e servizi sogiali- Settore: Iettuqonipubbliche e private - Arsomento: Censimento peneral dell'industria e dei servini 
Statistiche da indagine - IST-02380 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche 


Area: Armenirazioni pubbliche e servivi sogali- Settore: Iwtsugioni pubbliche e private - Argomento: Censimento generale dell'industria e dei servizi 
Statistiche da fonzi anmsinitratze organizzate - IST-02218 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni pubbliche ai fini censuari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 

Obiettivo: L'obiettivo d consiste nell'implementazione di un prototipo di archivio statistico di istituzioni pubbliche al fine di predisporre la lista unità 
istituzionali da rilevare nell'ambito del 9° Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche. 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata £ 
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA 


Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: Istituzioni 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indaeini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statistico delle istituzioni pubbliche 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: fanzionale alla costruzione dell'archivio statistico delle istituzioni pubbliche 

Fonte amministrativa orpanizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio degli Istituti di cura pubblici e privati 

Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

Unità di archivio: Istituzioni 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: dat anagrafici 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: iniprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Fndatezni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici; Ardito statico delle istituzioni pubbliche 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: fnzional alla strazione dell'archivio statistico dell tettiuzioni pubbfche 

Fonte amministrativa ormpanizzata 3 

Denominazione archivio: Elenco dei musd e delle istituzioni similari - Amministrazioni pubbliche 

Titolare: Amministrazioni pubbliche vane 

Unità di archivio: Istituzioni 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: dat anagrafici 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndatezni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statetto delle tetitugioni pubbliche 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: funzionali alla ostruzione dell'archivi statistico ll bibuzioni pubbliche 

Fonte amministrativa organizzata £ 

Denominazione archivio: Archivi Ragioneria generale dello Stato (Res) 

Titolare: Ministero dell'economia e finanze 

Unità di archivio: Istituzioni 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, dati anagrafici 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statico delle istituzioni pubbliche 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: finzional alla msirazione dell'archivio statistico &ell istituzioni pubbliche 
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Area: Anmeaivrazioni pubbliche e servizi sogiali- Settore: Iettuqoni pubbliche e privare - Arsomento: Censimento generali dell'industria e dei servi 
Statistiche da fonzi amministrate organizzate - IST-02218 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni pubbliche ai fini censuari 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 
Denominazione: Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (513) 


Codice PSN: IST-01944 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono nifenti a1 31/12/2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndaerni di controllo, di qualità e di copertura; 
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2.26 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Struttura e attunta! della pubblica amministrazione 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


finanze - l'esoro 


Provincia autonoma di 
l'rento 


IST-02397 
Presidenza Consiglio Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti , 
sg fo PCAF00030 . . " Sdi 

dei Ministo e aconsulenti e collaboratori esterni 
= E . 

eda Consi PCM-00035 Rilevazione mensile sulle assenze dei dipendenti pubblici Sdi 
dei Ministri 
Ma ssnenize ECF-00006 Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale 


IST-01944 


PAT-00033 


enti 
Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (13) 
Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nella Sdi 


Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale 


Indagine sul peso degli oneri informativi a carico delle piccole e medie 
imprese - Indagine MOA 


stat IST-02460 Sdi 


Totale lavori: 8 


Area: inmmisrazioni pubbliche e servivi sogali- Settore: Istiuginipubbliche e private - Argomento: Siritura e attività! della pubblica amministrazione 
Sistema informativo statistico - ISTT-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore DCAR - Direzione Centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche sulla PA 

Obiettivo: Realizzazione di un sistema informativo statistico , tramite la realizzazione di un Portale, al fine di mettere a disposizione dei decisori pubblici, 
delle imprese e dei privati cittadini informazioni coerenti ed inteorate sulla struttura, il funzionamento, l'attività, le risorse e la produzione di beni e servizi 
dal parte delle amministrazioni pubbliche. 

Principali caratteri statistici elaborati: dati sul personale, sui bilana e sui beni e servizi prodotb; 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata 1 


Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'Intemo 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: amministrazione provinciale 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono nifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: iniprese/istituzioni; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 

Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'Intemo 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: amministrazione comunale 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 20121 dati seno riferiti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 

Fonte amministrativa orpanizzata 3 

Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'Intemo 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: comunità montana 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono nifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 

Fonte amministrativa organizzata 4 

Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'Interno 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: unione di comuni 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sone rifenti a1 2010; per il 2012 dati seno nfenti al 2011, per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
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Area: Anmrzivrazioni pubbliche e servizi sociali- Settore: Isttuqinipubbliche e privare - Argomento: Sirtura e atteta' della pubblica amministrazione 
Sistema informativo statistico - IST-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione 


Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: Anrmivazioni pubbliche e servizi sociali- Settore: Istiuginipubbliche e private - Argomento: Sirtura e atteita' della pubblica amministrazione 
Statietiche da mdagme - PCM-00030 Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Presidenza del Consiglio dei ministri 

Responsabile del trattamento: PCM - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore dell’ Ufficio per finformazione statistica e le banche dati 
istituzionali 

Obiettivo: Rapporto annuale al Parlamento sulle infomnazioni raccolte nella banca dali dell'Anaprafe delle Prestazioni per la formulazione degli interventi 
finalizzati al contenimento della spesa pubblica. 

Unità di rilevazione: Amministrazioni pubbliche, 

Principali unità di analisi: Pubbia dipendenti, soggetti estemi, amministrazioni pubbliche, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni; Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: comparto fsettore di contrattazione, livello teritoriale, nr. amministrazioni dichisranti, nr. soggetti conferenti; nr. 
dipendenti /sogsetti estemi; nr. incarichi confeniti; nr. incarichi liquidati; totale compensi; tipologia di incarico; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndagine comtinaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; altro motivo 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 


Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 


Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 


Area: Anurnitazioni pubbliche e servizi sociali- Settore: Isttugini pubbliche e privare - Argomento: Sirtura e atteita' della pubblica amministrazione 
Statistiche da indazine- PCM-00035 Rilevazione mensile sulle assenze dei dipendenti pubblici 


Informazioni strutturali 


Titolare: Presidenza del Consiglio dei ministri 

Responsabile del trattamento: PCN - Dipartimento della funzione pubblica 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi perl'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore dell'Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati 
istituzionali 

Obiettivo: Monitorare il fenomeno dell'assenteismo nella PA e verificare l'impatto dell'azione di contrasto all'assenteismo messa in atto a partire 
dall'introduzione delta L. 133/08 

Unità di rilevazione: Amministrazioni pubbliche, 

Principali unità di analisi: Eventi di assenza; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri] 2011 i dati sono niferiti al 2010-2011, per il 2012 dsti sone nfenti al 2012, per il 2013 1 dati sone nfeniti al 
2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: comparto; livello teritonale, eventi di assenza; tipologia di assenza; tipologia di amministrazione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: per di suofgiento del 
lavoro È necessario acquisire le denomsmazioni delle sincole quministrazioni 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessati peri propri trattamenti statistici; #rdatelze comtnaa e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 
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Area: Anmmrzivrazioni pubbliche e servizi sociali- Settore: Isttuqonipubbliche e privare - Argomento: Sirtura e afteta' della pubblica amministrazione 
Statistiche da indagine - PCM-00035 Rilevazione mensile sulle assenze dei dipendenti pubblici 


I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, argporta un irsbimo di regni maanificiamzente 
sSpropergionali al diritto huelato 


Area: Anmesivrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istetuqonipubbliche è privare - Argomento: Sinatuna e attenta’ della pubblica amministrazione 
Statistiche da indgzine - ECF 00006 Relazione allegata al Conto Anmuale delle spese di personale 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Ministero dell'economia e delle fine - T'esoro 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio VIGOP RGS 

Obiettivo: Acquisire informazioni sulle modalità di svolgimento delle principali attività dei Comuni e delle Unioni di Comuni sulla distribuzione del tempo 
lavorato per le suddette attività. 

Unità di rilevazione: singola unità organizzativa delle amministrazioni pubbliche; 

Principali unità di analisi: singola unità organizzativa delle amministrazioni, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Referenti presso i Ministeri, Presidenza del Consiglio e Agenzie Fiscali 
(27); 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: dipendenti per qualifica, Ore lavorate, Attiuita' svolte, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: de affrmazioni fassono 
esssere aoguistte solo firesso È singole istituzioni 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fndiagine continua e/o longitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporti wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato. consporierebbe il ridiceno &ella base dati 


Area: Ammenasrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istauqoni pubbliche e private - Argomento: Sinatra e atea della pubblica amministrazione 
Skatistiche da indazine - INT-00022 Anagrafe degli amministratori degli enti Locali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'intemo 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale dei Servizi Elettorali 

Obiettivo: Disporre di uno strumento per la rapida consultazione di tutte le informazioni concernenti le Amministrazioni locali 

Unità di rilevazione: Prefetture Uffici territoriali del govemo, Commissaniati del govemo di Trento e Bolzano, Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sem 
prefettura; 

Principali unità di analisi: Amministrazioni Enti Locali e Regionali; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011, peril 2012 dati sono rifeniti al 2012, peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio-PrefettureUTG, Commissariati del Governo per le province di Trento e Bolzano, Regione 
autonoma Valle d'Aosta-Servizio di Prefstura, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta, 

Principali caratteri statistici rilevati: Scss0, Eta", Titolo di stadio; Professione, Colore politico, Carica ricoperta, Data di nomina, Data di cessazione dalla 
carica; Motivo di cessazione dalla carica; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

"Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 0 sindacale; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento 


Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 


Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfe par. 1.4) 


Area: Anmrmivazioni pubbliche e servizi sociali- Settore: Istiugini pubbliche e privare - Argomento: Sirtura e atteita' della pubblica amministrazione 
Statistiche da adacne - IST-01944 Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche ($13) 
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Area: Anmrzivrazioni pubbliche e servizi sociali- Settore: Isttuqonipubbliche e private - Argomento: Sirtura e ateta' della pubblica amministrazione 
Statistiche da tndagine - IST-01944 Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (813) 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrabvi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Regolamento 177/2008 

Unità di rilevazione: istituzioni pubbliche; 

Principali unità di analisi: istituzioni pubbliche, 

E! previsto l'obbli zo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; peril 20121 dati sono riferiti al 2010; peril 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; Osservazione diretta: con modello cartaceo; 

Principali caratteri statistici rilevati: caratteri identificativi; occupazione, localizzazioni; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: registri stanno 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costiazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici! regiciri stattotià 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: registri statici 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizzata È 
Denominazione archivio: RGS IGOP e SIOFE 


Titolare: Amministrazioni pubbliche vane 

Unità di archivio: istituzioni pubbliche 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri anagrafici 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici! regisiri statistia 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: repetri statinici 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 


Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soppetti Sistan, non presenti nel Psn 1 


Denominazione: IGOP 

Titolare: RGS 

Tipologia: Indagine diretta Totale Campionaria; 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici regisiri stata 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: reg&tristatitici 


Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 


Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 


Area: Anmrmivazioni pubbliche e servizi sociali- Settore: Istiuginipubbliche e priva - Argomento: Sirtura e atteita' della pubblica amministrazione 
Statistiche da indagine - PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nella Relazione allegata al Conto Annuale 
delle spese di personale 


L dati su ? RORGP 
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Area: Ammraivrazioni pubbliche e servizi sociali- Settore: Isttuqpnipubbliche e privare - Argomento: Sirtura e afteta' della pubblica amministrazione 
Statistiche da indazine - PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nella Relazione allegata al Conto Annuale 
delle spese di personale 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Trento 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Quantificare l'occupazione a tempo indeterminato e determinato per tutti quegli Enti che svolgono sulterritorio funzioni di nlevanza pubblica e 
che non rientrano nella Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale, effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze 

Unità di rilevazione: Enti del settore pubblico allatpato; 

Principali unità di analisi: Enti del Satore Pubblico Allargato; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta in formato elettronico, 

Principali caratteri statistici rilevati: Personale dipendente; tipo di orario; sess0; classi di età; titoli di studio, 

I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare 1 

Denominazione: Indirizzario degli Enti pubblici della Provincia di Trento 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini stabistici: fer comà esomonsici dell: aremmisiragioni pubbliche 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni.. 

Principali dati presenti nella lista: Indirizzario 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Anmemitrazioni pubbliche e servigi sociali Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Struttura o attività! della pubblica anime inistrazione 
Statistiche da a:da:me - IST-02460 Indagine sul peso degli oneri informativi a carico delle piccole e medie imprese - Indagine MOA 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore della DOMT 

Obiettivo: Stimare la consistenza per numero e tipologia degli sbblighi informativi richiesti dalle amministrazioni alle imprese e stimare i costi sostenuti 
dalle imprese per ottemperare gli "obblighi informativi" oggetto in base alla nommativa nazionale vigente. 

Unità di rilevazione: impresa, 

Principali unità di analisi: impresa, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2010, 

Soggetto che raccoglie le informazioni; Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a facda (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica con PCo 
strumenti informata (CATT), 

Principali caratteri statistici rilevati: Consistenza per numero e tipologia degli obbighi informativi ridiiesti dalle amministrazioni alle imprese, Costi 
sostenuti dalle imprese per ottemperare gli onen informativi; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: perdè & agfravazioni 
necessarie ala produzione di stime sono disponibili solo presso de ineprese 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indaeini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare i 


Denominazione: Archivio Statico imprese attive - Asia 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per l'erazione del campione 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni: srsfrese con 3.249 addetti 

Principali dati presenti nella lista: angrafica dell'impresa, dati toponomastici 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 
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2.27 Area: Amninisirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Bilanci consumi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-02445 
stat IST-00229 
1ST-02076 


IST-01865 


PRE _381-02078 _. I 

IST-02077 Bilanci consuntivi delle comunità montane Sda 

stat 1ST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio Sdi 

ti I8T-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio Sdi 

—L ln Mriversiorio > - = i 
Ministero istruzione, 

università e mcerca - . 

Sdi 


Ufficio umversità e 
ricerca. 


Ministero economia e 


nze - Tesoro 


Area: Aneminictrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istruzioni pubbliche e private - Argomento: Biand consumtivi 
Sigt&tiche da indagine - IST-02445 Bilanci consuntivi delle istituzioni pubbliche e private 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Diffusioni di informazioni statistiche sui flussi di entrata e di spesa dai rendiconti delle istituzioni centrali e locali 

Unità di rilevazione: ent minor centrali e locali della Pubblica amministrazione, 

Principali unità di analisi: enti minon centrali e locali della Pubblica amministrazione, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono rifeniti al 2011; peril 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta in fonnato elettronico, via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Entrate nelle fasi dell'accertamento e della riscossione, Spese nelle fasi dell'impegno e del pagamento; Personale 
dipendente; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Per necessità dettate dal 
proasso di antrolio della qualità dei dati 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare I 


Denominazione: Elenco delle istituzioni incluse nella Lista 513 


I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Creagione del'aleno delle ietifuzioni incbise nella Lista ST5 gi dell'art. 1, 
comma S, della Legge 30 dicerabre 2004 n. 311 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Istifegioni enrrali è beali della Pubblica anensnisirazione 

Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale e indirizzo 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 
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Area: Animinicirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istivizioni pubbliche è private - Argomento: Biana consimivi 
Statistiche da indagine - IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile deltrattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrabvi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Elaborazione dei flussi di entrata e di spesa delle amministrazioni regionali e locali, delle camere di commercio e degli enti peril diritto allo 
studio universitario. 

Unità di rilevazione: Regioni e province autonome, 

Principali unità di analisi: Regione e provincia autonoma, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:smnétà sarzionabie: Regione 0 provincia autonoma 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013: dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: entrate nelle fasi dell'accertamento e della riscossione, uscite nelle fasi dellimpegno e del pagamento; dipendenti; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: da svodalità di 
sonsanicazione prevista individua il Evello regsonale quale Evello di diffustone 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessan peri propri trattamenti statistici 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare i 


Denominazione: Elenco delle istituzioni incluse nella Lista 513 


I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per alti fini: Creazione del'aenco delle istituzioni inchise nella Lista S13 gi sensi dell'art. 
1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n 317 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni. Regioni e Province avsonome 

Principali dati presenti nella lista: ragione sociale e indirizzo 

Lalista è: cancellata al tenmine del trattamento statistico; 


Area: Aneminictrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Biand consumiisi 
Starictiche da fonti araminisirazia organizzate - IST-02076 Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operston economic e altri utenti. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ompanizzata 1 

Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'intemo 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: amministrazione provinciale 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012i dati sono riferiti al 2011; per il 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

I dati personali oggetto del lavoro: sone resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: Areminisrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bianc consuntivi 
Statistiche da fonti qmministrative organizzate - IST-01865 Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sosteono della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operatori economici e altri utenti. 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
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Area: Animinicirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istivizioni pubbliche è privati - Argomento: Bian consimtivi 
Statistiche da finti amministrative organizzate - IST-01865 Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali 


Fonte amministrativa organizzata I 

Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'intemo 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: amministrazione comunale 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sone rifenti al 2010; per il 20121 dali sono nfenti al 2011, per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: ineminisirazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Biand consuntivi 
Statistiche da fonti unsinistrative omganizziate - IST-02078 Bilanci consuntivi delle Unioni di comuni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operston economici e altri utenti 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'intemo 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: unione di comuni 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; per il 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: dpeminisirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istiizioni pubbliche è private - Argomento: Biana consimiivi 
Statistiche da finti arensinisirative oreanizzate - IS'TT-02077 Bilanci consuntivi delle comunità montane 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Pumministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operstori economici e altri utenti 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 


Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'intemo 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: comunità montana 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dai sone rifenti al 2010; per il 20121 dali sono nfenti al 2011, per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

; sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: ineminicirazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istituzioni pubbliche è private - Argomento: Bdand consuntivi 
Statistiche da indazine - IS°T-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostesno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operston economici e altri utenti 

Unità di rilevazione: Camera commercio, industria artigianato e agricoltura, 

Principali unità di analisi: Camera commercio, industria artigianato e agricoltura 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati fad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 
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Area: Animinicirazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istivizioni pubbliche è privati - Argomento: Bianca consimivi 
Statistiche da indagine - TST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011; peril 20131 dat sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Ricavi, Costi; Patimenio; Dipendenti, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: La difficione dei dati a 
dello territoriale rende necessaria l'identelicazione del'amità per l'esatta clbeazione. 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare I 


Denominazione: Elenco delle istituzioni incluse nella Lista 513 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Coragione del'aeno delle istituzioni incluse nella Lista ST3 gi dell'art. 1, 
sonia 5, della Leoge 30 dicersbre 2004 n. 311 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni Caen oremerao, induciria ariizianato e agricoltura 

Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale e indirizzo 

Lalista è: cmcellata al termine del trattamento statistico; 


Area: Aminictrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e priva - Argomento: Biand consumtivi 
Statistiche da indagine - IET-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sosteono della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operator economici e altri utenti 

Unità di rilevazione: Ente per il dintto allo studio universitario; 

Principali unità di analisi: Ente per il diritto allo studio universitario; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono rifeniti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in fommato elettronico; via web, 
Principali caratteri statistici rilevati: Entrate nelle fasi dell'accertamento e della riscossione, Uscite nelle fasi dell'impegno e del pagamento, Personale 
dipendente; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: La difficione dei dati a 
dello territoriale rende neassaria l'identificazione dell'unità per l'esatta mibcazione 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare I 


Denominazione: Elenco delle istituzioni incluse nella Lista 513 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Creagione ded'aeno delle istituzioni incluse nella Lista STI gi dell'art. 1, 
sonia 5, della Legge 30 dicersbre 2004, n, 311 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: En# per & diritto allo shedio unersitario 

Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale e indirizzo 

Lalista è: cmcellata al termine del trattamento statistico; 


Area: Aneministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istirzioni pubbliche e priva - Argomento: Biand consuntivi 
Statistiche da indasize - MUR-00019 Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

Responsabile del trattamento: Dingente Uffido II, Direzione Generale dell'Università, MIUR 

Obiettivo: Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università 

Unità di rilevazione: Università, 

Principali unità di analisi: Bilanci consuntivi; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri] 2011 dati sono riferiti al Anno finanziario 2010; peril 2012 dati sono riferiti al Anno finanziario 2011; 
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peril 2013 dati sono riferiti al Anno finanziario 2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Accertamenti; Riscossioni; Impegni; Pagamenti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; I deli personali smo relativi all'istitezione wniversitaria (denorsinazione e sede), che è l'amità di 
rilevazione della prsente SDI 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdiagine continaa e/0 longitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 

Denominazione: Elenco istituzioni universitarie italiane e sasole superiori 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Rabmaioni shatictiche ictizionali del Ministero per altri fini: Farf 
ara n str atei 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Istieioni wnsensiterie italiane e scuole superiori 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione dell'Ateneo, indinzzo, iferimanti telefonici; faxfemal 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in : MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo; MUR-00002 Personale docente 
di molo, MUR-00013 Monitoraggio delle immatricolazioni; MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e biureati al 31 gennaio; MUR-00021 Utilizzazione a 
fini statistici dai dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitan, MUR-00023 Rilevazione Istuzione Universitaria 

IMUF-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a favore degli studenti; 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; 


Area: Anrminictrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Ietfhuzioni pubbliche e private - Argomento: Biand consumtivi 
Statistiche da ndazine - ECH-00072 Beni Patrimoniali degli Istituti Scolastici Statali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

Responsabile del trattamento: Dirigente ufficio 9 dell'ispettorato generale del bilancio 

Obiettivo: Beni Patrimoniali degli Istituti Scolastici Statali 

Unità di rilevazione: singoli istituti scolastici, 

Principali unità di analisi: beni patrimoniali, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta, via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: beni mobili; beni immobili; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finatità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: & &ffrmrazioni possono 
essere geguisite solo presso gli istituti smlasticà 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndagine continaa e/0 longitudinale, 


Area: ineminicirazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istituzioni pubbliche è private - Argomento: B#and consuntivi 
Sistema informativo statistico - TOS-00019 Sistema informativo sulla Finanza e sui Servizi delle Autonomie Locali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Regione Toscana 

Responsabile del trattamento: Responsabile Settore Politiche Tributarie Direzione Generale Bilancio e Finanze Regione Tosema 
Obiettivo: Sistema informativo sulla Finanza e sui Servizi delle Autonomie Locali 

Principali caratteri statistici elaborati: Dati finanziari; Dati tributari; Dati economici; Dati del personale, Dati sui servizi enti locali, 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn I 
Denominazione: Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche 
Codice PSN: ECH-00003 
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Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 31 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati aperegati sulla consistenza del personale e dati economici sulla spesa peril personale 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: trattarcento di dati pubblici delle autononete locali per Delilura di Ciunta 
Reimale 379 del 12/04/1992 di attuazione del Sistema informativo 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: vengono tratiari dati pubblici pe & attività di supporto alle politiche di programmazione finanziaria delle autonomie locali per 
effettuare la reazione dei bilanci di previsione gragt alle malisi omiparate degli enti per similari condizioni demasrafiche, verritoriali e eononsiche. Le estoenze delle ansonome dcalî 
sono share sancite con Protocoti d'Intesa tra recione Toscana ANCI, UPIe UNCEM. Vengono inoltre trattati tali dati per attività di subiporto alle politiche resionali in maria di 
coordinamento della fmanza pubblica è del sitema tributario nell'ottica dedliattvanione del federalismo fiscale 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Conti pubblici tersiorial 

Codice PSN: ECF-00066 

‘Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Bilanci degli enti strumentali degli enti locali 

Acquisizione di: Mierodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: trattancento di dati pubblici delle autononate locali per Delilera di Giunta 
Rerimale 379 del 12/04/1999 di attvazione del Sistema infbrmatto 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: vengono trattati dati pubblici per È attività di supporto alle politiche di programmazione finanzioria delle autonoret locali per 
effettuare la reazione dei bilanci di previsione cravi alle malisi omparate degli mti per similari condizioni demmaerafiche, territoriali e eaononsiche, Le esteenze delle autonome dcali 
sono share sant con Protom Li d'Intesa tra recione Toscana ANCI, UPI e UNCEM,. Vengono inoltre trattati tali dati per attuvità di supporto alle politiche reetonali in raaria di 
coordinamento della finanza pubblica è del schema tributario nell'ottica dellsativazione del federalicno fiscale 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 


Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 


Denominazione: Certificato al Bilancio di Previsione degli enti locali 

‘Titolare: Ministero dell'Economia e delle Anaze 

Tipologia: Indagine diretta Totale Campionaria; 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono niferiti al 2012; per il 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati finanziari, tributari e sui servizi degli enti locali 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertnra: per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: trattarcento di dati pubblici delle autononzte locali per Delilera di Giunta 
Rerionale 379 del 12/04/1999 di attuazione del Sistema informato 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: vengono trattati dali pubblici fer Db attività di supporto alle foliiche di frosranmnazione fnanzioria delle autonontt fpeali per 
effettuare da reanione doi bilanci di previsione rav alle malisi comparate degli enti per similari condicioni dersosrafiche, territoriali e econonsiche. Le esteenze delle avionome dcali 
sono star sancte con Protomili d'Intesa tra resione Toscana ANCI, UPIe UNCEM. Vengono inoltre trattati tali dati per attuità di supporto alle politiche neeionali in aeria di 
coordinamento della finanza pubblica è del schema tributario nell'ottica dellsativazione del federalicno fiscale 

Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 2 

Denominazione: Certificato al conto di Bilncio degli Enti Locali 

Titolare: Ministero dell'Economia e delle Anonze 

Tipologia: Indagine diretta Totale/ Campionaria; 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti al 2010; per il 20121 dati seno riferiti al 2011, peril 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Bilanci degli enti strumentali degli enti locali 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale sì riferiscono i dati personali: imprese//stituzioni, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessati peri propri trattamenti statistici: per #ndapini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici: trattamento di dali pubblici delle automonete locali per Delibera di Giunta 
Recimale 79 del 12/04/1999 di attuazione del Sistema informativo 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: vengono iratigti dali pubblici per È attività di upporto alle politiche di prasremmeazione finanziaria delle autonome Ipegli per 
efenvame la reazione dei bilanci di previsione grave alle malisi comparate degli enti per stnsilari condizioni demografiche, territoriali e ecomomsiche. Le esigenze delle autonoma bcali 
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sono state sancite co Protocol dTntesa tra regione Toscana, ANCI, UPI e UNICEM. Vengono inolire trattati tali dati per atwità di supporto alle politiche regitmali in reateria di 
coordinamento della finanza pubblica e del sistenza tributario nell'ottica dellsattuazione del federation fiscale 
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2.28 Area: Amnnisirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Non profit 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Istat Sdi 
Istat IST-02296 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni nonprofit Sda 
Istat 1ST-00916 © Rilevazione delle organizzazioni di volontariato Sdi 
Istat IST-01375 Rilevazione delle cooperative sociali Sdi 
Istat ASTOIITT Rilevazione delle Fondazioni — Sdi 
Ministero lavoro, 

salute e politiche LER-00117 Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il Volontariato Sdi 
sociali - Area lavoro {ex L.266/1991, art.12) 

politiche sociali 

Ministero lavoro, 

salute e politiche LPR-00116 Iniziative e progetti finanziati dal Fondo Nazionale per l'Associazionismo Sda 
sociali - Area lavoro fex L. 383/2000, art. 12) 


politiche sociali 


Ministero economia e 
finanze - ECF-00057 Analisi statistiche: gli enti non commerciali Sda 
Dipartimento finanze 


Totale lavori: 8 


Area: Aroministrazioni pubbliche e servizi sogiali - Settore: Iutftrzioni pubbliche e private - Argomento: Non prof? 
Statistiche da indasine - IST-02379 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei consimenti emerali 
Obiettivo: 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi- Rilevazione sulle istituzioni nonprofit 

Unità di rilevazione: Istituzioni private nonprofit, 

Principali unità di analisi: Istituzioni private nonprofit, Unità locali delle istituzioni pivate nonprofit, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit, Unità locali delle istituzioni pivate nonprofit, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 31/12/2011; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Camere d Commerao, Industria, Artigimato e Agricolbura, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posts in formato elettronico; via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, Attività economica; Bilancio, Occupazione; Caratteristiche organizzative; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Codie ficarl 
denominazione, indirizzo 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessati peri propri trattamenti statistici: per #ndatezni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici Archivio statetto delle iftuzioni nontr gf? 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare 1 

Denominazione: Lista censuaria delle istituzioni private nonprofit 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per fini statistici IST-02296 Reafzgazione di prototpo di archivio statistico di 
Sstifuzioni nonprofit per altri fini: Arsumistratoi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Istiegioni nonpraià 

Principali dati presenti nella lista: Codice fiscale, denominazione, indirizzo 
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Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni non profit 

Codice PSN: IST-02296 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono nifenti al 31/12/2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per ndaern: di controllo, di qualità e di copertura; 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 


E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; File per iboratorio di analisi di dati; 


Area: Arministrazioni pubbliche e servizi sogiali - Settore: Ietitrzioni pubbliche e private - Argomento: Non prof? 
Statistiche da fonti ammini tratte omsanizziati - IST-02296 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni nonprofit 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti emerali 
Obiettivo: Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni nonprofit 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizzata i 

Denominazione archivio: Registro delle organizzazioni di volontariato L. 266/1991 

Titolare: Regioni; Province autonome 

Unità di archivio: Orsanizz azioni di volontariato 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, dati anagrafici 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per ndaterni di controllo, di qualità e di copertura; 
Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Reegstro sogectti con personalità giuridica di diritto pivato (DPR. 361/2000) 

Titolare: Regioni; Province Autonome; Uffici teritonali di govemo UTG 

Unità di archivio: Istituzioni private 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono nifenti a1 31/12/2001, 

Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, dati ansprafici 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndaerni di controllo, di qualità e di copertura; 
Fonte amministrativa organizzata 3 

Denominazione archivio: filbo delle cooperative sociali (L. 381/1991) 

Titolare: Regioni; Province autonome 

Unità di archivio: Cooperative sociali 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2001, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
Fonte amministrativa opanizzata 4 

Denominazione archivio: Registro delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000) 

Titolare: Regioni, Province autonome 

Unità di archivio: Associazioni di promozione sociale 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 31/12/2001; 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 


— 465 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Ietifrzioni pubbliche è priva - Argomento: Non praf# 
Statistiche da fonzi amministrative organizzate - IST-02206 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni nonprofit 


Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
Fonte amministrativa orpanizzata 5 

Denominazione archivio: Archivio delle fondazioni 

Titolare: Fondazione Giovanni Agnelli 

Unità di archivio: Fondazioni 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifegti al 31/12/2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici Ardiivio statitto delle tetttuzioni nontr gf? 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indaeini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industila e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2001, 

Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici; Archivio statistico delle istituzioni nonpref? 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 


Area: Amministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Iuftrzioni pubbliche e privare - Argomento: Non prof 
Statiskche da indagine - IST-00916 Rilevazione delle organizzazioni di volontariato 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore della DCAR 

Obiettivo: Rilevazione delle organizzazioni di volontariato 

Unità di rilevazione: Organizzazioni di volontariato; 

Principali unità di analisi: organizzazioni di volontanato; n. volontari; n. utenti; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit, Unità locali delle istituzioni pivate nonprofit, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2015 dati sono riferiti al 2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Province autonome ed alcune regioni; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: numero di unita' locali; numero di addetti; numero di volontari; Settore di attivita”, Bilancio; denominazione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndaterni di controllo, di qualità e di copertura; 
Utilizzo di liste di partenza 


Lista dequisite presso terzi { 

Denominazione: Archivio delle istituzione iscritte a registro delle Regioni e delle Province autonome (L.266/91) 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Regioni e Provines autonome 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali amwmsinisinativi 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Asozazioni di volontariato 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indinzzo, n. volentani 

La lista è: cancellata altermine del trattamento statistico; 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Ietifrzioni pubbliche è privare - Argomento: Non prof# 
Statistiche da mdagre - IST-01375 Rilevazione delle cooperative sociali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore della DCAR 

Obiettivo: Rilevazione delle cooperative sociali 

Unità di rilevazione: Cooperative sociali; 

Principali unità di analisi: Cooperative sociali; n. soci; n. utenti, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit, Unità locali delle istituzioni pivate nonprofit, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2013 i dati sono rifenti al 2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Province autonome ed alcune regioni; 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: numero di unita' locali; numero di addetti; numero di volontari; Settore di attività”, Bilancio; Denominazione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi: per di svolgono del 
davero È necessario acquisire le informazioni presso le singole hibizioni 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista dequisite presso terzi { 

Denominazione: Archivio delle istituzioni iscritte all'albo delle Regioni e delle Province autonome (L38191) 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Regioni e Province autonome 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini; Gestimali/aneministrativi 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni: Coafenatie sociali 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indinizzo, n.soci 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 


Area: Amministrazioni pubbliche è servigi sociali - Settore: Iotitrzioni pubbliche e privare - Argomento: Nor prof 
Statistiche da indaeine - IST-015377 Rilevazione delle Fondazioni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore della DCAR 

Obiettivo: Rilevazione delle Fondazioni 

Unità di rilevazione: fondazione, 

Principali unità di analisi: fondazioni; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit, Unità locali delle istituzioni private nonprofit; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2013 i dati sono riferiti al 2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Province autonome e aleune Regioni, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: numero di unita' locali; numero di addetti; numero d volontari; Settore di attivita! Bilancio; denominazione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: per di svofeirrenzto del 
davero È necessario acquisire le infbraazioni presso le singole Gtibuzioni 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista geguisite presso terzi I 

Denominazione:Registri delle persone giuridiche delle Regioni e Province autonome 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Regioni e Province autonome 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: sesttonali/ amministrativi 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Fondegoni 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indinzzo, n. soci 

Lalista è: cancellata al tenmine del trattamento statistico; 


Area: Amministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istitrzioni pubbliche e private - Argomento: Non prof 
Statshiche da indazine- LPR-00117 Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il Volontariato (ex L.266/1991, art.12) 


Informazioni strutturali 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Letihrzioni pubbliche è priva - Argomento: Non prajt 
Statistiche da indagine - LPR-00117 Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il Volontariato (ex L.266/190, art.19) 


Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

Obiettivo: Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il Volontariato (e: L.266/1991, art.12) 
Unità di rilevazione: Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali/"provin ciali; 

Principali unità di analisi: Progetti ammessi al contibuto, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2006-2010; per il 2012 dati sono afenti al 2007-2011; peril 20131 datisono 
riferiti al 2008-2012, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Ambito di azione e obiettivi del progetto, Costo complessivo; Importo del finanziamento; Durata del progetto; 
Ambito terntoriale, Tipologia di destinstan; Parteners coinvolti, Supporto da centi di servizio per il volentaniato, Volontari coinvoli; Tipologia della 
rendicontazione; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ceagsone di wn archivio 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui /famighe, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: Amministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istitrzioni pubbliche e privare - Argomento: Non prof 
Startiche da fonti anpniisirative omanizzar - LPR-00116 Iniziative e progetti finanziati dal Fondo Nazionale per l'Associazionismo (ex L.383/2000, 
art.12) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Ministero del ivoro, della salute e delle politiche sociali 

Obiettivo: Iniziative e progetti finanziati dal Fondo Nazionale per l'Associazionismo (ex Legse 383/2000, art.12) 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata È 
Denominazione archivio: Documenti amministrativi relativi alle domande di partecipazione al bando per il finanziamento dei progetti APS ex 
L.383/2000, art.12 

Titolare: Ministero del lavoro 

Unità di archivio: Progetti ediniziative ammessi al fimanziamento 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Area di intervento; Costo complessivo; Importo del finanziamento pubblico; Durata del progetto/iniziativa; 
Coinvolgimento territoriale, Tipologia di destinatari finali 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta; 


Area: Areministrazioni pubbliche e servizi sogiali - Settore: Iutftrzioni pubbliche e priva - Arcomento: Non prof 
Statistiche da finti uimimistrative omsaniszate - ECF-00057 Analisi statistiche: gli enti non commerciali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 

Responsabile del trattamento: SOGEI SpA 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Ministero Economia e finanze - Dipartimento Finanze 
Obiettivo: Analisi statistiche: gli enti non commerciali 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Anagrafe tibutana 

Titolare: Agenzia delle entrate - Sogei 

Unità di archivio: Dichiarazioni dei redditi enti non commerciali 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: RICAVI, VALORE AGGIUNTO, BASE IMPONIBILE, IMPOSTE 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Letifrzioni pubbliche è priva - Argomento: Non proft 
Statistiche da finti amministrative omanizzate - ECF-00057 Analisi statistiche: gli enti non commerciali 


I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta nn impiego di mezzi 
manifestatamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato: Confrometterebbe Finterità dell'archivio ell'Anagrafi Tributaria 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.29 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Attività Agenzia delle Dovane e CUAA 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Dodi. -  ilie la us 


Unioncamere UCC-00010 Struttura e attività delle camere di commercio 


Totale lavori: 1 


Area: Annemisrazioni pubbliche è servizi sodali- Settore: Istituzioni pubbliche e privati - Argomento: Attività Acensia delle Dogane e CCIAA 
Statistiche da indzine - UCC-00010 Struttura e attività delle camere di commercio 


Informazioni strutturali 


Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Stuitura e attività delle camere di commerdo 

Unità di rilevazione: Camere di commercio; 

Principali unità di analisi: Camere di commercio, 

E! previsto l'obbli so di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono rifenti al 2010; peril 2012 i dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Sidi e icerche, consistenza del personale delle camere di commerdo per livello di inquadramento; Turismo, 
Iniziative/promozioni per favorire scambi con l'estero, formazione per l'impresa; Iniziative/promozioni perla commercialzzazione in italia, finanza e 
credito; Iniziative/promozioni per il supporto all'ambiente, supporto all'innovazione; Iniziative, promozioni per il finanziamento alle Pmi; 
Iniziative/promozioni per l'utilzzo di programmi comunitari; Arbitrato e conciliazione, Sviluppo locale e nuove imprenditorialità; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; radere comtnaa e/0 longitedinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 
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2.30 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Registro delle successioni 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 
Ministero economia e 

finanze - ECF-00088 Statistiche del registro e delle successioni Sda 
Dipartimento finanze 


Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Ietizioni pubbliche è privare - Argomento: Regio delle sucossioni 
Statistiche da fonti qmemmisirative orsaniszate - ECF-00088 Statistiche del registro e delle successioni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 

Responsabile del trattamento: SOGEI SpA 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Ministero Economia e finanze - Dipartimento Finanze 
Obiettivo: Statistiche del registro delle successioni 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Anagrafe tibutana 

Titolare: Agenzia delle Entrate/Soga 

Unità di archivio: Atti sravati da imposta di registro 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 2013 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: valore dichiarato, diritto, dante causa 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessan peri propri trattamenti statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 
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2.31 Area: Ammamistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Ruasultati elettorali 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 
Ministero interno INT-00039 Risultati elettorali provvisori e definitivi Sda 


Totale lavori: 1 


Area: Anmrmistrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istituzioni pubbliche è private - Argomento: Risultati e&ttarali 
Stalistiche da fonti aremsinistrative organizzate - INT-00039 Risultati elettorali provvisori e definitivi 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'intemo 

Responsabile del trattamento: Diretore Centrale dei Servizi Elettorali 

Obiettivo: Risultati elatorali provvisori e definitivi 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Risultati elettorali 

Titolare: Ministero dell'intemo 

Unità di archivio: Comuni 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono riferiti a1 2011; peril 20121 dati seno riferiti al 2012, peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: candidati eletti 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: opinioni politiche; adesione a partiti, sindacati, associazioni odorganizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico 0 sindacale, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento 
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2.32 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Customer Satisfaction 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Studio progettuale per la definizione di metodologie di valutazione della 
customer satisfaction degli utenti della Pa e la rilevazione delle strutture Stu 
di comunicazione della Pa 


Provincia autonoma di PAB-00020 Indagine sulla soddisfazione dei cittadini con ì servizi 


Bolzano dell'amministrazione pubblica 


Area: Arensinistrazioni pubbliche e servivi sociali - Settore: Ietiuzioni pubbliche e privare - Argomento: Customer Satgiagion 
Studio progetteale - IST-02395 Studio progettuale per la definizione di metodologie di valutazione della customer satisfaction degli utenti della Pa 
e la rilevazione delle strutture di comunicazione della Pa. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Studo progettuale per la definizione di metodologie di valutazione della customer satisfacion degli utenti della PA e la rilevazione delle 
strutture di comunicazione della PA 


Indagine diretta colle gata 


Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 
Principali fenomeni oggetto di osservazione: Strutture di comunicazione della PA; Customer satisfaction dei fruitori di servizi della PÀ, 

Universo di riferimento: Istituzioni inserite nella Lista 513 

Unità di rilevazione: Uffici di comumieszione (module CensCom), Famiglie (moduli Cs), 

Principali unità di analisi: Strutture di comunicazione delle Istituzioni insente nella Lista 513 (modulo CensComì); Famiglie (moduli Cs), 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011, per il 2012 dati sono afenti al 2011-2012; peril 2013 i dati sono 
nifenti al 2012-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Oteano intermedio-Unp delle Istituzioni inserite nel campione dei moduli CS; 

Modalità di raccolta delle informazioni; cartaceo consegnato al ispondente, in formato elettronico; via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Costo delpersonale delle strutture di comunicazione (modulo CensCom); Numero del personale delle strutture di 
comunicazione (modulo CensCom);, Qualifica del personale delle strutture di comunicazione (modulo CensCom); Titolo di studio del personale delle 
strutture di comunicazione (modulo CensCom); Altri costi delle strutture di comunicazione (modulo CensCom), Caratteristiche sociodemografiche delle 
famiglie (modulo Cs); 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: i dat rifrati alle singole 
unità istituzionali sono necessarie per la costruzione di un archivio statistico delle strutture della consuniazeione della BA 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//stituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndateini di controllo, di qualità e di copertnra: per 
la definizione di disegni campionari e selezione di nnità presso cui effettuare la naccolta dei dali per la costituzione di archivi delle unità 
statistiche e di sistemi informativi statistici. 


Area: Awnsinistrazioni pubbliche e servivi sociali - Settore: Ietiugioni pubbliche e privare - Argomento: Customer Satigiagion 
Statistiche da indie - UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese periservizi pubblici 


Informazioni strutturali 


Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Livelli di soddisfazione delle imprese peri servizi pubblici 

Unità di rilevazione: Imprese iscritte al Registro delle imprese Rea con almeno 1 addetto dipendente, 
Principali unità di analisi: Imprese iscritte al Registro delle imprese /R.ea con almeno 1 addetto dipendente, 
E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2012 dati sono riferiti al 2011; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 
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Area: Arsumirazioni pubbliche e servivi sociali - Settore: Ictiuzioni pubbliche è privare - Argomento: Customer Satufiagion 
Statistiche da indgzine - UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese peri servizi pubblici 


Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia servizi / Adempimenti amministrativi; Giomate uomo e costi esterni per attività burocratiche; Livello 
soddisfazione servizi; Classe di fatturato, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare 1 

Denominazione: Imprese iscritte al Registro delle Imprese/Rea 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fari stseponali delle CCIAA 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Irghrese dritte al Regio delle Ingprese/ Reg 
Principali dati presenti nella lista: Caratteristiche strutturali delle imprese 

La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico 


1 Castorer Satisfaction 
Stattitche da indazine - PAB-00020 Indagine sulla soddisfazione dei cittadini coni servizi dell'amministrazione pubblica 


Informazioni strutturali 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 
Obiettivo: Indagine sulla soddisfazione dei cittadini coni servizi dell'amministrazione pubblica 
Unità di rilevazione: Persone residenti 
Principali unità di analisi: Persone residenti, 
E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2013 i dati sono rifeniti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 
Principali caratteri statistici rilevati: Grado di conoscenza dell'attività pubblica, Grado di soddisfazione, Caratteristiche socio- demografiche, Gruppo 
linguistico, 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: analisi ngstdinali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista dequisite presso terzi { 

Denominazione:elenco telefonico 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: elena velino 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individu//famigle individui 

Principali dati presenti nella lista: nominativo, comune, numero telefono 

La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 
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2.33 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Contratti: pubblic 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Provincia auto di . 
Sa aufenema Si p4 5_00029 Sistema informativo sui contratti pubblici Sis 


Area: Areninistrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Ivtituzioni pubbliche è privati - Argomento: Contratti pubblici 
Sita infireatto statica - DAB-00029 Sistema informativo sui contratti pubblici 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore Astat 

Obiettivo: Sisterna infonmativo sui contratti pubblici 

Principali caratteri statistici elaborati: Bandi, contratti, fomiture Importi dei band, varianti, Percentuale di nbasso; Periodo di esecuzione, 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 


Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soppetti Sistan, non presenti nel Psn 1 

Denominazione: Rilevazione dei contratti pubblici 

Titolare: Astat 

Tipologia: Indagne diretta T'otale/ Campionaria, 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; per il 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: importo. %î di ribasso, penodo di esecuzione 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento; 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.34 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Metodolorie, tecniche e sistemi informativi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Indagine di ritorno sulle istituzioni (sociali) per analisi del fenomeno 
della mancata o errata risposta 


Totale lavori: 1 


Area: Anmenivrazioni pubbliche e servigi sogali- Settore: Ietftugioni pubbliche e privare - Arcomento: Metodologie, tecniche e sti nifirmatai 
Statistiche da ndazine - IST-02458 Indagine di ritorno sulle istituzioni (sociali) per analisi del fenomeno della mancata o errata risposta 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Indagine di itemo sulle istituzioni (sociali) per analisi del fenomeno della mancata © errata risposta 

Unità di rilevazione: comuni; ask scuole; ospedali; università; 

Principali unità di analisi: motivazione mancata risposta, errori sistematici, modalità organizzative della gestione dell'indagini presso le unità di 
rilevazione, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, Unità locali delle istituzioni pubbliche, Unità locali 
delle istituzioni private nonprofit; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013: dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Ditta estema, 

Modalità di raccolta delle informazioni: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: anagrafica rispondente; capacita' gestionale dell'indagine; problematiche incontrate nella conduzione dell'indagine; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare 1 


Denominazione: Elenco dei rispondenti delle indagini presso le istituzioni sociali 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: rilevazioni stativniche 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: &sWAgioni sodali 

Principali dati presenti nella lista: anagrafia 

La lista è: comoellata al termine del trattamento statistico; 


— 4716 —É& 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.35 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Saia - Argomento: Straiure e attività del 
Sistema santianio nazionale 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Ministero lavoro, 


Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di 


salute politiche sociali £A4-00008 cura (caratteristiche stratturali Sdi 
- Area salute 
S-- Attività gestionali ed iche delle Asi - rilevazione degli istituti di 
salute politiche sociali SAL-00007 MMS E LO NG CA CCOMDIHIZITE GERE sist TIOVEZIONE: GEGIE TIRNAL GE “gu: 
cura (attività degli istituti) 
- Area salute 
stat 1ST-00268 Struttura e attività degli istituti di cura Sde 


Ministero lavoro, 
salute politiche sociali $AI-00004 Attività gestionali ed economiche delle Asl - presidi sanitari Sdi 
- Area salute 


Ministero lavoro, 


salute politiche sociali £AL-00025 
- Area salute 


Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria 


o 5 ; ; Sdi 
sermiresidenziale e residenziale 


iniste 
Oa Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli 


Li ARI istituti di cura pubblici e privati i 
Ministero lavoro, Attività cestionali ed iche delle Asl - istituti niri di 
salute politiche sociali .£A4-00026 SPE SON E SO E SET NE O CORTE E Sdi 


riabilitazione ex art 26 legge 833/1978 
- Area salute 


Attività gestionali ed economiche delle Asl - medicina di base Sdi 


Ministero lavoro, 
salute politiche sociali SAL-0000/ | Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente Sdi 
- Area salute 


Ministero lavoro, 


Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli 


salute politiche sociali £45-00006 istituti di cura Sdi 
- Area salute 
Ministero lavoro, Attività gestionali ed iche delle Asl ist ti 
salute politiche sociali .84/-00003 ività gestionali ed economiche delle Asl - assisi (enza farmaceutica Sdi 
convenzionata 
- Area salute 
nps IP.S-00020 Certificati di diagnosi per indermità di malattia Sda 


Totale lavori: 12 


Area: nsmrinicirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Sirutiure è atwvità del Sistema sanitari nazionale 
Statistiche da indasie - SAL-00008 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale del sistema Informativo 

Obiettivo: Conoscere i dati relativi alle caratteristiche strutturali ed organizzative delle strutture di icovero pubbliche e piivate. 
Unità di rilevazione: Istituti di cura pubblici; Istituti di cura privati, 

Principali unità di analisi: Istituto di ricovero pubblico; Istituto di ricovero privato, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si. 


Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 


Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono nifenti al 1/1/2011, per 1 20121 dati sono nferiti al 1/1/2012, per il 2013 i dati sono 
riferiti al 1/71/2013; 
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Area: Aprminicirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Sani - Argomento: Sirutture e atwità del Sistema sanità nazionale 
Sratistiche da indagine - SAT 00008 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali) 


Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Otgano intermedio-aziende unità sanitarie locali, regioni e province autonome;; 
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Posti letto in dotazione per degenze ordinane, Posti leto in dotazione per degenze a pagamento; Posti letto in 
dotazione per day-hospital; Caratteristiche organizzative; Diati anagrafici dell'istituto; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 


Area: insminicirazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Sanità - Argomento: Sirutivre e arività del Sistersa sanitario nazionale 
Statistiche da magagne - SAL-00007 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informative 

Obiettivo: Conoscere i dati di attività delle stratture pubbliche e private 

Unità di rilevazione: Istituti di ticovero pubblici; Istituti di ticovero privati; 

Principali unità di analisi: Istituto di ricovero pubblico; Istituto di ricovero privato, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 1/1/2011 31/12/2011; peri1 2012 i dati sono rifenti al 1/1/2012 31/12/2012; 
peril 2013 i dati sono riferiti al 1/1/2013 31/12/2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Otgano intermedio-aziende unità sanitarie locali; regioni e province autonome;; 
Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Disciplina ospedaliera; Posti letto utilizzati; Giomi di degenza; Giomi di presenza in day-hospital; Dimessi; 
Prestazioni di pronto soccorso, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 


Area: drsminicirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Sirutivre e atività del Sisterza sanitario nazionale 
Stastiche derivato o rélaborazioni- IST-00268 Struttura e attività degli istituti di cura 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Analisi del sistema ospedaliero in relazione alle caratteristiche dell'ospedale e all'attività di assistenza in regime ordinario e day hospital 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Attivita' pestionali ed economiche delle Asl- grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati 

Codice PSN: SAL-00010 

Titolare: Ministero della salute 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dali sono niferti al 2008; per il 20121 dali sono nfenti al 2009, per il 2013 dati sono nfenti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: pubblico-privato, tipe istituto di ura, temitorio 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: amiornansento della fsta dell strutivne di ricovero 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Attivita' pestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura 

Codice PSN: SAL-00006 

Titolare: Ministero della salute 
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Area: Aprminicirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Sani - Argomento: Sirutture e atwità del Sistesa sanità nazionale 
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00268 Struttura e attività degli istituti di cura 


Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: pubblico-privato, tipo istituto, territorio 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: amismansento della lista dell strutivnre di ricovero 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Attivita' gestionali ed economiche delle Asl- nlevazione degli istituti di cura (attivita' degli istituti) 

Codice PSN: SAL-00007 

Titolare: Ministero della salute 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2008; peril 2012 dati sono riferiti al 2009; per il 2013 dati sono riferiti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: pubblico-privato, tipo istituto, territorio 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: geziornansento della &ste delle strutture di ricovero 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 

Denominazione: Attivita' sestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali) 

Codice PSN: SAL-00008 

Titolare: Ministero della salute 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono riferiti al 2008; per il 2012 dati sono riferiti al 2009; per il 2013 dati sono riferiti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: pubblico-privato, tipo istituto, tertitorio 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici: gesiermansento della Esta delle strathare di ricovero 


Area: drsminicirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Sirutiure e attività del Sisterza sanitari nazionale 
Statitiche da neggine - SAL-00004 Attività gestionali ed economiche delle Asl - presidi sanitari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informativo 

Obiettivo: Conoscere le caratteristiche strutturali e di attività dei presidi sanitari locali 

Unità di rilevazione: Aziende Unità Sanitarie Locali; 

Principali unità di analisi: Presidio sanitario, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 1/1/2011 31/12/2011; peril 2012 i dati sono riferiti al 1/1/2012 31/12/2012; 
peril 2013 i dati sono riferiti al 1/1/2013 31/12/2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-regioni e province autonome, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del presidio sanitario; Tipo di assistenza erogata, Tipo di rapporto con il servizio sanitario nazionale, 
Tipo di struttura; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #adagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 


Area: Ansmrinicirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Sirutiure è atwvità del Sistema sanitari nazionale 
Statistiche da indagine - SAL-00025 Attività cestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale 


Informazioni strutturali 
Titolare: Ministero della salute 


Responsabile del trattamento: Direttore Generale delSistema Informativo 
Obiettivo: Conoscere i dati di strattura e di attività delle strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali 
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Area: Aprminicirazioni pubbliche e servioi sociali - Settore: Sani - Argomento: Sirutture e atwità del Sistesa sanità nazionale 
Staristiche da indagine - SAT.-000125 Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale 


Unità di rilevazione: Strutture sanitarie die erogano assistenza sanitaria semiresidenziale o residenziale; 
Principali unità di analisi: Struttura sanitana; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono nifenti al 1/1/2011 31/12/2011; peril 2012 i dali sono nfenbi al 1/1/2012 31/12/20012, 
peril 2013 i dati sono riferiti al 1/1/2013 31/12/20013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-regioni e province autonome, asl, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Numero di posti; Numero di utenti; Numero di utenti in lista d'attesa per l'assistenza residenziale; Giomate di 
assistenza residenziale, semiresidenziale, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indaezni di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 


Area: Arrminisrazioni pubbliche e servioi sociali - Settore: Sanitì - Argomento: Sirutiure e atwità del Sistersa sanitarà nazionale 
Statistiche da mdggme - SAL-00010 Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informative 

Obiettivo: Conoscere la dotazione di apparecchiature tecnico bio mediche di diagnosi e cuta delle strutture ospedaliere. 
Unità di rilevazione: Istituto di cura pubblico; Istituto di cura privato; 

Principali unità di analisi: Istituto & cura pubblico, Istituto di cura privato; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 1/1/2011, peril 20121 dati sono riferiti al 1/1/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 1/1/2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-aziende unità sanitarie locali, regioni e province autonome;; 
Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Numero di apparecchiature funzionanti per tipo; Tipo apparecchiature; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finatità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 


Area: nsminicirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Sans - Argomento: Sirutiure è atwvità del Sistema sanitari nazionale 
Statistiche da mdagine - SAL-00026 Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale delSistema Informativo 

Obiettivo: Conoscere i dati di stmattura e di attività delle strutture di riabilitazione (leage 833/1978 ex art. 26). 
Unità di rilevazione: L'istituto o centro di riabilitazione disciplinato dall'art.26 della legge 833; 

Principali unità di analisi: L'istituto 0 centro di riabilitazione, 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 1/1/2011 31/12/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 1/1/2012 31/12/2012; 
peril 2013 i dati sono riferiti al 1/1/2013 31/12/2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-aziende unità sanitarie locali, regioni e province autonome;; 
Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 
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Area: Aprminicirazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Sani - Argomento: Sirutture e atwità del Sistema sanità nazionale 
Statistiche da mdagine - SAT.-00026 Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978 


Principali caratteri statistici rilevati: Posti, Numero utenti, Giornate di assistenza Numero medici; Numero terapisti; Numero logopedisti; Numero 
utenti in lista d'attesa, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaezni di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 


Area: Aprminicrazioni pubbliche e serviof sociali - Settore: Saniti - Argomento: Sirutiure e atwità del Sistersa sanitari nazionale 
Starictiche da indagine - SAT-0000)2 Attività gestionali ed economiche delle Asl - medicina di base 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informativa 

Obiettivo: Conoscere i dati relativi alle caratteristiche organizzative delle ASL, alle guardie mediche, si medici di medicina generale ed ai pediatri di libera 
scelta. 

Unità di rilevazione: Aziende Unità Sanitarie Locali; 

Principali unità di analisi: Azienda Unità Sanitaria Locale, 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarà: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 1/1/2011; peril2012.i dati sono riferiti al 1/1/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 1/1/2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-regioni e province autonome, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Popolazione assistibile per classi di eta, Media di base per anzianità di laurea; Media di base per numero di scelte, 
Pedatri per anzianità' di laureg, Pediatri per numero d scelte, Esenti da ticket per eta' 0 per altri motivi, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessati peri propii trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico, 


Area: cprmnisirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Saniti - Argomento: Side e atautà del Sistersa sanitaria nazionale 
Statistiche da indzine - SAL-00001 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informativo 

Obiettivo: Conoscere il numero delle unità di personale dipendente delle Aziende Sanitane Locali per sesso e profilo professionale. 
Unità di rilevazione: Azienda Unità sanitaria locale, 

Principali unità di analisi: Personale dipendente; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 317122010; peril 2012.i dati sono riferiti al 31/12/2011; per il 20131 dati sono 
rifesti al 31/12/2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, O teano intermedio-Regioni e Province Autonome; 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Unita' di personale per nuoto professionale, Unita' di personale con rapporto di pubblico impiego; Unita' di 
personale con rapporto di tempo pieno; Unita' di personale con rapporto di tempo definito, Unita' di personale con rapporto a tempo parziale; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/'stituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndapini di controllo, di qualità e di copertura: per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 
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Area: Aprminictrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Sani - Argomento: Sirutiure e atwità del Sistensa sanità nazionale 
Stazictiche da indgzine - SAT-00001 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente 


Area: dnreminisrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistensa sanitario nazionale 
Statistiche da indgzize - SAL-00006 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informativo 

Obiettivo: Conoscere ilnumero delle unità di personale in servizio presso gl istituti di cura 

Unità di rilevazione: Istituto di iicovero; 

Principali unità di analisi: Personale in servizio, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono nifenti al 31/12 /2010 1/1/2011; peril 20121 dati sono riferiti a1 31/12 /2011 1/1/2012, 
peril 2013 i dati sono riferiti al 31/712 /2012 1/1/2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-aziende unità sanitarie locali; regioni e province autonome;; 
Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: unità di personale per profilo professionale; unità di personale universitario; unità di personale a tempo pieno e 
parziale; unità di personale a tenpo determinato e indeterminato; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndateini di controllo, di qualità e di copertnra: per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 


Area: dprmnistrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Siriwre e atautà del Sistersa sanita nazionale 
Statistiche da indagine - SAL-00003 Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza farmaceutica convenzionata 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informative 

Obiettivo: Conoscere dati relativi alla farmaceutica convenzionata. 

Unità di rilevazione: Aziende Unità Sanitarie Locali; 

Principali unità di analisi: Azienda Unità Sanitarie Locali; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifenti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012, peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dellindagine; Organo intermedi o-regioni e province autonome, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Numero di ricette di specialita' medicinali e galenici; Importo complessivo per ricette di specialta' medicinali e 
galenici Importo complessivo per assistenza integrativa; Numero ricette esenti da ticket; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndatezni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 


Area: cdprmnisirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Saniti - Argomento: Sire e atautà del Sistersa sanitara nazionale 
Statistiche da fonti areministrative orsantezate - IPS-00020 Certificati di diagnosi per indennità di malattia 


Informazioni strutturali 
Titolare: Isttuto nazionale della previdenza sodale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffondere informazioni sui certificati di disgnosi per indennità di malattia. 
E! previsto l'obbli so di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 
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Area: Aprminicirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Sani - Argomento: Sirutture e atwità del Sistema sanità nazionale 
Shasictiche da fonti ansminisirazioe organizzare - IPS -00020 Certificati di diagnosi per indennità di malattia 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata £ 


Denominazione archivio: Archivio certificati di malattia 

‘Titolare: INPS- DIC SIT 

Unità di archivio: Archivio certificati di malattia 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dali sono rifenti a1 2010; per il 2012 dali sono nfenti al 2011, per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Certificati, eventi, durata, sesso, età, territono 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento; 
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2.36 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sarità - Argomento: Spesa sensteria 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 


Ministero lavoro, ; E i sa ; î 
salute politiche sociali. &AZ00032 Conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende Sdi 
A li ospedaliere 


Ministero lavoro, 
salute politiche sociali £AL-00033 
- Area salute 


Modello LA dei costi per i livelli di assistenza delle aziende umità 


sanitarie locali e aziende ospedaliere. sé 


Totale lavori: 2 


Area: nsminisirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Sfesa sanitaria 
Shalisiiche da indagine - SAL-00032 Conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere 


Informazioni strutturali 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi 
Obiettivo: Analisi del fabbisogno finanziario del S.5.N. e monitoraggio della spesa sanitaria. 
Unità di rilevazione: Aziende unità sanitarie locali; Aziende ospedaliere, IRCCS pubblici, Policlinici universitari pubblici; Regioni e Province Autonome, 
Principali unità di analisi: Voci del Conto economico; 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: costi; ticavi; Aziende Sanitarie, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per ndaerni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 


Area: Apeminicrazioni pubbliche è servizi sociali - Settore: Sani - Argomento: Spesa sanitariz 
Statistiche da nazio - BAL-00033 Modello LA dei costi peri livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere. 


Informazioni strutturali 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema 
Obiettivo: Monitoraggio della spesa sanitaria per garantire i livelli di assistenza delle ASI e AO 
Unità di rilevazione: Azienda Unità Sanitana Locale, Azienda Ospedaliera, Regioni e Province Autonome, 
Principali unità di analisi: Voci di costo per livello di assistenza 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice della struttura, costo; livello di assistenza, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Î dali personali si 
riferiscono alle strutture 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
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2.37 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Seztà - Argomento: Affinità di sorveglianza e 
prevenzione 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


LL _ 1 Gravidanza i 
55 ISS-00025 Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare Stu 
SS 1S5-00031 Osservatorio Epidemiologico sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) — Sde 
83 1SS-00032 Pei Nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in Italia sh 

Ministero lavoro, 

salute politiche sociali £AI-00037 Sistema di sorveglianza delle meningiti batteriche Sdi 


A 


Ministero lavoro, 
salute politiche sociali &AI-00050 Sorveglianza del morbillo Sdi 


Ministero lavoro, 


salute politiche sociali £A£-0005/ 


Sorveglianza della rosolia congenita e dell'infezione da virus della rosolia sd 
in gravidanza dai 


195 _____—1—1SS00006  Sistemaepidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA) DE 
Ministero lavoro, 

salute politiche sociali SA£-00043 Sorveglianza della paralisi fccida acuta/polio Sdi 
- Area salute 


SS ISS-00028 Sorveglionza delle malattie batteriche invasive Sdi 
IST-00056 i ie i ive, diffissi itori i 


IS5-00033 


Ministero lavoro, 
salute politiche sociali £A4-00029 
- Area salute 


55 IS5-00026 Progressi per le Aziende Sanitarie per la Salute in Italia (PASSI) Stu 


Totale lavori: 14 


Area: Arninistrazioni pubbliche e servizi sogiali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sormelimag e prevenzione 
Statistiche da indame - 155-00029 Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 

Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Obiettivo: Sorveglianza dei casi di morbillo, rosolia in gravidanza e rosolia congenita, nell'ambito della sorveglianza sulle Malattie infettive (DM. 15 
dicembre 1990) e in risposta al Piso nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 
novembre 2005). 

Unità di rilevazione: ASL; Medico segnalatore; Assessorati regionali; 

Principali unità di analisi: caso affetto da Mortillo; caso affetto da Roselia congenita; caso affetto da Rosoliain gravidanza, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifenti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012, peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta, via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: tà, nazionalità, conferma di laboratorio; stato vaccinale, principali complicanze (morbillo); ricoveri (morbillo), esito 
della gravidanza (rosolia in gravidanza); parità (rosolia in gravidanza); screening preconcezionale (rosolia in gravidanza); 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
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Area: Arraustravioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Aftiuità di soriwglimza e prevenzione 
Statistiche da indagme - ISS-00029 Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continna e/o longitudinale, 


Area: 


tersinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomenti tività di soriveliomza e prevenzione 
Studi progetta - T58-00025 Osservatorio Epidemiologico Cardiovas colare 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 

Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Obiettivo: Sorveglianza epidemiologica della malattia cardiovascolare e dei fattori di rischio ad essa associata, nella popolazione generale di 35-79 anni di 
età 


Indagine diretta colle gata 


Ii lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 

Principali fenomeni oggetto di osservazione: Stato di salute della popolazione adulta 35 - 79 anni; Prevalenza delle malattie cardiocerebrovascolari, 
diabete e altre malattie cronico degenerative, Distribuzione dei fattori di iischio e prevalenza delle condizioni a rischio; 

Universo di riferimento: Popolazione generale italiana adulta di età 35- 79 anni 

Unità di rilevazione: Comuni, 

Principali unità di analisi: Persone residenti na comuni di età 35- 79 anni, 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private non profit; Osservazione diretta; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 20121 dati sono riferiti al 2008-2010; peril 2013 i dati sono 
rifenti al 2008-2010, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: dal anagrafici, presenza d forme di cardiopatia ischemica e delle malattie cerebrovascoli, fatton e condizioni di 
rischio; indicaton di trattamento; abitudini e stil di vita; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi; Le selezione del 
copione da esaminare direttizzente nel stendo Consune non È attimabite veediante l'utilinzo di dati moniti 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 

Denominazione archivio: Liste anagrafiche comunali 

Titolare: Comune 

Unità di archivio: Persone residenti 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2008-2010; per il 20121 dati sono rifeniti 31 2008-2010; per:1 20131 dati sono nfenti al 
2008-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Area: Arninistrazioni pubbliche e servizi sogiali- Settore: Sanità - Argomenti tività di sorivediomza e prevenzione 
Stastiche derivate 0 riedaborazioni- 155-00031 Osservatorio Epidemiologico sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 

Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale d Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Obiettivo: Fomire stime di prevalenza della SLA e di "prime ospedalizzazioni" (come proxy di incidenza) a livello nazionale e regionale - stimare la 
frequenza degli interventi di elezione per li SLA che richiedono ricovero ospedaliero (gastrotomia e tracheotomia). 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Cause di morte 

Codice PSN: IST-00095 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sone rifenti al 2008; per il 20121 dali seno nfenti al 2009, per il 20131 dati seno rifenti al 2010, 
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Area: Arraiuistravioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Aftiuità di soriwglimza e prevenzione 
Stassiche deriuate 0 rielaborazioni - 1SS-00031 Osservatorio Epidemiologico sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 


Principali caratteri statistici rilevati: causa di morte, data di nascita, comune di residenza, data di decesso, comune di nascita, cittadinanza, comune di 
decesso, sesso, età al decesso 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Dimessi degli istituti di cura pubblici e privati 

Codice PSN: SAL-00018 

Titolare: Ministero della salute 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2006; per il 2012 dati sono riferiti al 2007; peril 2013; dati sono riferiti al 2008, 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, data di dimissione, diagnosi alla dimissione, comune di residenza, procedure e interventi terapeutici 
durante il ricovero, data di nascita, data di decesso, data diospedalizzazione, comune di nascita, comune di residenza, cittadinanza 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famniglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili; Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Area: Arminisirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomenti Hivtà di sorveglionza e prevenzione 
Studio progettuale - IS5-00032 Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in Italia (OSNAMD 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Registro Nazionale degli Ipotircidei Congeniti 
Obiettivo: Sorveglianza del programma nazionale di iodoprofilassi per la prevenzione delle patologie conseguenti alla carenza nutrizionale di iodio (im 
ottemperanza alla lesse n. 55 del 21 marzo 2005: "Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica") 


Indagine diretta collegata 


Illavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 

Principali fenomeni oggetto di osservazione: apporto nutrizionale di iodio nella popolazione, frequenza di patologie correlate alla carenza nutrizionale 
di iodio; 

Universo di riferimento: popolazione neonatale, popolazione in età scolare 

Unità di rilevazione: Centri di screening per l'ipotiroidismo congenito; Centri di riferimento regionali peril rilevamento delle iodurie; 

Principali unità di analisi: Neonati; Bambini in età scolare, 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono riferiti al 2009; peril 2012 i dati sono riferiti al 2010; peril 2013 1 dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Centri di screening e centri regionali di riferimento per il rilevamento delle iodurie (unità di nlevazione); 
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: T'SH neonstale, diagnosi di ipotiroidismo congenito, diagnosi di gozzo, disgnosi di ipertiroidismo, iodune, dati di 
vendita del sale iodato; contenuto diiodio nel sale commercializzato, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento nen possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famigle; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Area: Arramistrazoni pubbliche e servigi soziali - Settore: Sans - Argomento: A#ntà di soriwglimza e prevenzione 
Statistiche da indasine - SAL-00037 Sistema di sorveglianza delle meningiti batteriche 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore generale della prevenzione sanitana 

Obiettivo: Sorvegliare incidenza delle meningiti 

Unità di rilevazione: Aziende ospedaliere; Aziende unità sanitarie locali; 

Principali unità di analisi: Caso di meningite batterica 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, eta, professione, Residenza, Data e luogo inizio sintomi; Luogo di ricovero, Vaccinazione; Tipo diagnosi; 
Agente eziologico; Esito; 
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Area: Arraustravioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Aftiuità di soriwglimzg e prevenzione 
Starictiche da indagine - SAT-00037 Sistema di sorveglianza delle meningiti batteriche 


I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi:. 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per ndagizi continne e/o longitudinali per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 


Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sosiali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di soreugliomzg e prevenzione 
Statistiche da indasine- SAL-00050 Sorveglianza del morbillo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale della prevenzione sanitaria 

Obiettivo: Verificare l'efficacia degli interventi preventivi messi in atto in relazione al PNEMORC e del livello di controllo raggiunto. 
Unità di rilevazione: Aziende ospedaliere, strutture di ricovero; asl 

Principali unità di analisi: Nuovi casi di morbillo; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche; 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-regioni e prov. autonome; 
Modalità di raccolta delle informazioni: con modello cartaceo; 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età, dornicilio; stato vaccinare, caratter sintomatologiche, 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi:. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici; per indagizi continne e/o longitudinali; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 
Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sosiali- Settore: Sanità - Argomento: Aftivià di sorvegtiomza e prevenzione 
Statistiche da indgzine- SAL-00051 Sorveglianza della rosolia congenita e dell'infezione da virus della rosolia in gravidanza 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore della prevenzione sanitana 

Obiettivo: Verificare l'efficacia degli interventi preventivi messi in atto in relazione al PNEMORC e del livello di controllo raggiunto. 
Unità di rilevazione: aziende ospedaliere, ist. di ricovero; asl; 

Principali unità di analisi: casi di rosolia congenita, casi di rosolia in gravidanza, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono rifenti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012, peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-regioni e prov. autonome; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con modello cartaceo, 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età, domicilio; caratteristiche sintomatologiche; Regione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famighe, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici; per indagini continne e/o longitudinali; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 


Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sosiali- Settore: Santità - Argomento: Aftivià di sorvegtiomoa e prevenzione 
Statistiche da mgzine - ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta GHIEVA) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
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Area: Aratustravioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Aftiuità di soriwglimza e prevenzione 
Statistiche da mdazine - TS5-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta SFIEVA) 


Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della salute 
Obiettivo: Promuovere a livello locale l'indagine ed il controllo sull'Epatite virale Acuta 

Unità di rilevazione: Asl 

Principali unità di analisi: Pazienti con epatite virale acuta; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono rifeniti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012, peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Orpano intermedic-ASL (144), Regioni (19), 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta, via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Eta', Sesso, Istruzione, Professione; Fattori di rischio, Marcatori sierologici, Numero partner sessuali; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi; L'efftmazione di 
analisi stratifican per area di provmenza, età e sesso non è possibile con l'atifiozo di dati monti 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 


Area: Arerinistravioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorivelimza è prevenzione 
Statiskche da indazine - SAT -00043 Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Diretore penersì della prevenzione sanitaria 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore generale della prevenzione sanitaria 

Obiettivo: Mantenimento elevate coperture vaccinali vs polio, individuazione eventuali casi sospetti di malattia, contenimento polovirus selvagpi e 
materiali potenzialmente infetti. 

Unità di rilevazione: Aziende Ospedaliere; Istituti di Ricovero e Cura, 

Principali unità di analisi: Caso di paralisi flaccida acuta; 

E! previsto l'obbli so di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 1 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Otgano intermedio-centri regionali di riferimento perla sorveglianza attiva, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, domicilio; stato vaccinale, caratteristiche sintomatologiche 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali; per indagini di 


controllo, di qualità e di copertura; 


Area: 


remainiciragioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomenti: Hività di sorveglia e prevenzione 
Statistiche da indazme - 158-0002868 Sorveglianza delle malattie batteriche invasive 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto supenore di sanità - ISS 

Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale d Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Obiettivo: Segnalazione di tutte le meningiti e per meningococco, pneumococco, emofilo tutte le fomne di malattia invasiva (presenza di un batteno in siti 
normalmente sterili come liquori, sangue, pericatdio sto). 

Unità di rilevazione: ASL, Direzioni sanitane; 

Principali unità di analisi: Ca50 affetto da malattia battenca invasiva e/o da meningite batterica; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono rifenti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012; peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio-Assessorati regionali alla Sanita, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta in formato elettronico, via web; 
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Area: Arratustravioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Aftiuità di soriwelimzg e prevenzione 
Statistiche da indagme - T5S-00028 Sorveglianza delle malattie batteriche invasive 


Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età, residenza; diagnosi; carstteristiche cliniche della malattia; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: /@ disponibilità dei dati 
personali è necessaria per il trattamento statistim al fme di evidenziare eventuali fbolai epiderici 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famighe, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: frndiagine continaa e/0 longitudinale, 


Area: Areministrazioni pubbliche e servizi sosiali- Settore: Sanità - Argomenti tività di sorivediomna e prevenzione 
Staristiche de indagine - IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Analisi del fenomeno della diffusione delle malattie infettive in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche del paziente 
Unità di rilevazione: Medico curante, Unità sanitaria locale; 

Principali unità di analisi: Soppetti affetti da malattie infettive, Focola epidemia; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011, peril 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni e provincie autonome; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, Età, luogo di notifica, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: é dati personali sono 
necessari al irattamiento statista 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per iboratorio di analisi di dati; 


Area: 
SAdn pragettuat - 155-00033 Sorveglianza Nazionale delle Esposizioni pericolose e delle Intossicazioni (SNEPID 


erainistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomenti Hivstà di sorivediomna e prevenzione 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 

Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale d Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Obiettivo: La sorveglianza dei casi di esposizione e di intossicazione ad agenti chimici tossici e nodvi per la salute a partire dai dati raccolti dai Centa 
Antiveleni (CAV) 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizzata I 

Denominazione archivio: Database casistica gestita dai Centi antiveleni 

Titolare: Aziende sanitarie locali (Ash) 

Unità di archivio: Caso di esposizione ad agente pericoloso 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono riferiti al 2009; peril 2012 dati sono niferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011; 
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età, esposizione, ambito di esposizione, modalità di esposizione, effetti clinici 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Cause di morte 

Codice PSN: IST-00095 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dali sono riferiti al 2005, per il 20121 dali sono riferiti al 2006, per il 2013 dati sono riferiti al 2007, 
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età, causa 
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Area: Araustravioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Aftiuità di soriwglimzg e prevenzione 
Ssdi prageztual - 155-00033 Sorveglianza Nazionale delle Esposizioni pericolose e delle Intossicazioni (SNEPI) 


Acquisizione di: Dati appregati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e pivati 

Codice PSN: SAL-00018 

Titolare: Ministero della salute 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2005; per il 20121 dati sono nfenti al 2006, per il 20131 dati sono rifenti al 2007, 
Principali caratteri statistici rilevati: penere, età, agente 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Area: 


rersimistragioni pubbliche è servigi sociali - Settore: Sanità - Argomenti. Brad di sorvegdicm qa e prevenzione 
Statistiche da indagine - SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore penerale della prevenzione sanitana 

Obiettivo: Rilevare l'incidenza delle malattie infative e sorvegliare. 

Unità di rilevazione: Medico; Aziende Unità Sanitarie Local; 

Principali unità di analisi: Sospetti affetti da malattie infettive, Focola epidemici; 

E! previsto l'obbligo di risposta: Si, anche peri dati sensibili ai sensi del Tasto Ufo Leegi Sanitanie 27 dedi 1954 n 1265; DM 15/12/1990; DM 20/7/98, 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dellindagine; Organo intermedio-regioni e province autonome, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; con PC o stiumenti informatici; 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, eta, professione, Residenza, Data e luogo inizio sintomi; Luogo di origine epidemnia, durata epidemia, 
numero cssi coinvolti, Veicolo, comunita coinvolta, Luogo di ricovero, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: . 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali; per indagini di 


controllo, di qualità e di copertura; 


Area: Areministrazioni pubbliche e servizi sosiali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorvaglionqa e prevenzione 
Studio progettuale - 158 -00026 Progressi perle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia (PASSI) 


Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto supenore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Obiettivo: Rilevare in modo continuo (a) la prevalenza dei principali fattori di rischio delle malattie croniche, (b) gli interventi di prevenzione, nonché i 
progressi delle aziende sanitarie nel perseguire gli obiettivi di salute. 


Indagine diretta colle gata 
Illavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 
Principali fenomeni oggetto di osservazione: principali stili di vita, patologie croniche stato di attuazione delle campagne di sereeming e di atri 
interventi di prevenzione (ad esempio i consigli dea media di famiglia su alcol, fumo ecc.), 
Universo di riferimento: Popolazione di età compresa fra 18 e 60 anni 
Unità di rilevazione: Azienda sanitaria Locale, 
Principali unità di analisi: Popolazione iscritta alle magrafi sanitarie di età compresa fra 18 e 69 anni, 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012. dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedic-azien da sanitana locale, 
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con modello cartaceo, con PC o strumenti informatici (CATT); 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici; misure antropomettiche; salute percepita; attività fisica e consigli degli operatori sanitari; presenza di 
alcune patologie; abitudine al fumo e consumo di aleel e consiglio degli operatori sanitari; abitudini alirnentari e stato nutrizionale e consiglio degli eperstoni 
sanitari; sicurezza stradale, screening oncologia, controllo del nschio cardiovascolare, 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Le finalità del 
Frattamento non possono essere persemulte reediante l'utilizzo di dali omonimi poichè è un'ndazine telefonica 
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Area: Arauistravioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Aftiuità di soriwglimzg è prevenzione 
Studio progettuale - T55-00026 Progressi per le Aziende Sanitarie per la Salute in Italia (PASSI) 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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2.38 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Senzità - Argomento: Registri biderziolagia: 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


ISS-00004 Registro nazionale aids Sdi 
SE ISS-00021 Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita Sdi 
SS ISS-00007 Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti Sdi 


SE ISS-00024 Registro nazionale per gli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori Stu 


Totale lavori: 7 


Area: Arensinisirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanit- Argomento: Resti epidensiniosici 
Statistiche da mdasine - ISS-00004 Registro nazionale aids 


Informazioni strutturali 


Titolare: Isttuto supenore di sanità - ISS 

Responsabile del trattamento: Diretore del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomedate 

Obiettivo: Sorveglianza epidemiologica dei casi di AIDS. 

Unità di rilevazione: Strutture del SSN, 

Principali unità di analisi: Caso d AIDS; 

E' previsto l'obbligo di risposta: Si, anche peri dati sensibili ai sensi del DM 28.11.86 (GU 12.12.86 n. 258)e DM 15.12.90 {GU 08.01.27 n. 6), 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni; Orpano intermedio-Regioni; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posts Intervista faccia a faccia (diretta): con modello 
cartaceo (PAPI), 

Principali caratteri statistici rilevati: Nome e cognome; Eta' e sesso; Luogo di nascita; Provincia e regione di residenza; Fattori di rischio; Dati di 
laboratono; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: #ndagine continua e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle nnità statistiche e di sistemi informativi statistici 


Area: Arersinisirazioni pubbliche e servizi sociali - Getto: anità - Argomento: Regicri ebidenzialogici 
Staristiche da indazine - I55-00021 Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto supenore di sanità - ISS 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Registro Nazionale degli Assunton dell'Ormone della Cresaia 

Obiettivo: Sorveglianza epidemiologica degli assuntori di ormone della crescita. 

Unità di rilevazione: Centri Clinici Specialistici; 

Principali unità di analisi: Paziente trattato con ormone della crescita; 

E! previsto l'obbligo di risposta: Si, anche peri dati sensibili ai sensi del DM 29 nosendre 1993 e Debrmmnazione AIFA del 26/11/2008, 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono rifenti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni; Centi Clinici Specialistici fumtà di rilevazione), 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta, via web, Osservazione diretta: con modello cartaoso, 
con PC o strumenti informatici; 

Principali caratteri statistici rilevati: Età, Sesso; Dati clinici; T'emapia; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
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Area: Ariminicirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Resti ebidensinlocici 
Statistiche da indagine - 1S8-00021 Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continua e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 


Area: Areminisiragioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Regieri epidensiologici 
Statistiche da indazine - ISS-00007 Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Registro Nazionale degli Ipotiroidei Congeniti 

Obiettivo: Stimare l'incidenza e le variazioni spazio-temporali' dell'IC e al fine di verificare l'efficienza (in termini di organizzazione e di funzionamento] e 
l'efficacia delle azioni di prevenzione intraprese e delle scelte sanitarie effettuate 

Unità di rilevazione: Centri di screening e follow up attivi sulterritorio nazionale; 

Principali unità di analisi: Neonati con ipotiroidisme congenito; 

E' previsto l'obbligo di risposta: Si, anche peri dati sensibili ai sensi del DPCM del 09-07. 999, 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono riferiti al 2007; peril 2012 dati sono riferiti al 2008; peril 2013; dati sono riferiti al 2009, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Centri di screening nazionali per lipotiroidismo congenito funità di rilevazione); 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta, 

Principali caratteri statistici rilevati: 5650, Comune di Residenza, Diagnosi, Malformazioni associate, Dali cliniai, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 


Area: Areninistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Resisti ehidensiolosici 
Statistiche da indgzine - ISS -00011 Registro nazionale della legionellosi 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 

Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Obiettivo: Monitorare la frequenza di legionellosi diagnosticata in Italia, sia dal punto epidemiologico che clinico-nosologico, con particolare attenzione al 
fatton di rischio per l'amquisizione della malattia; - identificare eventuali variazioni nei trend della malattia, - identificare tempestivamente cluster epidemici 
di legionellosi dovuti a particolari condizioni ambientali al fine di interrompere il rischio di trasmissione, - attivare appropriate misure di controllo 

Unità di rilevazione: Asl direzioni sanitarie ospedaliere, medici, 

Principali unità di analisi: Caso individuale di legionellosi; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni private nonprofit, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012; peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regione - Assessorato alla Smità 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso; eta', occupazione, residenza; caratteristiche cliniche della malattia, fatton di rischio; diagnosi; terapia, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indaeini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie - classe 2a 

Codice PSN: IST-00086 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dali sono riferiti al 2010; per il 20121 dali sono niferiti al 2011, per il 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, fattori di ischio, sccupezione, criterio diagnostico, esito della malattia 
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Area: Ariminicirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Resti ehidensinlocici 
Statistiche da indgzine - TS5-00011 Registro nazionale della legionellosi 


Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmighe, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Notifica delle malattie nfettive, diffusive e parassitane 

Codice PSN: SAL-00029 

Titolare: Ministero della salute 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, fattori di schio, occupazione, criterio diagnostico, esito della malattia 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari peri propri trattamenti statistici 


Area: Aremumistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Registi sdidenziologici 
Statistiche da indazzze - ISS-00012 Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 

Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del Registro nazionale della malattia di Creutefeldt- 
Jakob e sindromi correlate 

Obiettivo: Sorveglianza epidemiologica della malattia di Creutzfeldt-]Jakob (MC]) e sindromi correlate. 

Unità di rilevazione: Centri ospedalieri; Medici; 

Principali unità di analisi: Caso individuale; 

E! previsto l'obbligo di risposta: Si, anche peri dati sensibili ai sensi della Decisione 27 19/98/EC del Parlamento Europeo e del Concilio dell'Unione Eurotea 
rieuardante le rmalatite infette comete a nolifica obblizatoria, DIM 21/12/2007 GU 19/07/2002; DM, 1254/2003 GU 31/03/2005, 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche; Individui; 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012. dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con modello cartaceo; 
Osservazione diretta: con modello cartaceo; 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, Eta Professione, Durata della malattia 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: La almsiffoazione dei 
cui di varianti della MCT non si può effettare vrediante 'atidiozo di dati anonizi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmigle, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndiagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuna; 


Area: Areninisirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Resi ehidensiolosici 
Statistiche da indzine - 155 -00020 Registro nazionale delle coasulopatie congenite 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 

Responsabile del trattamento: Direttore del Reparto Metodologie Trasfusionati del Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare 
Obiettivo: Monitoraggio della popolazione affetta da coagulopatie congenite, rilevazione dell'incidenza e prevalenza delle coagulopatie, monitoraggio dei 
fabbisogni di fattori della cospulazione 

Unità di rilevazione: Centri Emofilia, 

Principali unità di analisi: Pazienti e portatori delle coagulopatie, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 
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Area: Ariminicirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Resti ebidensiniocici 
Statistiche da indgzine - 155 -00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011, peril 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-AICE; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato wia posta, cartaceo consegnato al rispondente, via web, 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo cossulopatia, Consumi plssmaderivati; Consumi fattori della coagulazione plasmaderivati; Consumi fattori 
della coagulazione ricombinanti; HIV positivo; Epatite positivo; Programmazione fabbisogni; Reazione eventi avversi; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: L'analisi fimeliane è 
Indispensabie per una malattia seneticamiente framebsibile è non può essere effettuata trediant l'utifinzo di dati monbni 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: Aremsinictrazioni pubbliche e servizi sociali - Setto: nità - Argomento: Regisri ebidenziologici 
Stadio progetta - ISS-00024 Registro nazionale per gli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto supenore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale d Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Obiettivo: Stimare l'occomenza degli Eventi Coronarici (EC) e Cerebrovascolani (ACV) in aree geografiche rappresentative del Paese. 


Indagine diretta colle gata 


Ii lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 
Principali fenomeni oggetto di osservazione: Occorrenza eventi coronarici fatali e non fatal; Occorrenza eventi cerebrovascolari fatali e non fatali, 
Letalità eventi coronarie e cerebrovascolan; 
Universo di riferimento: Popolazione residente nelle aree del Registro di età 35 - 74 anni 
Unità di rilevazione: Unità operative del Registro (Regioni, Assessorati, ASL, Aziende ospedaliere, centri clinici); 
Principali unità di analisi: Eventi coronanc; Eventi cerebrovascolani; 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche; 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2004-2005, per il 2012 dati sono riferiti al 2006-2007; peril 2013 dati sono 
riferiti al 2008-2009; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Oigano intermedio Unità operative del registro; 
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; via web; 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati imagrafici,; dati di sicovero (diagnosi di dimissioni, modalita e date di ricovero e di dimissioni); dati di decesso 
(cause di motte, modalita e date di decesso); 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: L'idenigicerone di pi 
eventi afferenti alla stessa persona non può essere effeltuara rsediante l'utilizzo di dati monzni 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 
"Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 

Denominazione archivio: RENCAM (Registro Nazionale Cause di Morte) 

Titolare: Regioni 

Unità di archivio: cause di morte 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2004-2005; per il 2012 dati sono riferiti al 2006-2007; peril 2013 dati sono riferiti al 
2008-2009, 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cause di decesso, data di decesso, logo di decesso 
Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 

Fonte amministrativa orpanizzata 2 

Denominazione archivio: Schede di Dimissione Ospedaliere 

Titolare: Regioni 

Unità di archivio: Codici di dimissioni ospedaliere 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2004-2005; peri 2012 dati sono riferiti al 2006-2007; peril 2013 dati sono nifenti al 
2008-2009, 

Principali caratteri statistici rilevati: tà, sesso, data di dimissione, codice di dimissione 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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2.39 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sarità - Argomento: Salute matermo-mfantile 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00089 
Ministero lavoro, 
salute politiche sociali SAI-00038 Certificato di assistenza al parto Sdi 
- Area salute 
Integrazione delle fonti di dati per la stima e le cmalisi delle 

> AFRO Malformazioni Congenite (MC) si 

stat IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo Sdi 

stat Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo Sdi 


Totale lavori: 5 


Area: Anouinistrazioni pubbliche e servinisociali- Settore: Sanità - Argomento: Salite materno infim i 
Statistiche da indazine - IS'T-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Analisi del fenomeno dell'abortività volontaria in relazione alle principali caratteristiche socio- demografiche della donna, alla storia riproduttiva 
pregressa, alla pravidanza, alle caratteristiche della degenza e dell'intervento 

Unità di rilevazione: Istituti di cura pubblici e privati); 

Principali unità di analisi: interruzioni volontarie della gravidanza, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati : Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell'interessato di non consentire il trattamento statistico del 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3; 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010, per il 2012 dati sono nfenti al 2010-2011; peril 2013 i dati sono 
riferiti al 2011-2012, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Orpano intermedio-regioni e province autonome, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; 

Principali caratteri statistici rilevati: ta" storia riproduttiva; caratteristiche intervento; stato civile; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: da disponibilità di dati 
personali è necwsaria per i trattamento statistico. 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati 


Area: Anmuinistrazioni pubbliche e servizisociali - Settore: Sanità - Argomento: Salite raterno-infim tl 
Statistiche da indazine - SAL-00038 Certificato di assistenza al parto 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informativa 

Obiettivo: Analisi di tipo statistico ed epidemiologico 

Unità di rilevazione: Punto nascita, 

Principali unità di analisi: Part; 

E! previsto l'obbligo di risposta : Si, anche peri dati sensibili ai sensi del DM, 16/07/2007 n, 549, 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al dal 1/1/2011 al 31/12/2011; per il 2012 i dati sono viferiti al dal 1/1/2012 al 
3112/2012, peril 2013 i dati sono rifenti al dal 1/1/2013 al 31/12/2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dellindagine; Organo intermedio-regioni e province autonome, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; con PC o stiumenti informatici; 

Principali caratteri statistici rilevati: Infomnazioni socio-demografiche sui genitori; Informazioni sulla gravidanza; Informazioni sul parto e sul neonato; 
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Informazioni sulle cause di nati-mottalità', Informazioni sulla presenza di malformazioni, salute contraccettiva 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagra contine e/o longitudinali per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuia; 


Area: Anouinistrazioni pubbliche e servinisociali- Settore: Sanità - Argomento: Salito materno infim i 
Stadio progettuale - 155-00030 Integrazione delle fonti di dati perla stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 

Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare 

Obiettivo: Fomire stime affidabili di prevalenza, alla nascita e al concepimento, delle malformazioni songenite, a livello nazionale e con dettaglio regionale 
e sub-regionale, attraverso l'integrazione di fonti già esistenti. I sistemi di rilevazione locali delle MC e Malattie Rare, attivi in Italia, opermo 
sostanzialmente su base regionale o sub-1egionale e sebbene raccolgano dati accurati dal punto di vista clinico ed epiderniologico non consentono di 
effettuare stime a livello nazionale D'altro canto le fonti di dati amministrative su menzionate, pur avendo copertura nazionale, non sono esaustive sotto il 
profilo epidemiologico. Pertanto l'integrazione fra le fonti risulterebbe di estrema importanza perche' consentirebbe di valutare la "copertura" dei registri 
delle MC e Malattie Rare e di migliorarla (indimiduando casi che sfuggono a registn ma non alle indagini amministrative), di ottenere infomnazioni sulle MC 
e Malattie Rare nelle regioni per le quali non esiste un registro e di effettuare una validazione sotto il profilo spidemiologico del dato amministrativo. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Dimissioni Ospedaliere per aborto spontaneo 

Titolare: ISTAT 

Unità di archivio: Aborto spontaneo 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2006-2009 per il 20121 dati sono riferiti al 2007-2010; peril 2013 dati sono riferiti al 
2008-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: tà della donna, età gestazionale, storia riproduttiva pregressa 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

Fonte amministrativa ompanizzata 2 

Denominazione archivio: Schede di Dimissione Ospedaliera 

‘Titolare: Ministero della Salute 

Unità di archivio: Dimissione ospedaliera 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2006-2009 per il 20121 dati sono riferiti al 2007-2010; peril 2013 dati sono tiferiti al 
2008-2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: tà, diagnosi 

Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

Fonte amministrativa organizzata 3 

Denominazione archivio: Indagine sulle cause d morte 

‘Titolare: ISTAT 

Unità di archivio: Decesso 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2006-2009 per i 20121 dati sono rifeniti al 2007-2010; per11 20131 dati sono nifenti al 
2008-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: tà, cause 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

Fonte amministrativa organizzata 4 

Denominazione archivio: Certificato di assistenza al parto (CEDAP) 

Titolare: Ministero della Salute 

Unità di archivio: evento nascita 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2006-2009; per 11 20121 dati sono riferiti al 2007-2010; per11 20131 dati sono nifenti al 
2008-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: età della madre, sesso, presenza di malformazioni 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Amministrazioni pubbliche e servizisociali - Settore: Sanità - Argomento: Salite roaterno-infim til 
Studio prageztaale - ISS-00030 Integrazione delle fonti di dati perla stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC) 


I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

Fonte amministrativa orpanizzata 5 

Denominazione archivio: Indagine sulle Intemuzioni Volontarie della Gravidanza 

Titolare: ISTAT 

Unità di archivio: Internuzione Volentana di Gravidanza (TVG) 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2006-2009; per il 2012 dati sono rifeniti 31 2007-2010; per:1 20131 dati sono nifenti al 
2008-2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: Età della donna, età gestazionale, storia riproduttiva pregressa 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Certificato & assistenza al parto 

Codice PSN: SAL-00038 

Titolare: Ministero della salute 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2006-2009 per il 2012; dati sono riferiti al 2007-2010; peril 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: eta della madre, sesso, presenza di malformazioni 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili ri guardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 

Codice PSN: SAL-00018 

Titolare: Ministero della salute 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2006-200% per il 2012 dati sono riferiti al 2007-2010; peril 2013 dati sono tiferiti al 
2008-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: tà, diagnosi 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Interruzioni volontarie della pravidanza 

Codice PSN: IST-00089 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono niferiti al 2006-2009 peri 2012 dati sono riferiti al 2007-2010; per 11 20131 dati sono rifenbti al 
2008-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: Età della donna, età gestazionale, storia riproduttiva prepressa 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn £ 

Denominazione: Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo 

Codice PSN: IST-00088 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2006-2009 peri 2012; dati sono riferiti al 2007-2010; perl 20131 dati sono nifenti al 
2008-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: età della donna, età gestazionale, storia riproduttiva pregressa 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 

Denominazione: Cause di morte 

Codice PSN: IST-00095 

‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2006-2009 peril 2012 dati sono riferiti al 2007-2010; perl 2013 i dati sono nifenti al 
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2008-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: tà, cause 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 


Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 


Denominazione: Registro Nazionale Malattie Rare 

Titolare: Istituto Superiore di Sanità 

Tipologia: Indagine diretta Totale//Campionaria; 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2008-2012; peril 2013 dati sono riferiti al 
2009-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici, diagnosi, patologia, dali clinici 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 


Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan i 

Denominazione: Registro del Nord Est Italia NEI) 

Titolare: Regione Veneto 

Tipologia: Indagine diretta Totale//Campionaria; 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2007-2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2008-2012; peril 2013 dati sono tiferiti al 
2009-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, data dell'evento, comune di residenza, malformazioni 

Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglia, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 2 

Denominazione: Indagine sulle malformazioni congenite in Emilia Romagna 

Titolare: Regione Emilia Romagna 

Tipologia: Indagine diretta Totale Campionaria; 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2008-2012; peril 2013 dati sono riferiti al 
2009-2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni 

Acquisizione di: Microdsti; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglia, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 3 

Denominazione: Registro Toscano da Difetti Congeniti RTDC) 

Titolare: Regione Toscana 

Tipologia: Indagine diretta Totale Campionaria; 

Periodo di riferimento dei dati: per 1 2011 i dati sono rifenti a1 2007-2011; per: 20121 dati sono riferiti at 2003-2012; peri1 20131 dati sono nifenti al 
2009-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malfomnazioni 

Acquisizione di: Microdsti; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglia, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan £ 

Denominazione: Registro delle Malformazioni Congenite del Piemonte 

Titolare: Regione Piemonte 

Tipologia: Indagine diretta Totale Campionaria; 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2008-2012; peril 2013 dati sono riferiti al 
2009-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malfomnazioni 

Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 5 
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Denominazione: Registro Campano Difetti Congeniti (RODC) 

Titolare: Regione Campania 

Tipologia: Indagne diretta T'otale/ Campionaria, 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2007-2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2008-2012; peril 2013 dati sono rifenti al 
2009-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malfomnazioni 

Acquisizione di: Microdzti; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 6 

Denominazione: Registro delle falfomnazioni Congenite della Calabra 

Titolare: Regione Calabiia 

Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria; 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2008-2012; peril 2013 dati sono riferiti al 
2009-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malfomnazioni 

Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

Dati provenienti da trattamenti statistici di Htolarità di enti non Sistan 7 

Denominazione: Indagine Siciliana Malformazioni Congenite [ISMAC) 

Titolare: Osservatorio Epidermiologico Regione Sicila 

Tipologia: Indagine diretta Totale Campionaria; 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2008-2012; peril 2013 dati sono riferiti al 
2009-2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malfomnazioni 

Acquisizione di: Microdsti; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglia, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 8 

Denominazione: Registro ASL Mantova 

Titolare: Azienza Sanitaria Locale delle Provincaa di Mantova 

Tipologia: Indagne diretta T'otale/ Campionaria, 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2007-2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2008-2012; peril 20131 dati sono riferiti al 
2009-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malfomnazioni 

Acquisizione di: Microdzti; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

Dati provenienti da trattamenti statistici di Htolarità di enti non Sistan 9 

Denominazione: Registro della Regione Lombardia 

Titolare: Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori TRCCS) 

Tipologia: Indagne diretta T'otale/ Campionaria, 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2008-2012; peril 2013 dati sono riferiti al 
2009-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazione 

Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: ndvicui/famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Area: Anmuinistrazioni pubbliche e servinisociali- Settore: Sanitî- Argomento: Salto raterno-infim tile 
Statistiche da indagme - IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Monitoraggio mensile dei casi di aborto spontaneo 

Unità di rilevazione: Istituli di cura (pubblici e privati), 

Principali unità di analisi: aborti spontanea; Istituti & cura (pubbla e privati), 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Amministrazioni pubbliche e servinisociali - Settore: Sanità - Argomento: Salite raterno-infim il 
Statistiche da indaee - IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono rifenti al 2009-2011, per il 2012 dati sono nifenti al 2010-2012; peril 2015 i dati sono 
rifenti al 2011-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio-R.esioni e Province autonome, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta, via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: numero di casi per istituto, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dat personali sone 
necessari al trattamento statistio 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per ndapin: di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista giù in possesso del titolare i 


Denominazione: Anagrafe degli istituti di cura 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; Indezie sile dimissioni ospedaliere 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Loti di ama 

Principali dati presenti nella lista: Indinzzo dell'istituto di cura 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per biboratorio di analisi di dati; 


Area: Amministrazioni pubbliche e servizisocigli - Settore: Senità- Argomento: Sale roaterno-infim te 
Statistiche da indazine - IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Analisi del fenomeno dell'abortività spontanea in relazione alle pinapali caratteristiche sodo-demografiche della donna, alla storia riproduttiva 
pregressa, alla gravidanza ed alle caratteristiche della degenza. 

Unità di rilevazione: Istituti di cura (pubbliai e privati); 

Principali unità di analisi: aborti spontanea, Istituti di cura (pubbla e piva; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati : Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell'interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 12.2 del volume 3, 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010, per il 2012 dati sono rifenti al 2010-2011; peril 2013 i dati sono 
rifenti al 2011-2012, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intemnedio-F.egioni e Province autonome, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo, 

Principali caratteri statistici rilevati: 42% stato civile, storia produttiva, caratteristiche intervento, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: da disponibilità di dati 
personali È necwsaria per il trattamento statistico 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: Anagrafe degli istituti di cura 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni. Inti di are 

Principali dati presenti nella lista: Indirizzo dellistituto di cura 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: Indarine agnida cui dirvessi dagli Istituti di cara (PI ST.00091) 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; File per liboratorio di analisi di dati; 
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2.40 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Saszià - Argomento: Ospedalizgazione 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 


Ministero lavoro, 


salute politiche sociali £AI-000/8 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati Sdi 


IST-00091 Iadagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura 


Multiscopo sulle fomiglie: omelisi sulle differenze di mortalità e di 
Istat IST-02269 ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vitae il consumo di Sde 
servizi sanitari 


Totale lavori: 3 


Area: Ammemitrazioni pubbliche e servizi sogali - Settore: Sargà- Argomento: Ospedalizpazione 
Statistiche da indezine - SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, de livelli di assistenza e dei principi etici di sistema 
Obiettivo: Analisi dei ricoveri ospedalieni e dell'attività ospedaliera. 

Unità di rilevazione: Istituti di ticovero e cura pubblici e privati; 

Principali unità di analisi: Dirmesso, 

E! previsto l'obbligo di risposta : Si, anche peri dati sensibili si sensi del DM 28/12/1991 DM 26/07/1993; DM 27/10/2000 n.350, 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-regioni e province autonome; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice istituto; Caratteristiche anagrafiche del dimesso: codice sanitario individuale, sesso; Regime di ricovero; 
Motivo del ricovero, Modalità! di dimissione, Diagnosi principale alla dimissione, Patologie concomitanti o complicanze alla malattia principale, Intervento 
chirurgico principale, Alti interventi o procedure; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, indvidu /famighe, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagini continne e/o longitudinali; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura, 


Area: Annemibtrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Santà- Argomento: Osfedalizgazione 
Statistiche da indagine - IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Monitoraggio mensile del numero di dimissioni in regime ordinario e in day hospital per genere. 

Unità di rilevazione: Istituti di cura pubblici e privati); 

Principali unità di analisi: dimissioni ospedaliere; Istituti di cura (pubblia e privati); 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2011-2012; peril 2013 datisono 
riferiti al 2012-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: dimissioni ordinarie, dimissioni dal day hospital posti letto; sesso; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
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Area: Annamitrazioni pubbliche e servizi sostali - Settore: Santd- Argomento: Csfedalizgazione 
Statistiche da indagie - IT-00001 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura 


titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndaerni di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 
Lista più in possesso del titolare 1 
Denominazione: Istituti di cura pubblici e privati 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni Inti di ame 
Principali dati presenti nella lista: denominazione istituto, indirizzo, cap, comune, provinda, asl, tipo istituto 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Diffusione e Comunicazione 
Comwnicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan: File per laboratorio di analisi di di 


Area: Anmemitrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Senità- Argomento: Ospedalisgazione 
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02269 Multiscopo sulle famiglie: analisi sulle differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di 
salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Studio degli esiti di ospedalizzazione e di mortalità su un campione intervistato in occasione dell'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai 
servizi sanitari"! 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Cause di morte 

Codice PSN: IST-00095 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nfenti al anni dal 1999 al 2006, 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, luogo e data di nascita, data di morte, luogo di residenza, decesso, causa di morte iniziale, intermedia, finale e 
altri stati morbosi rilevanti, titolo di studio, condizione professionale, stato civile 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 

Codice PSN: IST-01426 

Titolare: Istituto nazionale di statitica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al raccolata dati 1999-2000, 

Principali caratteri statistici rilevati: Stato di salute percepito, stili di vita, visite mediche ed accertamenti diagnostici, disabilità, ricoveri, gravidanza, 
parto e allattamento al seno, prevenzione 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sone resi anonimi al termine del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 

Codice PSN: SAL-00018 

Titolare: Ministero del lavoro. della salte e delle politiche sociali 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono nfenti al anni dal 2001 al 2007, 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice istituto, caratteristiche anagrafiche del dimesso: codice sanitanio individuale, sesso, regime di ricovero, 
motivo del ricovero, modalità di dimissione, diagnosi principale alla dimissione, patologie concomitanti o complicanze alla malattia principale 
Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
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241 Area: Ammamistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Serità - Argomento: Mortalità 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00095 
Îat IST-02146 Codifica manuale delle cause di morte in ICDIO e supporto ai sistemi per Sde 
la codifica automatica 
ISS 1SS-00013 La mortalità per causa in Italia Sde 
Istat IST-02150 Studio progettuale per la revisione del flusso di acquisizione dei dati di Sh 
mortalità e sperimentazione 
TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale _ Sdi 


Area: Anormbtrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Samtà- Argomento: Mortalità 
Statistiche da indagine - TST-00095 Indagine su Decessi e Cause di morte 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Monitorare lo stato di salute della popolazione attraverso le conoscenze dei processi motbosi che portano al decesso. Fornire la base di dati per 
il calcolo della speranza di vita e per altri indicatori di rilevanza per la sanità pubblica 

Unità di rilevazione: Comune; 

Principali unità di analisi: decessi; deceduti, 

E' previsto l'obbligo di risposta : Si, anche peri dati sensibili si sensi della normativa nazionale RD n f265 del 1934 e Revolamento di polizia mortuaria 
DPR 10 settembre 1990 n.285 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche; istituti di ricovero e cura privati, medici 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: perii 20111 dati sono riferiti al 2009; peril 20121 dati sono rifeniti al 2010; peril 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio-prefetture, regioni; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso; data di nascita, data di morte; luogo di residenza, decesso, nascita, causa di morte iniziale, intermedia, finale e 
altr stati morbosi ilevanti, titolo di studio; condizione professionale; stato cile, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Secondo & romeatva 
viente, il medico dese certificare le cause di decesso, La scheda deve foi essere consenata all'ufficiale di stato chile £ quale è tenuto a completaria inserendo le nfirmazioni demografiche 
del decedato, La natura del rattarzento non fernsette pertanto l'atilicno di dali amoninzi. 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Fndaterni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: LI trattancento è neasssario fer il calcolo di nuovi indicatori o per feHuare nord 
diniease con alire fonti per progetti inseriti nel Proerauna statistio nazionale nre Condizioni di saluto e ricorso di servizi sanitari [ST-02067): Muttisapo sullo fimeiedie: malisi 
sull difirenze di mortalità è di ospedalizzazione secondo i stato di salute, gli stili di vita e dl consumo di servizi sanitari TST-02262), 0 con i dari della Rilevazione suoli incidenti 
stradali con lesioni all persone ft-00142)e Monsoraggio delle differenze socio-econonstche nella mortalità e reorbosità attraverso studi bngitudinali (PIE-00001) 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 


Area: Anmumitrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Samà- Argomento: Mortalità 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni - IST-02146 Codifica manuale delle cause di morte in ICDIÙ e supporto ai sistemi perla codifica automatica 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operatori economici e di tutti i cittadini 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Anmimitrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Samà- Argomento: Mortalità 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni - IST-02146 Codifica manuale delle cause di morte in ICDIO e supporto ai sistemi per la codifica automatica 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Cause di morte 

Codice PSN: IST-00095 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009-2010; 2004 -2005; peril 20121 dati seno rifenti al 2010-2011; per il 20131 dati sono 
rifenti al 2011-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: cause di morte 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per dr costizione di archivi delle unità statistiche e di 
î è meessaria l'integrazione dell'infrazione indivivuale sulle anuse di morte con l'archivio prodotto nell'ambito dell'Indazine IST-00085 


Area: Anmemitrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Samà- Argomento: Mortalità 
Stastiche derivate 0 rielzborazioni- TSS-00013 La mortalità per causa in Italia 


Informazioni strutturali 


Titolare: Isttuto supenore di sanità - ISS 

Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Obiettivo: Fomire all'utente comune uno strumento di facile accesso al dato di mortalità, utile per effettuare analisi dei trend temporali, delle differenze 
geografiche, delle differenze per età e genere della mortalità per causa. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Cause di morte 

Codice PSN: IST-00095 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2008; per il 2012 dati sono riferiti al 2009; per il 2013 dati sono riferiti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, causa di decesso, comune di residenza, comune di decesso 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 


Area: Anmemiirazioni pubbliche e servici sociali - Settore: Semità- Argomento: Mortalità 
Stadio prasettale - IST-02150 Studio progettuale perla revisione del flusso di acquisizione dei dati di mortalità e sperimentazione 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Valutare come migliorare il flusso per la produzione delle statistiche di mortalità per causa 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Cause di morte 

Codice PSN: IST-00095 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peri 20111 dali sono rifenti al 2009; per il 20121 dali sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: causa di morte, età, sesso 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmiglhe, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Anmemirazioni pubbliche e servizi sosta - Settore: Samà- Argomento: Mortalità 
Statistiche da ndggine - ‘TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Regione Toscana 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore Sisterna Ststistico Regionale della Regione Toscana 

Obiettivo: Analisi della mortalità per causain Toscana ai fini del consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno 
delle decisioni . 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Anoimitrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Samtà- Argomento: Mortalità 
Statistiche da ndagine - TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale 


Unità di rilevazione: Medico curante, ospedaliero 0 necroscopo; Ufficiale stato civile del comune di morte; 
Principali unità di analisi: Persona deceduta, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-azien de USL, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; Osservazione diretta: con modello cartaceo; 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici e sesso, Comune di nascita, di residenza, d morte, Data di nasata e di morte, Cittadinanza, Cause e 
modalità di accadimento dell'evento moste; Luogo di morte, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Dari persmali ai fini di 
un enirolio di qualità dei dati 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici; per ndaerni di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 
Denominazione archivio: Registro nominativo delle cause di decesso 


Titolare: Aziende sanitarie locali (Asl) 

Unità di archivio: Scheda di morte 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nifenti 31 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono nifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: dal anagrafici e sesso 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmnigle, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndatezni di controllo, di qualità e di coperinra; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici: necessari per eftitere i record finkaee per lo Studio Longitudinale Toscano 
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2.42 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Said - Argomento: Selle e società 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-02067 


Maultiscopo sulle fomiglie: ampliamento del campione per l'indagine 
“Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" 


stat IST-02225 Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritorno sulle persone con disabilità Sdi 
Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalita' 


stat IST-02153 


s35 TRA stradele attraverso il Record Linkage con altre fonti informative SE 

Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie . ,. 

dai 49102533 e secondarie di 1°grado, statali e non statali a 
° i Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e 

Regione Risiugnte FO morbosità attraverso studi longitudinali Ss 

Resine l'oscana TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da Sda 


differenze socio-economiche 


Totale lavori: 7 


Area: Asinitrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanit?- Argomento: Sasa: e società 
Skatistiche da indazine - IST -02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Studiare lo stato di salute della popolazione e le caratteristiche della domanda di servizi sanitari e costruire indicatori utili alla programmazione 
sanitaria 

Unità di rilevazione: Famiglie, Individui, 

Principali unità di analisi: Famiglie, Indivicui; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri] 2011 i dati sono nfesiti al 2010-2011; per 11 20121 dati sono riferiti al raccolta dati 2010-2011; peril 20151 
dati sono nfenti al raccolta dati 2010-2011, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comune, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente, Intervista faccia a faccia (diretta): con 
medello cartaceo (PAPI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, vanabili soco-demografiche e socio economiche, condizione lavorativa, Visite mediche ed 
accertamenti diagnostici, icoven, assistenza altri servizi, Prevenzione e stili di vita, Stato di salute perespito fisico e mentale, Gravidanza, parto e 
allattamento al seno, Malattie croniche, malattie acute e lesioni; Consumo di farmaci e terapie non convenzionali; Metodi contraccettivi, salute dentale; 
disabilità; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Proedure per da 
correzione della chiavi fimailiari, controllo è corregione dei dati, progettazione di indasini longitudinali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: indimdui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale ; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Fndaterni di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cni effettuare la raccolta dei dati: Indazine di ritorno sulle persone com disabilità PST. 
02225), Analisi salle differmze di mortalità e di ospedalizzazione sendo lb stato di salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari 1IST-02269) 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione: Archivio anagrafico comunale 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: comune 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini armamisrativi 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie. Familie popolazione residente al netto dei membri permanenti nelle coneivenze 
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario della scheda famiglia anagrafica 
E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 
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Area: Arsimirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanit?- Argomento: Sal e società 
Statistiche da indazine - IST 02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; File per iboratorio di analisi di dati; Altro; Fit di dai elementari 


- Settore: Sani 


Area: Arsneinisrazioni pubbliche e cervivi sociali 


Argomento: Sale e società 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Al fine di soddisfare la programmazione sanitaria locale ei bisogni informativi emersi a livello territoriale e consentire quindi stime regionali e 
sub regionali, come per le precedenti edizioni, è stato previsto un ampliamento della numerosità campionaria I dati prodotti sono destinati ad essere 
utilizzati dal Ministero per la valutazione del Piano sanitario nazionale, nonché dalle Regioni per le rispettive iniziative di programmazione sanitaria e di 
reporting. 

Unità di rilevazione: Famiglie, Individui, 

Principali unità di analisi: Famiglie, Individui; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 dati sono riferiti al raccolta dati 2010-2011; peril 20131 
dati sono riferiti al raccolta dati 2010-2011, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare vanabili socio- demografiche e socio-economiche, condizione lavorativa, Visite mediche ed 
accertamenti diagnostici, icoveri, assistenza altri servizi, Prevenzione e stili di vita, Stato di salute percepito fisico e mentale, Disabilità, Gravidanza, parto e 
allattamento al seno; Malattie croniche, malattie acute e lesioni; Consumo di farmaci e terapie non convenzionali; salute dentale; Metodi contraccettivi; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento nen possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi: Proedure per da 
corregione delle chiavi fimeiliari, controllo e correzione dei dati, progettazione indigini bugitudinali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessati peri propri trattamenti statistici: per #ndatezni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di nnità presso cui effettuare la raccolta dei dati: Analisi sulle differenze di mortalità e di ospedalizzazione 
secondo do shato di salute, gli sHli di vita è il consenso di servizi semitari (15T-02269) 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi f 

Denominazione: Archivio anagrafico comunale 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini ermamisiratvi 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, Famid e popolazione residente al netto dei menebri pereeanenti delle convivenze 
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome dsta di nascita, comune di residenza dell'intestatario della scheda famiglia magrafica 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan: File per laboratorio di analisi di dati 


Area: cdrmminisrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute e società 
Statistiche da indgzine - IST-02225 Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritorno sulle persone con disabilità 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: L'indagine di itomo, prevista da una apposita convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex 
Ministero della Solidarietà sociale). L'indagine di approfondimento ha l'obiettivo di indagare l'integrazione sociale delle persone con disabilità nei diversi 
contesti di vita (lavoro, scuola, rete di relazioni sociali, ecc.) e i fatton che la ostacolano o la facilitano. Ci si propone di fomire indicatori he permettano di 
monitorare il fenomeno e di fomire un supporto alla programmazione delle attività di assistenza, sostegno ed integrazione delle persone con disabilità. 
Unità di rilevazione: Individui con disabilità, Individui con lieve disabilità; Individui senza disabilità; 

Principali unità di analisi: Indivicdui con disabilità Individui con lieve disabilità, Individui senza dissbilità; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


— 509 — ÉÉ 
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Area: Arsumirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanit?- Argomento: Sal e società 
Statistiche da indgzine - IST-02225 Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritorno sulle persone con disabilità 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2010; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipo d disstilità, Insetmento lavorativo, Inserimento scolastico, Partecipazione sociale, Bamiere e facilitazioni, 
Mobilità; Assistenza ed siuti; Struttura familiare, variabili socio-dernigrafiche e socio-economiche, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Proedura per le 
correzione ded chiavi familiari, controllo e correzione dei dati 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici; per #ndaerni di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare 1 


Denominazione: Lista famiglie campione indagine multiscopo Condizioni di salute e nicorso ai servizi sanitan anno 2005 (1S9T-01426) 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Rarodta dati dare amsbionaria weuttiscopo Condigioni di salento e 
ricorso ai servizi sandiari 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmighe: Popolazione residente nel 2004 al netto delle convivenze 

La lista contiene informazioni idonee a rivelare dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, dsta di nascita, comune di residenza, recapiti telefonici, presenza/assen? a disabilità 

La lista è: cancellata altermine del trattamento statistico; 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E'p 


Area: Arnmitrazioni pubbliche e servizi sociali- Settore: Sani?- Argomento: Sal e società 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni IST-02463 Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalita' stradale attraverso il Record 
Linkage con altre fonti informative 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Analisi di fattori contestuali per l'incidentalità stradale con particolare focus su aspetti socio-sanitari legati al fenomeno 
E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Cause di morte 
Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili; Si 
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per f@ costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Ardivi contenenti nfermazioni cui morti e firiti in incidenti stradali. contenenti le infermazioni su dinaneica dell'incidenze ed evenmali cause di 
morse e di ricovero 
Area: Arnsimitrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Senit?- Argomento: Saki e società 
Statistiche da indagine - I'T-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1°grado, statali e non 
statali 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: L'indagine si pone l'obiettivo di analizzare il processo di inserimento scolastico dei giovani con disabilità, prendendo in considerazione sia le 
risorse, le attività e gli stnumenti di cui si sono dotste le istituzioni scolastiche, sia le caratteristiche socio demografiche ed epidemologiche dei giovani con 
disabilità verso i quali l'offerta si rivolge. 

Unità di rilevazione: Scuole primarie e secondarie di 1° grado, 

Principali unità di analisi: Persone con disabilità iscntte alle scuole piimarne e secondane di 1° grado, Scuole piimane e secondarie di 1° grado, 

E! previsto l'obbli so di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
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Area: Arsmirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanit?- Argomento: Sal e società 
Statistiche da indagine - IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1°grado, statali e non 
statali 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche, Unità locali di imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al Anno scolastico 2010-2011; peril 2012 dati sono riferiti al Anno scolastico 
2011-2012; peril 20131 dati sono tiferiti al Anno scolastico 2012-2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni; Autocompilazione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: alunni con disabilità iscritti; numero insegnanti di sostegno; numero di assistenti educativi culturali; numero di 
comunicatori in lingua italiana dei segni, dotazione di struttare per il superamento barriere arch, diagnosi di alunmi con disabilità, età, sesso; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi: Le armazioni si 
riferiscono agli dlunni con disabilità che sono Scritti nelle snsod scuole 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, indvidu /famighe, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: i dati rifenti agli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta; 

I dati identificativi diretti: i dati riferiti alle istituzioni scolastiche sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistid 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare 1 

Denominazione: Anagrafe scuole primane e secondarie di 1° grado statali e non statali 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Vengono richiuti e onfirmati dall singole scuo nell'indasime dell'anno 
preadente 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Sowol primsarie e secondare di 1° grado statali e non statali 

Principali dati presenti nella lista: Codice istituto, codice scuola, denominazione della scuola, indirizzo e recapito telefonico 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: La dista nie siiiegata nell'indarime dell'anno sucessiva 
Lista dequisite presso terzi { 

Denominazione: Anagrafe scuole primane e secondarie di 1° grado statali e non statali 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero della Pubblica Istruzione 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fari ermenivratni 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Souob primario è sesmdarie di 1° grado statali e mon statali 

Principali dati presenti nella lista: Codice istituto, codice scuola, denominazione scuola, indirizzo e recapiti telefonici 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; 


Area: Arensinitrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanit?- Argomento: Sal e società 
Shrtishiche da fonti qumemistrative orsanizziate - PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi 
longitudinali 
Informazioni strutturali 


Titolare: Regione Piemonte 

Responsabile del trattamento: Direttore della sezione epidemiologica della ASL Tonno 3 

Obiettivo: Stimare misure epidemiologiche per individuare e valutare eventuali differenze di salute tra eruppi di popolazione con diversa posizione sociale 
ed economica 

E' previsto l'obbligo di risposta : Si, per i dali sensibili trattati dalla Rilevazione sulle cause di morte (IST-00095) ai sensi della normativa nazionale. RD a 
1265 del 19340 Resolariento di polizia workiaria DIP.R 10 setterbre 1990 n 255 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Cause di morte 

Codice PSN: IST-00005 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Principali caratteri statistici rilevati: ertà, sesso, causa di morte 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono riferiti al ultimo anno disponibile; per il 20121 dati sono rifenti al ultimo anno disponibile, peril 
20131 dati sono riferiti al ultimo anno disponibile, 

Principali caratteri statistici rilevati: cause di morte 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè neces sati peri propri trattamenti statistici: Sndigine continua e/o longitudinale per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuia; 
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Area: Arsumirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanit?- Argomento: Sal e società 
Statistiche da fonti qmrsinisirative organizzate - TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio- 
economiche 


Informazioni strutturali 


Titolare: Regione Toscana 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore Assistenza Sanitaria della Regione Toscana 

Obiettivo: Studiare e verificare quali siano le condizioni sociali ed economiche die possono generare disparità tra soggetti nei confronti della salute e creare 
quindi condizioni sfavorevoli di vita, per poter programmare idonei interventi di tutela dei gruppi svantaggiati in alcuni campione toscani. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esdusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizizata i 

Denominazione archivio: Anagrafe comunale 

Titolare: Comuni 

Unità di archivio: Cancellazione anagrafica per decesso 0 pertrasferimento di residenza 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono riferiti al ultimo anno disponibile, per il 20121 dati sono riferiti al ultimo anno disponibile, peril 
20131 dati sono nifenti al ultimo anno disponibile, 

Principali caratteri statistici rilevati: IJentificativi del cittadino, data evento 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Fonte amministrativa ovpanizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio ricoveri ospedalieri 

Titolare: Regioni 

Unità di archivio: Schede sanitane 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al ultimo anno disponibile; per il 2012 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile, per il 
20131 dati sono riferiti al ultimo anno disponibile, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati sullo stato «i salute 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento; 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Censimento generale della popolazione 

Codice PSN: IST-00809 

Titolare: Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2001, 1991, 1981, peril 20121 dati sono riferiti al 2001, 1991, 1981; peril 2013 dati sono 
riferiti al 2001, 1991, 1981; 

Principali caratteri statistici rilevati: Stato civile, tipologia familiare, titolo di studio, condizione e posizione professionale, variabili iguardanti 
l'abitazione 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Registro di Mortalità Regionale 

Codice PSN: TOS-00014 

Titolare: Regione Toscana 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; per il 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici e sesso, comune di nascita, di residenza e di motte, data di nascita e dimotte, cittadinanza, cause, 
modalità e luogo di accadimento dell'evento morte 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento; 
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2.43 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Tassimdiperdenza e 
alcaldipendenzia 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 


Ministero lavoro, 


salute politiche sociali £A5-000/2 Sdi 

ir r E: rr recrridi./- >. rq00ò0. 

nen Utenza e attivita! delle strutture pubbliche e private nel sett 

salute politiche sociali S4/-00023 nea e attivita' delle strutture pubbliche e private nel settore SA 
alcoldipendenza 

- Area salute 

Istat 18T-02318 Multiscopo sulle fomniglie: Indagine sull'uso di sostanze psicoattive legali Shi 


e illegali 


Totale lavori: 3 


Area: Ansminicirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Tasskodibendenza e aloldibendem za 
Statistiche da ndazine - SAL-00012 Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria 

Obiettivo: Acquisire informazioni di attività delle strutture ed informazioni epiderniologiche sui tossicodipen denti in trattamento. 
Unità di rilevazione: Servizi pubblici per le tossicodipen denti: SERT; 

Principali unità di analisi: Personale Utenti, Sett, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2010; peril 2013 i dati sono riferiti al 2010, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta; in fomnato elettronico; via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici dei SERT; Caratteristiche del personale Numero utenti per eta' e sesso; Tipologia e sede del 
trattamento; Sostanze stupefacenti di abuso; Positivita' test HIV, epatite B, epatite C, Trattamento con buprenerfina, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaerni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossible per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 


Arca: Aprnsinterrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Santi - Argomento: Tassodbendenza è altoldipendm sg 
Statistiche da indagine - SAI -00023 Utenza e attivita' delle strutture pubbliche e private nel settore alcoldipendenza 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Ministero della salute 

Responsabile deltrattamento: Direttore penerale della Prevenzione sanitaria 

Obiettivo: Acquisire informazioni sull'attività delle strutture ed infommazioni epidemiologiche sugli alcoldipendenti in trattamento. 
Unità di rilevazione: Serivi pubblici o gruppi di lavoro, 

Principali unità di analisi: Personale, utenti; servizi o gruppi di livoro; enti del volontariato, delprivato sociale o privati; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 2009; peril 2012 dati sono riferiti al 2010; peril 2013; dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in formato elettronico; via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici delle strutture; Caratteristiche del personale; Utenti per età e sesso; bevanda alcolica di uso 
prevalente; Tipologia dei trattamenti; Tipologia di funzioni svolte dal servizio ai sensi del DM 3/8/03; Attività di collaborazione con enti del volontariato, 
del privato sociale o privati; Dati stratturali e di attività degli enti convenzionati; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
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Area: Aprminictrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Santi - Argomento: Tasskodbendenza e alvolditendm za 
Statistiche da indagine - SAT -00025 Utenza e attivita' delle strutture pubbliche e private nel settore alcoldipendenza 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertara; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 


Studio progettuale - IST-02318 Multis copo sulle famiglie: Indagine sull'uso di sostanze psicoattive legali e illegali 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale d statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Mettere a punto gli strumenti per studiare il fenomeno della tossico dipendenza. 


Indagine diretta collegata 


Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 

Principali fenomeni oggetto di osservazione: uso di sostanze illegali (cannabis, cosina, amfetamine, ercina, ecstasy, allucinogeni, sostanze dopanti, 
smart des), Frequenza d'uso nella vita, nei 12 mesi e nei 30 giomi precedenti alla compilazione del questionario, l'età di inizio dell'uso di sostanze 
stupefacenti; 

Universo di riferimento: Individui in famiglia di 15-64 anni residenti - studenti scuole secondarie superiori di 15-19 anni 

Unità di rilevazione: individui; 

Principali unità di analisi: individui; 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 dati sono riferiti al raccolta dati 2011; peril 2013; dati 
sono riferiti al raccolta dati 2011; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni; Ditta estema; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al tispondente; in formato elettronico; via web; Intervista telefonica: con PC 0 strumenti 
informatici (CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: froquenza d'uso nella vita, nei 12 mesi e na 30 giomi precedenti, età di primo utilizzo, percezione dei nschi correlati 
al consumo di droga; consumo di sigarette e di alcolici e percezione da rischi correlati all'abuso di alcolici; stato di salute, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: aniredo e armvegione dei 
dati 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.44 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Senzià - Argomento: Consrolli sanitari su 
animali e alimenti 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 


Ministero lavoro, 


salute politiche sociali .54I-00005 Importazioni, controlli semitari, respîngime nti di animali e prodotti di Sdi 

origine cnimale dai paesi extracomunitari 
AVOIO, I tazioni trolli itori incimenti di animoli dotti di 
he sociali <ar-onogo  Puportazioni, controlli semitari, respingimenti di animali e prodotti di sd 

origine animale doi paesi comunitari 

Ministero lavoro, Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non 

salute politiche sociali SAI-000/7 autorizzate, medicinali veterinari ed agenti contaminanti ambientaliin Sd 

- Area salute animali vivi e prodotti di origine animale. 

Ministero lavoro, . : RCA PIRENEI ua . 

salute politiche sociali 84I-00047 Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione Sdi 
animale 

- Area salute 


Totale lavori: 4 


Area: Arminicrazioni pubbliche e servizisociali- Settore: Sanità- Argomento: Controlli sanitari su aniali è alimenti 
Shatistiche da indazine - SAL-00005 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi extracomunitari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Direzione Generale per lì sanità animale e farmaco veterinario 
Obiettivo: Importazioni, controlli sanitan e respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi Extracomunitan 
Unità di rilevazione: Posti di ispezione frontaliera (PIF), Importaton, 

Principali unità di analisi: Partita di animali o di prodotti di origine animale, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 1 dati sono rifenti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012; peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con PC 0 strumenti infomnatia; 

Principali caratteri statistici rilevati: Paese di provenienza della partita di animali o di origine animale, Categona merceologica della partita, Tipi di 
controllo della partita, Eventuale respingimento; Esito dei controlli; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: iniprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indaeini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistica 


Area: Amministrazioni pubbliche e servizisociali- Settore: Sanità- Argomento: Controlli sanitari su anivrali e alimenti 
Statistiche da mazze - SAL-00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Direzione Generale per la sanità animale e farmaco veterinano 
Obiettivo: controlli sanitari e respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari 

Unità di rilevazione: Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVACÌ.; Impottator, 

Principali unità di analisi: Partita di animali o di prodotti di origine ammale, 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche, Unità locali di imprese, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 
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Area: Arminirazioni pubbliche e servizisociali- Settore: Sanità- Argomento: Controlli sanitari su anivrali e alimenti 
Statistiche da dare - SAL -00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari 


Modalità di raccolta delle informazioni: con FC 0 strumenti informatici; 

Principali caratteri statistici rilevati: Paese di provenienza della partita di animali © di prodotti di origine animale, Categoria merceologica della partita; 
Tipo di controllo della partita; Eventuale respingimento; Esito dei controlli, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico, 


Area: Arminisrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Controlli sanitari su anineali e alimenti 
Staristiche da indagine - SAL-00017 Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non autorizzate, medicinali veterinari ed 
agenti contaminanti ambientali in animali vivi e prodotti di origine animale. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 

Obiettivo: Esaminare e porre in evidenza le ragioni de rischi di residui nigi prodotti alimentan di origine animale a livello degli allevamenti, dei mattatoi, 
delle industrie lattiero casearie, degli stabilimenti di produzione e trasformazione del pesce e dei centri di raccolta e imballagsio uova. 

Unità di rilevazione: Istituti 2ooprofilattici sperimentali; Regioni e Province autonome, 

Principali unità di analisi: Campione prelevato da animale o prodotto di ongine animale, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziar): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, O sgano intermedio-regioni e province autonome, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Specie animale e prodotto alimentare di origine ammale, Sostanza ricercata, Provenienza allevamento, macello, 
cacciato, stabilimento, Esito analisi chimica, Matrice utilizzata per alisi; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi: . 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertara; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali; No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 


Area: cAmminisrazioni pubbliche e servivisociali- Settore: Sanità - Argomento: Control sanitari su anineali e alimenti 
Statistiche da indagine - SAL-00047 Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Sanità animale e del farmaco veterinario 

Obiettivo: Assicurare effettuazione omogenea e coordinata dei controlli dé mangimi in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. 
Unità di rilevazione: Asl, 

Principali unità di analisi: campioni d mangime, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013: dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-Regioni e prov. Autonome, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; con PC 0 strumenti informatici; 

Principali caratteri statistici rilevati: Presenza/assenza non conformità; Rispetto dei campioni assegnati, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico, 
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2.45 Area: Amurnisirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: 
Prestazioni penstoristiche 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IPD-00005 Trattamenti pensionistici Sda 
IP.S-00046 Pensioni invalidi civili Sda 
IP.S-00029 Sda 


Statistiche della previdenza e dell'assistenza I beneficiari delle 
prestazioni pensionistiche 


Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti 
pensionistici 


nps IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni ivs Inps Sda 


Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro 
politiche sociali 


LPR-00098 Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio Sdi 


Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza- Argomento: Prestazioni pensionistiche 
Statistiche da fonti anersinisirative organizzate - IPD-00005 ‘Trattamenti pensionistici 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di previdenza peri dipendenti dell'Amministrazione pubblica - Inpdap 
Responsabile del trattamento: Coordinatore Generale, Consulenza Stat. Attuariale Inpdap 

Obiettivo: Diffusione di informazioni sui trattamenti pensionistici 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Banca dati 

Titolare: Inpdsp,D.C.S.I{Direzione centrale sistemi informatici) 

Unità di archivio: Trattamento pensionistico 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; per il 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono nferti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: Importo pagato,sesso,età, Cassa di appartenenza, provincia di erogazione tipo di 
pensionefdiretta,in diretta reversibile]invalicità 

Acquisizione di: Dati agoregati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: Anmrinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza- Argomento: Prestazioni pensionistiche 
Statotiche da font ammsinisiratze oreemiggat - IPS-00046 Pensioni invalidi civili 


Informazioni strutturali 


Titolare: Isttuto nazionale della prewdenza sodale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione di dati sulle prestazioni agli invalidi avili. 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Casellario delle pensioni 

Titolare: INPS - DC SIT 

Unità di archivio: Certificato della pensione 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2007 - 2011; per11 2012 i dati sono nifenti 31 2008 - 2012; peril 20131 dati sono nferiti al 
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Area: Anmuinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza- Argomento: Prestazioni pensionistiche 
Statistiche da fonti amministrati oreemizzate - IPS-00046 Pensioni invalidi civili 


2009 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: Gestione, categoria, sà sesso, temitorio 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 


Diffusione e Comunicazione 


Comwzmicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; 


memeinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Ausistenza e previdenza- Argomento: Prestazioni pensimistiche 
Statistiche da fanti quensinistrative organizzate - IPS-00029 Titolari di trattamenti pensionistici 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura ternitorialmente competente 

Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web di statistiche sui beneficiari di trattamenti pensionistici di tipo previdenziale e assistenziale al fine cognitivo e 
decisionale degli utenti 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Casellario centrale dei pensionati 

Titolare: INPS - CD SIT 

Unità di archivio: Codice fiscale 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 31.12.2010; peril 20121 dati sono riferiti al 31.12.2011; peril 2013 i dati sono rifenti al 
31.12.2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di trattamento, sesso, età, territorio, importo. 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi nfirmatbi statistici archivio statistico delle pensioni del scema previdenziale è asshienziale aliamo altro motroo: alii retroattiva, serie storiche 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; aporia un inpieo di mezzi manifistamente 
spropergionali al diritto telato 


Area: Ansinistrazioni pubbliche e servini sociali- Settore: Assistenza e previdenza- Argomento: Prestazioni pensionistiche 
Statistiche da fonti aninsinistrativo oremizzat - IS'T-02286 Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile deltrattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Diffondere dati sui beneficiari di prestazioni pensionistiche, erogate da tutti pli enti di previdenza pubblici e privati, esistenti in Italia 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 

Denominazione archivio: Casellario centrale dei pensionati 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 

Unità di archivio: Certificato di pensione 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti a1 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010, per il 2013 1 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Pensionati, importo pensioni, sess0, regione e provincia di residenza, età, tipologia di prestazione 
Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndaerni di controllo, di qualità e di copertura; 
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Area: Anmuinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza- Argomento: Prestazioni pensionistiche 
Statistiche da fonti arersinisirative oreemizzate - IST-02286 Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche 


altro motivo: per soddisfare la cmimue richiesta di infbremazioni, anche miedionte analisi longitudinale 


Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza- Argomento: Prestazioni pensionistiche 
Shatistiche da fonti arsrammistrative ore@sizgate - IPS-00050 Pensioni del sistema previdenziale italiano 


Informazioni strutturali 


Titolare: Isttuto nazionale della prewdenza sodale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinamento generale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 

Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web di statistiche sui trattamenti pensionistici di tipo previdenziale e assistenziale al fine cognitivo e decisionale 
degli utenti. 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ormpanizzata £ 


Denominazione archivio: Casellario centrale dei pensionati 

Titolare: INPS - DC SIT 

Unità di archivio: Codice fiscale - certificato pensione 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono nifenti al 3112.2010; per 11 2012 dati sono riferiti al 31.12.2011; peril 2013 i dati sono rifenti al 
31.12.2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di pensione, funzione, sesso, età, termitonio, importo. 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fr costituzione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, amporta un sabina di meri ruanificrmzente 
Spraperzionati al diritto huelato 


Area: Anmvinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza- Argomento: Prestazioni pensimistiche 
Statetiche da fonti amministrati ormaninzar - IST-02285 Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti pensionistici 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Punministrazione amministrabvi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Diffondere dati sulle prestazioni pensionistiche, erogate da tutti gli enti di previdenza pubblici e privati, esistenti in Italia. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizizata i 
Denominazione archivio: Casellario centrale dei pensionati 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 

Unità di archivio: Cettificato di pensione 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dali sono riferiti al 2009; per il 2012 dali sono riferiti al 2010, per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: trattamenti pensionistici per sesso, classe di età, regione e provincia di residenza, classe di importo mensile 
Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: per soddisfare la cmimua richiesta di informazioni, anche ruedionte analisi longitudinale 


Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza- Argomento: Prestazioni pensionistiche 
Shrkishiche da fonti annsmistrative osanizziat - IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni ivs Inps 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione dei dati sulle pensioni ivs erogate dall'INPS 

E! previsto l'obbligo di risposta peri soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza- Argomento: Prestazioni pensionistiche 
Statistiche da fonti arma mistrative organizzate - IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni ivs Inps 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 
Denominazione archivio: Casellario delle pensioni 
Titolare: INPS- DC SIT 

Unità di archivio: Certificato della pensione 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2007 - 2011; peri1 2012 i dati sono nifenti al 2008 - 2012; peril 2013 i dati sono nferiti al 
2009 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: Gestione, categoria di pensione, sesso, età, teritorio. 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de cosirzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 


Area: Anmuinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Ascirtenza e previdenza- Argomento: Prestazioni pensionistiche 
Statistiche da ndaemne - LPR-00098 Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Responsabile del trattamento: Ministero del ivoro, della salute e delle politiche sociali - Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 

Obiettivo: Rifenre periodicamente al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sui singoli regimi assicurativi, sugli andamenti economnico- 
finanzian del sistema previdenziale obbligatono, sulle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, sui flussi di fmanziamento e di spesa anchein 
funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. 

Unità di rilevazione: Enti del sistema pensionistico obbligatorio, 

Principali unità di analisi: gestioni previdenziali; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011; peril 2013: dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta in fomnato elettronico, via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: spesa pensionistica per tipologia, prestazioni pertipologia, contributi; monte reddit, numero assicurati; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: evegsone di wn archivio 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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2.46 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: 
Prestazioni non pensionistiche 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IP.D-00001 
IP.D-00002 
IP.D-00006 


enti 


IP D-00003 
i IPS-00030 __I 
IP.S-00052 
DE 1PS200004 dee straordinari della cassa integrazione guadagni a pagame nto Sda 


IP.S-00058 

IP.S-00005 no h Integrazioni selarioli agli operai agricoli 
IPS-00007 Di i i sett icoli 
IP.S-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli 


IST-02416 Utilizzo a fini statistici delle denunce retributive mensili UniEmens Stu 


Totale lavo 


Area: Aneumitrazioni pubbliche e servizi sogali- Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Pressagioni non pensionistiche 
Statistiche da finti amminisirative organiezate - TP D-00001 Indennità premio di servizio (Ips) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di previdenza peri dipendenti dell'Amministrazione pubblica - Inpdap 
Responsabile del trattamento: Coordinatore Generale, Consulenza Stat. Attuariale Inpdap 

Obiettivo: Disporre di una adeguata conoscenza del fenomeno IPS ai fini gestionali finanziari ed attuariali 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 
Denominazione archivio: Banca dati 

Titolare: DICSI (Direzione centrale sistemi informatici) 
Unità di archivio: IPS 

Periodo di riferimento dei dati: peri 20111 dali sono nifenti al 2010; per il 20121 dali sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono nifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso,etàimporto pagato,tipo di liquidazione(le liquidazioni 0 nliquidazioni) provincia di erogazione, invalidità 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: Anmmitrazioni pubbliche e servici soda - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche 
Statitiche da fonti anmministratie orcanieziate - IPD-00002 Indennità di buonuscita 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di previdenza peri dipendenti dell'Amministrazione pubblica - Inpdap 

Responsabile del trattamento: Attuario- Coordinatore Generale, Consulenza Stat. Attuariale Inpdap 

Obiettivo: Rendere disponibile una adeguata conoscenza statistica di buona uscita si fini gestionali, fmanziani ed attuariali 
E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ompanizzata I 


Denominazione archivio: Banca dati 

Titolare: DICSI (Direzione centrale sistemi informativi) 

Unità di archivio: Indennità di buonuscita 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
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Area: Anmmistrazioni pubbliche e servini sodiai- Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche 
Statitiche da fonti aramsinistratte ore@zizzate - IPD-00002 Indennità di buonuscita 


Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, importo pagato, tipo di liquidazione (1e liquidazioni o riliquidazioni), provincia di erogazione, invalidità 
Acquisizione di: Dati agprepati; Microdati, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: Armmitrazioni pubbliche e servivi soda - Settore: Assistenga e previdenza - Argomenti restazioni non pensionistiche 
Statistiche da fonti aneminitrate» organizzato - IPD-00006 Trattamento di fine rapporto (Stato ed enti locali) 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di previdenza peri dipendenti dell'Amministrazione pubblica - Inpdap 
Responsabile del trattamento: Attuario - Coordinatore Generale, Consulenza Stat. Attuariale Inpdap 
Obiettivo: IXisporre di una adeguata conoscenza statistica si fini gestionali, finanzian ed attuariali 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 

Denominazione archivio: Banca dati 

Titolare: Inpdsp,D.C.S.I{Direzione centrale sistemi informatici) 
Unità di archivio: Trattamento di fine rapporto 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; per il 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 20131 dati sono nferti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, importo passto,tipo di liquidazionefle e successive) provinda di erogazioneinvalidità 
Acquisizione di: Dati aporegati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 
Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: Arrmitrazioni pubbliche e servivi soda - Settore: Acsictenza e previdenza - Argomenti restazioni non pensionistiche 
Statistiche da fonti ammemistrative orsanizzate - IPD-00003 Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti Inpdap, statali ed enti Locali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di previdenza peri dipendenti dell'Amministrazione pubblica - Inpdap 
Responsabile del trattamento: Coordinatore Generale, Consulenza Stat. Attuanale Inpdap 

Obiettivo: Diffusione di informazioni sui Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti Inpdap 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 


Denominazione archivio: Banca dati 

Titolare: DIC.SI (Direzione centrale sistemi informatici) 

Unità di archivio: Prestito erogato 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di erogazione, importo erogato, provincia di erogazione, malattia 
Acquisizione di: Dati aporegati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


mem detrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Arcoment rastazioni non pensionistiche 
Statistiche da fonti anmimistratae orsenizzate - IPS-00030 Indennità di mobilità 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web di statistiche sui beneficiari di trattamenti d mobilità. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ompanizzata i 
Denominazione archivio: Archivio prestazioni tempormee a pagamento diretto 
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Area: Anmmitrazioni pubbliche e servizi sodiai- Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche 
Statistiche da fonti amministrati ommazizzare - IPS-00030 Indennità di mobilità 


Titolare: INPS - DC SIT 

Unità di archivio: Archivio della mobilità 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 31 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Beneficiari, qualifica, anzianità contibutiva, sesso, età, temitonio. 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fndagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle rità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, ampoerte un insbivo di megni menifisrazente 
Sproperzionati al diritto huelato 


Area: Anmrmitrazioni pubbliche e servini sodali- Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche 
Statictiche da fonti aumamisirative organizzati - IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e matemità 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni degli utenti 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio prestazioni a pagamento diretto 
Titolare: INPS DC SIT 

Unità di archivio: Archivio malattia e matemità 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono niferiti al 2011; per il 20131 dati sono riferiti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di prestazione, giornate indennizzate, importo erogato, tertitorio 
Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sone resi anonimi al termine del trattamento, 


Area: Anmmitrazioni pubbliche e servizi sodiai- Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche 
Statistiche dafonti amministrate organizzate - TPS-00004 Interventi straordinari della cassa integrazione guadagni a pagamento diretto 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della prewdenza sociale - Inps 

Responsabile deltrattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione di dati relativi a Interventi straordinari della cassa integrazione guadagni a pagamento diretto. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministraitua organizzata I 


Denominazione archivio: Archivio Inps 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale Inpsì 

Unità di archivio: Archivio CIGS 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 31 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: ore integrate, imposto, sesso, stà, teritono 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmnighe, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: ndagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici Archive CICS altro 
motivo: Serie storiche 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, amporie wr ingbieco di mezzi manifistaneente 
Sproporzionati al diritto huelato 


Area: Anemisrazioni pubbliche e servivi sociali - Settore: Assistensa e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche 
SAadio pragetiae - IPS-00058 I Fondi di solidarietà: contributi, prestazioni e beneficiari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
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Area: Anmmitrazioni pubbliche e servii sodiali- Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche 
S#adio pragettual - TPS-00058 I Fondi di solidarietà: contributi, prestazioni e beneficiari 


Soggetto al quale è possibile rivolgersi perl'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Analisi delle critiatà in particolari ambiti del mercato del lavoro con nifenimento adun sistema innovativo di ammortizzatori sociali 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata f 


Denominazione archivio: Archivio Inps 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 

Unità di archivio: Posizione indimduale contributiva 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipo fondo, sesso, età, ternitonio. 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Aneumitrazioni pubbliche e servizi sogali- Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestagioni non pensionistiche 
Statistiche da fimti amministrati organiezate - TPS-00005 Integrazioni salariali agli operai agricoli 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 

Obiettivo: Diffusione tramite stampa delle informazioni iguardanti i trattamenti di integrazione salariale agli operai agricoli al fine cognitivo e decisionale 
degli utenti. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 


Denominazione archivio: Archivio CISOA 

Titolare: INPS DC SIT 

Unità di archivio: Archivio CISOA 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2006 - 2010; per 112012 i dati sono nifenti a1 2007 - 2011; per11 2013 1 dati sono nferiti al 
2008 - 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Ciomste integrate, benefician, durata media, integrazione media giomaliera, territorio 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Anmimitrazioni pubbliche è servisi soda - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche 
Statistiche da finti amministrative orsanigzate - IPS-00007 Disoccupazione nel settore agricolo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web delle informazioni iguardanti i beneficiari dei trattamenti di disoccupazione degli opera agricoli al fine 
cognitivo e decisionale degli utenti 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ovpanizzata I 

Denominazione archivio: Archivio prestazioni temporanee a pagamento diretto 

Titolare: INPS - DIC SIT 

Unità di archivio: Archivio disoccupazione agricola 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono nferiti al 2011; per il 20131 dati sono riferiti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: Prestazioni, beneficiari, durata, sesso, età, territorio 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fndagine continna e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertana; per la costitezione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici Archivio disoccupazione 
agricala altro motkoo! Serà storiche 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, awgporte un snshivo di meri manifisrazente 
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Area: Anmmitrazioni pubbliche e servizi sodiali- Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche 
Statistiche da fonti amministrati ormazizzare - TPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione tramite stampa eweb delle informazioni iguardanti i trattamenti di disoccupazione nei settori non agricoli al fine cognitivo e 
dedsionale degl utenti . 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esdusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizizata i 

Denominazione archivio: Archivio prestazioni temporanee a pagamento diretto 
Titolare: INPS - DC SIT 

Unità di archivio: Archivio disoccupazione non agricoli 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti a1 2010; per il 2012 dai sono riferiti al 2011, per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di disoccupazione, importo erogato, giomate indennizzate, beneficiari, sesso, età, termitonio 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdigine comtnna e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio DS; altro 
motrvo! Seria storiche 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, smonta un inghigo di meggi raanifistamente 
sproporzionali al diritto tutelato. 


Area: Armomitrazioni pubbliche e servici sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche 
Skadio progettate - IST-02416 Utilizzo a fini statistici delle denunce retributive mensili UniEmens 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Verificare l'utilizzabilità dell'archivio amministrativo alimentato da modelli UniEmens ai fini della produzione di statistiche ufficiali sulle 
prestazioni monetarie non pensionistiche offerte dal sistema di protezione sociale. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 


Denominazione archivio: UniEmens 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inpsì 

Unità di archivio: Lavoratore Dipendente 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 20121 dali sono nfenti al 2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: Identificativi datore di lavoro, identificativi lavoratore, tipologia di prestazione non pensionistica percepita, eventi di 
malattia 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioti trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: Smditgine continza e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 
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247 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assstenza e previdenza - Argomento: Rendite e 
indennizzi per malatiza, infortunio, inidonettà 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


nps IP.S-00009 

sd IPML00002 Rendite per infortunio sul lavoro, infortunio in itinere o malattia Sda 
professionale 

nail 141-00003 Rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale (în vigore e Sda 
costituite) 

puea IPAL00003 Indennizzi per infortuni sul lavoro, infortuni in itinere e temporanea Sda 
inidoneità alla navigazione 

I 1AF-00011 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indennizzati Sda 
dall'Incil 

nail 1AI-00012 dre sro sul lavoro e di malattia professionale denunciati Sda 


Totale lavori: 7 


Area: Anouinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza è previdenza- Argomento: Rendite e tdenninzi per malattia, infortunio, inidoneità 
Statistiche da fonti quministratie orsanizziate - IPS-00009 Prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi perl'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Fomire statistiche sul numero delle persone che beneficiano della prestazione e sul numero delle giornate indennizzate. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 

Denominazione archivio: Archivio amministrativo della TBC 
Titolare: INPS - DC SIT 

Unità di archivio: DB2 DA TI BANI0- DB2DA TTEPAGO 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al IN Quadimestre 2010 eI e II Quadrimestre 2011; per il 2012 dati sono riferiti al III 
Quadrimestre 2011 eI II Quadrimestre 2012; peril 20131 dati sono rifenti al III Quadrimestre 2012 eI e II Quadimestre 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: Beneficiari, Tipo prestazione, territorio 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 


Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Rendite e ndenniozi per malattia, infortunio, inideneti 
Statotiche da fonti araministratte oreeziggate - IPIM-00002 Rendite per infortunio sul lavoro, infortunio in itinere o malattia professionale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto di previdenza per il settore manittimo - Ipsema 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 

Obiettivo: Diffusione di informazioni statistiche sugli infortuni sul lavoro/in itinere e sulle malattie professionali che hanno avuto conseguenze gravi peri 
marittimi tutelati dallIPSEMA. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 


Denominazione archivio: Archivio prestazioni IPSEMA 

Titolare: IMSEMA 

Unità di archivio: Redte 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 31 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Rendite di inabilità in vigore ad inizio e fine anno, rendite costituite nell'anno, rendite cessate nell'anno 
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Area: Anmuinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Ascctenza e previdenza- Argomento: Rendite e andennizzi per malattia, infortunio, inidonettà 
Statistiche da fonti anensinistrative organizzare - IPM-00002 Rendite per infortunio sul lavoro, infortunio in itinere o malattia professionale 


Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmigle, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Anouinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza è previdenza - Argomento: Rendite e adenniozi per malattia, infortunio, inidoneità 
Statistiche da fonti aresinisirative ormsanfezate - TAI-00003 Rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale (in vigore e costituite) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile Procedura Prestazioni 

Obiettivo: Fomire il numero delle randite in vigore e costituite, direte e a superstiti, per studiosi, operatori della statistica, ricercatori e addetti ai lavor nel 
campo della sicurezza sociale 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata 1 


Denominazione archivio: Rendite 
Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl infortuni sul lavoro (Inail) 

Unità di archivio: singole rendite 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 31 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: gestione, ternitorio, tariffa, età e grado di inabilità dell'infortunato/tecnopatico 

Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Anmamistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Rendite e adennizzi per malattia, infortunio, inidoneità 
Statistiche da fonti arensinistrazive organizzate - IPIM 00003 Indennizzi per infortuni sul lavoro, infortuni in itinere e temporanea inidoneità alla 
navigazione 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto di previdenza per il settore marittimo - Ipsema 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 

Obiettivo: Diffusione di informazioni statistiche sugli indennizzi per inabilità temporanea erogati ai marittimi dell'IPSEMA, per consentire agli organi 
competenti di monitorare l'andamento delle prestazioni neltempo, di intraprendere iniziative di prevenzione e verificame l'efficacia. 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata £ 


Denominazione archivio: Archivio prestazioni IMSEMA 

‘Titolare: IPSEMA 

Unità di archivio: Prestazione temporanee perinfortunio sul lavoro 0 per infortunio in itinere o pertemporanea inidoneità alla navigazione. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dali sono rifenti a1 2010; per il 2012 dali sono nfenti al 2011, per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Numero di prestazioni edimpotti erogati per infortunio sul lavoro, infortunio in itinere o pertemporanea inidoneità 
alla navigazione 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Anmnistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Rendite e mdnnizzi per malattia, infortunio, inidoneità 
Statistiche da fonti amersinisiratte organizzate - TAI-00011 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indermizzati dall'Inail 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile processo prestazioni 
Obiettivo: Analizzare gli infortuni indennizzati, per valutame le conseguenze. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


— Si = 
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Area: Anmuinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza- Argomento: Rendite e andennizzi per malattia, infortunio, inidoneità 
Statistiche da fonti amersinisiratie organizzate - TAT-00011 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indermizzati dall'Inail 


Fonte amministrativa orpanizzata È 


Denominazione archivio: Archivio degli eventi lesivi 

Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl infortuni sul lavoro (Inail 

Unità di archivio: Infortuni indennizzati 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: tà, sesso, tipo di lesione, parte del compo lesionata, settore di attività economica, territorio 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Anouinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza è previdenza - Argomento: Rendite e adenniszi per malattta, infortunio, inidoneità 
Statistiche da fonti qursinistrative organizzate - TAT-00012 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale denunciati all'Inail 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inal 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile procedura Prestazioni 

Obiettivo: Fomire gli stnumenti necessari per siudiare l'andamento infortunistico e tecnopatico nel tempo attraverso la costruzione di serie storiche 
quinquennali. 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio degli eventi lesivi 

Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) 
Unità di archivio: Infortuni denunciati 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: territorio, settore di attività economica, 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Aninistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assisienza e previdenza - Argomento: Rendite e trdenniozi per malattia, infortunio, inidoneità 
Statistiche da fonti amensinistrativo organizzate - LAI-00015 Casi di infortunio sul lavoro denunciati mensilmente all'Inail 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile procedura Prestazioni 

Obiettivo: Fomire un aggiomamento dei dati relativi agli infortuni molto vicino temporalmente rispetto all'effettivo verificarsi degli eventi lesivi 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata 1 


Denominazione archivio: Archivio degli eventi lesivi 

Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl infortuni sul lavoro (Inail) 
Unità di archivio: Infortuni denunciati - Malattie denunciate 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 31 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: settore di attività economica, teritorio 
Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermne del trattamento, 
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2.48 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Seng: 
assistenziale 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 
Ministero interno INT-00008 Strutture socio-riabilitative per tossicodipendenti e soggetti in trattamento Sdi 
Ministero intemno INT-00046 = Strutture per anziani Sdi 


Ministero interno 


omuni singoli o associati 


Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro 
politiche sociali 


LPR-00023 Ripartizione fondo patronati Sda 


Provincia auto di . 
ag aufenema Si p4r00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia Sdi 


Regione Marche 


Rilevazione sui servizi educativi dla prima infanzia nelle Marche Sd 


Totale lavori: 9 


Area: Anrrinistrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Avitnza e previdenza - Argomento: Servizi assicienziali 
Staristiche da dn dazize - IN'T-00008 Strutture socio-riabilitative per tossicodipendenti e soggetti in trattamento 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'intemo 

Responsabile del trattamento: Dirigente in posizione di staff - Responsabile della documentazione sulle tossicodipendenze 

Obiettivo: Acquisire dati statistici ed elemnenti informativi sull'andamento della popolazione tossicodipendente in trattamento presso le strutture socio- 
nisbilitative e le caratteristiche di queste ultime 

Unità di rilevazione: Strutture socio-riabilitative del privato sociale; 

Principali unità di analisi: Strutture socio-riabilitative, T'ossicodipendenti in trattamento e/oi diversi tipi di struttura (residenz. ecc); 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: stiutture socio-riabilitative del privato sociale 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono riferiti al 31/12/2010, peril 2012; dati sono riferiti al 31/12/2011; per il 20131 dati sono 
riferiti al 31/12/2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Otpano intermedio-Prefetture - Uffici Territoriali di Govemo; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta, 

Principali caratteri statistici rilevati: Numero e tipologia delle strutture; Distibuzione ternitonale, Utenti per singolo tipo di stiuttura, Sesso, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: dorinistrazioni pubbliche e servici sociali - Settore: Avisienza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali 
Statistiche da indazine - INT-00046 Strutture per anziani 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'intemo 

Responsabile del trattamento: Capo Ufficio Staff dell'Ufficio III - Problematiche sociali e socio-economiche 

Obiettivo: Acquisire dati sul numero e la collocazione geografica delle strutture di accoglienza, pubbliche e private, per anzimi 
Unità di rilevazione: Comuni edistituzioni varie; 

Principali unità di analisi: Strutture residenziali, Strutture non residenziali, Strutture culbarati, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 31.12.2010; peril 2013 dati sono riferiti al 31.12.2012; 
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Area: Aprministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Avirtenza e previdenza - Argomento: Sermigi assisanziali 
Statistiche da indazine - INT-00046 Strutture per anziani 


Soggetto che raccoglie le informazioni: Otpano intermedio-Prefetture UT.G; 
Modalità di raccolta delle informazioni: in fermato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: utenti; forma giuridica struttura; pesti letto, tipologia; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Aprmvinistrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Avistnza e previdenza - Argomenti ervini assistenziali 
Statistiche da indazine - INT-00047 Struttare di accoglienza per stranieri 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'intemo 

Responsabile del trattamento: Capo Ufficio Staff dell'Ufficio III - Problematiche sociali e socio-economiche 

Obiettivo: Acquisire dati sul numero e la collocazione peoprafica delle strutture di accoglienza, pubbliche e private, per stranieri 
Unità di rilevazione: Comuni, 

Principali unità di analisi: Strutture residenziali; Strutture non residenziali, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 1 dati sono rifenti al 31.12.2010, per il 20121 dati sono nferiti al 31.12.2011; per11 20131 dati sono 
riferiti al 3112.2012, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Prefetture UT.G; 

Modalità di raccolta delle informazioni: in fermato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia delle strutture; Posti letto; Natura giuridica; Tipo attività”, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Aprinistrazioni pubbliche e servivi sociali - Settore: Avétnza e previdenza - Argomenti ervizi assistenziali 
Statistiche da indagine - IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Diffusione di dati sull'offerta ed attività delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie 

Unità di rilevazione: Presidi residenziali socio-assistenziali e sodo-sanitani; 

Principali unità di analisi: Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, Ospiti nei presidi residenziali; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, Imprese; Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità 
locali delle istibuzioni private nonprofit, Unità locali di imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo internedio-Alcune Regioni e Province Autonome (Fiemonte, Emilia Romagna, 
*eneto, Bolzano, Trento, Marche, Liguna, Fiuli-Venezia Giulia, Lazio], 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: dati aggregati su: genere degli ospiti; fascia d'eta' degli ospiti; tipologia di disagio degli ospiti; tipologia del presidio; 
dati individuali su natura giuridica del gestore e del titolare del presidio; numero di posti letto del presidio, numero di operatori del presidio per qualifica 
professionale; entrate del presidio; spese del presidio, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: i dat personali sono 
riferiti alla istituzione presidio 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè neces sati peri propri trattamenti statistici: Sndigine continua e/o longitudinale per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici archivio dei presidi 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: Anagrafica de presidi residenziali socio- assistenziali 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: I da sono read gi fini dello svobiento dell'indazine 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Presidi residenziali socio-assistenziali 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione presidio, indirizzo, comune, provincia, recapito (telefono, fax, mail), codice fiscale del titotale e partita 
iva 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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Area: Aprministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Avirtnza e previdenza - Argomento: Sernigi acsisenziali 
Statistiche da indagine - IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 


Area: Anrminismazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Awisenza e previdenza - Argomento: Sernizi assicenqiali 
Statistiche da ridazine - IST-02147 Mappa territoriale dei comuni singoli e associati che erogano interventi e servizi sociali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Rilevare le forme organizzative con cui i comuni gestiscono i servizi sociali sulterntono 

Unità di rilevazione: Comuni; Associazioni di Comuni; Asl Distretti sociali; Fiani di zona, 

Principali unità di analisi: Comuni; Aggregazioni territoriali; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 i dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dellindagine; Organo intermedio-Regioni e Province autonome; 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: tipo di ente, tipo di accordo fra Comuni e enti associativi; funzioni dei comuni e degli enti associativi; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I det sona riferita 
comuni e associazioni di comuni 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: Frditgine comtnaa e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura, 


Area: iprmmistrazioni pubbliche e servigi sosiali - Settore: Auitnga e previdenza - Argomento: Semigi assistenziali 
Statistiche da indazine - IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli 0 associati 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Offre una descnizione analitica dell'assistenza sociale erogata a livello locale e della corrispondente spesa pubblica e degli utenti 
Unità di rilevazione: Comuni; Associazioni di Comuni; Asl 

Principali unità di analisi: Comuni; Associazioni di Comuni; interventi e servizi sociali; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziar): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Regioni compartecipanti; 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: numero di utenti dei servizi sociali; tipologie dei servizi sociali attivi sulterritorio; modalita' di gestione dei servizi 
sociali; aree di disagio tutelate; spese impeonate peri servizi sociali, fonti di finanziamento delle spese per servizi sociali, compartecipazioni degli utenti peri 
servizi sociali; compattecipazioni del Servizio Sanitario Nazionale; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati sono rr ai 
consuni e alle associazioni di commi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continua e/o longitudinale, per indagini di 


controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare 1 


Denominazione: Elenco dei comuni e delle associazioni di comuni che gestiscono interventi e servizi sociali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Denon mazioni e reeqpiti degli enti prasenti nella dista sono necwssari per 
raccogliere È dali oggetto di indezine 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Comuni e assogiazioni di commi 
Principali dati presenti nella lista: Denominazione dell'ente, nome del referente per l'indagine, telefono, fax, e-mail 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Mappa tetritoriale dei comuni singoli e associati che erogano interventi e servizi sociali 
Codice PSN: IST-02147 
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Area: dnrminisirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Awisienza e previdenza - Argomento: Sernizi assicenqiali 
Statotiche da indgzine- IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 31 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono nfenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Rapporti di delega da comuni ad associazioni di comuni 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fndagine continna e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per iboratorio di analisi di dati; 


Area: dprmmistrazioni pubbliche e servigi sosiali - Settore: Austnga e previdenza - Argomento: Semigi assistenziali 
Statistiche da finti muministrativo orsanizzate - LPR-00023 Ripartizione fondo patronati 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Responsabile del trattamento: Ministero del favoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generate per le politiche previdenziali - Div. 
Obiettivo: Relazionare annualmente al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sull'attività, sull'organizzazione, sulle stiutture e 
sull'andamento economico degl istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulla costiluzione e sul iconoscimento degli stessi 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata i 

Denominazione archivio: Archivi delle ispezioni sugli istituti di patronato 

Titolare: Ispettorati provinciali del lavoro 

Unità di archivio: Ispezioni sugli istituti di patronato; Istituti di patronato 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: numero di pratiche per ipelogia e per sede nazionale, numero di sedi, numero di pratiche per tipologia e per sede 
estera 

Acquisizione di: Dali ageregati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici. per de costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici le rifbrrsazioni raccolie devono essere presentate în forma disaerreata 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: le informazioni racandie devono assere presentare di fortea diarerezata 


Area: dprminisrazioni pubbliche e servizi sosiali - Settore: Awistenza e previdenza - Argomento: Semigi assisanziali 
Statistiche da indagine - PA'T-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 


Informazioni strutturali 
Titolare: Provincia autonoma di T'rento 
Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica per finalità statistica Dirigente del Servizio Scuola dell'Infanzia, Istruzione e Formazione 
professionale per finalità amministrative 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Dirigente del Servizio Statistica per finalità statistica 
Obiettivo: Acquisire dati sull'offerta pubblica e privata presente sul territorio provinciale relativi ai servizi offerti ai bambini da O fino a 3 anni 
Unità di rilevazione: Nido pubblico; Comune sede di nido pubblico; Comune che sostiene il seruizio di Tagesmutter, Nido aziendale; Nido privato, 
Principali unità di analisi: Nido pubblico; Servizio T'agesmutter; Nido aziendale; Nido privato; 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009-2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2010-2011; peril 2013 i dati sono 
riferiti al 2011-2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta; 

Principali caratteri statistici rilevati: giomi di apertura,orari, bambini iscritti; giomate di presenza; personale impiegato e sue caratteristiche, rette di 
frequenza, liste di attesa; entrate e spese, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Mom nido, nome 
Clormne, nome impresa 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 
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Area: Aprministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Avirtnza e previdenza - Argomento: Sermigi acsisenziali 
Statistiche da indagine - PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 


I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista dequisite presso terzi { 

Denominazione: Elenco degli asili nido pubblici, elenco Comuni con servizio Tagesmutter 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Servizio Scuola dell'Infanzia, Istruzione e Formazione 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: arnmrmiatrativi 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: dedi nido pubblici Commi 
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, Indinzzo, Comune 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Arca: irssintermazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Avirtenga e previdenza - Argomento: Servizi acsirenziali 
Statistiche da indazine- MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche 


Informazioni strutturali 


Titolare: Regione Marche 

Responsabile del trattamento: Dirigente dell'Ufficio di Statistica della Regione Marche 

Obiettivo: Rilevare le caratteristiche organizzative, l'attività e le risorse utilizzate da tali servizi per il monitoraggio e la programmazione regionale e 
temitoriale nonché per la valutazione dell'impatto delle politiche sociali sull'offerta 

Unità di rilevazione: singolo serazio educativo a titolantà pubblica © privata; 

Principali unità di analisi: singolo servizio educativo; titolari dei servizi educativi (comuni sngol o assodati), 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono rifenti al anno educativo 2010-2011; per i1 2012 i dati sono aferiti al anno educativo 2011- 
2012; peril 2013 1 dati sono riferiti al anno educativo 2012-2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo internedio-Comune, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: posti autorizzati; tempi di funzionamento; personale; bambini, liste di attesa; spese; entrate, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Vengena rami dari 
sul singolo banbino, necessari disporre di una base dati che permetta di dalcora indicatori di monttorassio dell utilivozo del servivio da parte del singolo utente nell'ambito del triennio 
di frequenza 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare I 

Denominazione: Anagrafica dei sernizi educativi per la prima infanzia autorizzati 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: arme@izrativi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni. servizi eduentivi prima infimgie 
Principali dati presenti nella lista: posti autonzzati, titolare, sestore 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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2.49 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Corti 
ecnBorRICi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori 


Totale lavori: 1 


Area: Armemistarioni pubbliche è servini soda - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Conti ecmontici 
Statistiche da indaeme - IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale d statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Diffondere un quadro statistico sul sistema previdenziale italiano, a partire dalle risultanze dei dati di bilancio degli enti prewdenziali pubblici e 
privati operanti nel territorio nazionale. 

Unità di rilevazione: Ente previdenziale, 

Principali unità di analisi: Bilanci degli Enti previdenziali; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si. 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo invisto via posta; via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: tipologia di ente; voce economica dipendenti; regione; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Dari relativi ai singoli 
enti previdenziali: rasione social: indirizzo; telefona; fio e-mail 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
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2.50 Area: Amrnisirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Procedimenti penali 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria : 
doi Se Sdi 
aaigli iniziato l'azione penali ca w DI ina 
Condannati per delitto con sentenza irrevocabile Sda 
Condarmati per contravvenzione con sentenza irrevocabile Sda 


Area: Anmiinistrazioni pubbliche e servizi sogtali - Settore: Giustizia - Argomento: Procedimenti penali 
Statistiche da indagine - IST-00131 Rilevazione sui delitti denunciati peri quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Definire il quadro della criminalità attraverso la conoscenza del numero e della tipologia dei reati peri quali viene esercitata l'azione penale da 
parte degli uffici siudiziani e delle caratteristiche degli autor 

Unità di rilevazione: Procura penerale della repubblica; 

Principali unità di analisi: Procedimento giudiziario; 

E' previsto l'obbli so di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 20113 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Procura generale della Repubblica, 

Modalità di raccolta delle informazioni: estrazione informatica di dati statista, 

Principali caratteri statistici rilevati: Qualificazione giuridica del delitto, Luogo del delitto, Eta' dell'imputato; Cittadinanza, 5es50; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: elaborazione ed analisi 
di variabili conse sesso, età e luogo di naseta 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 


E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 


Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sodiali - Settore: Gisstigia - Argomento: Procedimenti penali 
Statistiche da fonti aresinsirate organizzate - IST-00306 Condannati per delitto con sentenza irrevocabile 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Offrire il quadro della realtà e delle caratteristiche dei condannati per tipo di delitto commesso, con attenzione al dettaglio territoriale e ai 
dispositivi della sentenza 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 
Denominazione archivio: Casellario giudiziale centrale 


Titolare: Ministero della giustizia 

Unità di archivio: persone condannate 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2011; per il 20121 dali sono nfenti al 2012; per il 20131 dati seno nfenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: qualificazione giuridica del delitto, età del condannato, 3680, luogo di nascita, estremi della sentenza 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 


Diffusione e Comunicazione 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sodtali- Settore: Gisstigia - Argomento: Procedimenti penali 
Statistiche da fonti arsmsinisirative organizzate - TST-00306 Condannati per delitto con sentenza irrevocabile 


Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dali; 


Arca: Anmsmistrazioni pubbliche e servizi sogiali - Settore: Gins&gia - Argomento: Procedirsenti penale 
Statistiche da fonzi ansmmnistrati organizzate - IST-00707 Condannati per contravvenzione con sentenza irrevocabile 


Informazioni strutturali 


Titolare: Isttuto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Offrire il quadro della realtà e delle caratteristiche dei condannati per tipo di contravvenzione commessa in relazione alle pinapal tipologie di 
contravvenzione e si dispositivi della sentenza. 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata £ 


Denominazione archivio: Casellario giudiziale centrale 

Titolare: Ministero della giustizia 

Unità di archivio: persone condannate 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dali sono niferti 31 2011; per il 20121 dali sono nfesiti al 2012, per il 20131 dati sono nfenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: qualificazione giuridica del delitto, luogo di nasata, età del condannato, sesso, estremi della sentenza 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per iboratorio di analisi di dati; 
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2.51 Area: Ammumistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Crimmalita' 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 
Ministero della 
giustizia 


MGG-00004 


Area: Apmeinictrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Chetizie- Argomento: Crevinalita' 
Stkasistice da fonti qumsinistrazioe organizzate - MGG-00004 Misure di prevenzione personali e patrimoniali emesse ex L.646/82 (stampo mafioso) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della giustizia 

Responsabile del trattamento: Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Obiettivo: Monitoraggio del numero dei procedimenti penali relativi a misure di prevenzione emesse ex L. 646/82 edil loro esito 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati fad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata f 


Denominazione archivio: Registro informatizzato in matena penale 

Titolare: Ufficio giudiziario 

Unità di archivio: Procedimento penale 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: procedimenti penali relativi a misure di prevenzione emesse ex L. 646/82 e loro esito 

Acquisizione di: Dati agpregati; Mictodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: si tratta di dati che devono essere disponibili na rnodo conpanto per operare indagini di wnirollo; comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionati al diritto tntelato: fa separazione comporterebbe ande un tupizo di mezzi manffistatanente spraforzionati, di quanto batti 
dati sono contenuti nel provvedimento dele tudice 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.52 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giasiizia - Argomento: Violenze € 
maltrattamenti 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-02260 Maltiscopo sulle femniglie: sicurezza delle donne Sdi 


Area: Animazioni pubbliche e servizi sogtali- Settore: Giustizia - Argomento: Wiolenze e maltrattamenti 
Statistiche da indgzine - IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini - anno 2008 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale d statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Definire l'entità e la diffusione del fimomene della coiminalità rispetto si resti rilevati, nilevare la percentuale del sommerso, evidenziare quali 
sono i gruppi della popolazione più a rischio di subire furti, rapine, aggressioni o minacce e violenze, calcolare il danno e la perdita associata 

Unità di rilevazione: famiglia, Indvidui; 

Principali unità di analisi: Famiglia; individui; Fatti delittuosi; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri] 20111 dati sono riferiti al 2008-2009, per il 20131 dati sono nfenti al 2012-2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari variabili socio-demografiche e socio-economiche, reatimumero oscuro dei reati; dinamica dei 
reati; autori dei resti; molestie e violenze sessuali; sistemi di sicurezza, percezione della sicurezza; percezione rapporto con le forze dell'ordine; condizioni di 
salute; degrado socio-ambientale; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: artradi di qualità 
durante la fase di rilevazione e durante la fisse di correzione 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione:elenchi utenze telefoniche SEAT 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT Pagine Gialle SPA 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per alti fini: Faraliià di natura commerciale faffirta di infbrmazioni telefimiche relative gel 
abbonati di wlefinia fissa) 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: Fawodè e popolazione abbonati di telefonia fisa 

Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, utenza telefonica 

Lalista è: cancellata al tenmine del trattamento statistico; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano 


Area: Anmemirazioni pubbliche è servizi sogtali- Settore: Giustizia - Argomento: Tiolenge è maltrattamenti 
Statistiche da indagine - IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne in Italia in tutte le sue diverse forme, in termini & prevalenza e incidenza, di 
caratteristiche delle vittime, la loro reazione all'episodio di violenza e le conseguenze fisiche, psicologiche ed economiche delle violenze che hanno subito ei 
costi della violenza 

Unità di rilevazione: Donne trai 16 e 70 anni; 

Principali unità di analisi: Donne in età compresa tra i 16 e 70 anni; violenza fisica, sessuale e psicologica, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Animazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Wiolenze e maltrattamenti 
Statistiche da indagine - IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri] 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; peril 2012 dati sono riferiti al raccota dati 2010-2011, peril 20131 
dati sono rifenti al raccolta dati 2010- 2011; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: Episodi di violenze fisiche o sessuali da non-partner (dopo i 16 anni), Episodi di violenza nella famiglia di origine; 
Episodi di velenza pima dei 16 anni; Episodi di violenze fisiche e sessuali da partner o ex partner, Episodi di violenza psicologica dal partner, Violenza e 
maltrattamenti in famigliastone di violenza; Violenza economica all'interno della coppia; Costi della violenza e condizioni di salute; Strutture 

familiari variabili soco demografiche, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: animali di qualità 
durante la fisse di rilevazione è durante la fisse di correzione 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndaern: di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista dequisite presso terzi { 

Denominazione:Elenchi utenze telefoniche seat 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT Pagne Gialle Spa 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fralià di natura coremerciale (offerta &i informazioni telefoniche relative agli 
abbonati di wlefinia fissa) 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie Familà e pepolazione abbonati di telefonia fissa 

Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, utenza telefonica 

La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 
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2.53 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizza - Argomento: Sostanze Stupefacenti 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


ee e -2.2/0/ 


Ministero della AMGG-00065 Assuntori 
giustizia Minorile 


Area: Adwvinirazioni pubbliche e sersini sociali - Settore: Gistizia- Argomento: Sostarzo Sipefcnti 
Statistiche da fonti aransinistrative orsantezat - MGG-00068 Assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia Minorile 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della giustizia 

Responsabile del trattamento: Dirigente Ufficio I del Capo dipartimento 

Obiettivo: Suppottare il processo decisionale interno; rispondere alle richieste dell'Osservatorio nazionale sulle tossicodipen denze, secondo quanto 
previsto dall'articolo 1 comma 9 del D.P.R_ 309/00, fomire conoscenza alla collettività sul fenomeno dell'assunzione di sostanze stupefacenti tra i minorenni 
autori di reato. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ompanizzata I 

Denominazione archivio: SISM - Sistema informativo servizi minozili 

Titolare: Dipartimento Giustizia Minorile 

Unità di archivio: Minore in carico ai Servizi della Giustizia Minonle 

Periodo di riferimento dei dati: peri) 2011 i dati sono riferiti al 30/06/2011, per il 20121 dati sono riferiti al 30/06/2012; per il 2013 i deti sono rifenti al 
30/06/2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: genere, nazionalità, tipologia di resto, sostanze assunte, modalità, tempo e contesto di assunzione 
Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdiagine continaa e/0 longitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: non si hanno @ disposizione afplicazioni informatiche in grado di separare i dali e r&mbfi all'oscorrenza 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: dare? di dati individuali per il Dipartimento Politiche Antidoa della Presidenza del Comsglio 
dei Minviri ai fini della predisposizione della Relazione annuale al Palemento sullo stato delle tossicodipendenze n Italin 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.54 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00132 

Ministero della AMGG-00069 Minorenni segnalati e presi incarico dagli Uffici di servizio sociale per Sda 
giustizia minorenni 
a MGG-00070 Flussi di utenza delle Comunità Sda 
giustizia 
Ministe L 

Sd MGG-00071 Flussi di utenza dei Centri di prima accoglienza Sda 
guustizia ne 
Ministero della MGG-00073 
AA I 
Ministero della MGG-00072 

NOE 

Presidenza Consiglio PCML00033 


dei Ministo 


Area: Anminitragioni pubbliche e servigi sodiali - Settore: Gisiizia - Argomento: Alinori 
Statistiche da indagine - IST-00132 Rilevazione sui minorenni denunciati per delitto 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Definire il quadro della criminalità minorile attraverso la conoscenza del numero e della tipologia dei reati peri quali viene esercitata l'azione 
penale da parte degli uffici giudiziari preposti e delle caratteristiche degli autori. 

Unità di rilevazione: Ufficio giudiziario; 

Principali unità di analisi: Procedimenti siudiziani; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Procura presso il tribunale dei minorenni; 

Modalità di raccolta delle informazioni: estrazione informatica di dati statista; 

Principali caratteri statistici rilevati: Qualificazione giuridica del delitto, Luoso del delitto, Età del denunciato; Cittadinanza; Sesso; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Neessità di labor 
variabili comse sesso, età e buago del reato 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati 


Area: Anmrinictrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giutizia- Argomento: Alinari 
Statistiche da fonti aresinistratse oremiezat - MGG-00069 Minorenni segnalati e presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per minorenni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della giustizia 

Responsabile del trattamento: Dingente Ufficio I del Capo dipartimento 

Obiettivo: Rilevare il numero e le caratteristiche dei minori in carico agli Uffici di servizio sociale peri minorenni a supporto del processo gestionale e per 
fomire alla collettività conoscenza in materia di devianza minorile 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
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Area: Apinsinicrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori 
Statistiche da fonti aransinisirative organizzate - MGG-0069 Minorenni segnalati e presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per minorenni 


Fonte amministrativa ormpanizzata È 


Denominazione archivio: SISM - Sistema informativo servizi minotili 

Titolare: Dipartimento Giustizia Minonte 

Unità di archivio: Minore in carico ai Servizi della Giustizia Minonle 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono rifenti al 30/06/2011; peril 20121 dati sono riferiti al 30/06/2012; peril 2013 i dati sono sifenti al 
30/06/2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: genere, nazionalità, posizione giuridica, provvedimenti giudiziari, tipologia di resto 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #raditezne comtnaa e/0 longitedinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta nr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: non si hanno a disposizione afplicazioni nffrimatiche in grado di separare è dale mini all'occorrenza 


Area: Anmrinictrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Afinori 
Sarhishiche da fonti auinstratie opanizziat - MGG-00070 Flussi di utenza delle Comunità 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della giustizia 

Responsabile del trattamento: Dirigente Ufficio I del Capo dipartimento 

Obiettivo: Rilevare movimenti e presenze di minori autori di reato collocati in Comunità a supporto del processo gestionale e per fornire alla collettività 
conoscenza in materia di devianza minonle 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: 515M - Sisterna informativo servizi runonli 

Titolare: Dipartimento Giustizia Minonle 

Unità di archivio: Minore in carico ai Servizi della Giustizia Minorile 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sono rifenti al 30/06/2011; peril 20121 dati sono riferiti al 30/06/2012; peril 2013 i dati sono sifenti al 
30/06/2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: genere, nazionalità, posizione giuidica, provvedimenti giudiziari, tipologia di reato 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frndagine continaa e/0 longitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta an impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: non si hanno a disposizione applicazioni inforaatiche in erado di separare i dati e riuntrii all'occorrenza 


Area: Apmsinisrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Gioia - Argomento: Minori 
Sta'biiche da fonti amminisirative oreemizziate - MGG-00071 Flussi di utenza dei Centri di prima accoglienza 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della giustizia 

Responsabile del trattamento: Dirigente Ufficio I del Capo Dipartimento 

Obiettivo: Rilevare movimenti e presenze nei Centi di prima accoglienza a supporto del processo gestionale e per fomire alla collettività conoscenza in 
matera di devianza minorile. 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizzata £ 


Denominazione archivio: SISM - Sistema informativo servizi minorili 

Titolare: Dipartimento Giustizia Minonle 

Unità di archivio: Minore in carico si Servizi della Giustizia Minorile 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono riferiti al 30/06/2011, peril 20121 dati sono riferiti al 30/06/2012; per il 2013 i dati sono nfenti al 
30/06/2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: genere, nazionalità, posizione giuridica, provvedimenti di ingresso e di uscita, tipologia di resto 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
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Area: Apsinicrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori 
Stot&tiche dafonti amministrative organizzate - MGG-00071 Flussi di utenza dei Centri di prima accoglienza 


I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; ndigine continna e/0 longitudinale. 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta xn impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: non si hanno a disfosizione afplicazioni informatiche in grado di separare i date rmrii all'occorrenza 


Area: Apminisrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori 
Statistiche da fonti aramimistratie oreamizgat - MGG-00073 Flussi di utenza degli Istituti penali peri minorenni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della giustizia 

Responsabile del trattamento: Dingente Ufficio I del Capo Dipattimento 

Obiettivo: Rilevare movimenti e presenze negli Istituti penali peri minorenni a supporto del processo gestionale e per fornire alla collettività conoscenza in 
matena di devianza minonile. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: SISM - Sisterna informativo servizi minozli 

Titolare: Dipartimento Giustizia Minorile 

Unità di archivio: Minore in carico ai Servizi della Giustizia Minorile 

Periodo di riferimento dei dati: peri) 2011 i dati sono riferiti al 30/06/2011, peril 20121 dati sono riferiti al 30/06/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
30/06/2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: genere, nazionalità, posizione giuri dica, provvedimenti di ingresso e di uscita, tipologia di reato 
Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fndigine continua e/0 longitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; compori wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato. non si hanno a disposizione ahplicazioni onformatiche in grado di separare i dali e rame all'occorrenza 


Area: Apmeinistrazioni pubbliche e servigi sosiali- Settore: Giustizia - Argomento: Minori 
Statistiche da fonti quanzinistrative organizzati - MGG-00072 La sospensione del processo e messa alla prova (art.28 D.P.R. 448/88) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della giustizia 

Responsabile del trattamento: Dingente Ufficio I del Capo Dipattimento 

Obiettivo: Rilevare il tasso di applicazione dell'istituto giuridico della sospensione del processo e messa alla prova trai minorenni autori di reato, i progetti 
educativi messi in atto e la percentuale di esiti positivi, a supporto del processo decisionale e per fornire alla collettività conoscenza in materia di devianza 
minorile. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: SISM - Sisterna informativo servizi minorili 
Titolare: Dipartimento Giustizia Minonle 

Unità di archivio: Minore in carico a Servizi della Giustizia Minonle 
Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono rifenti al 31/12/2010; peril 20121 dati sono riferiti al 31/12/2011; peril 2013 i dati sono sifenti al 
31/12/2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: genere, nazionalità, tipologia di reato, Autorità gudiziaria, esito della messa alla prova 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frditgine continaa e/0 longitedinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta nr impiepo di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato. non si hanno a disposizione applicazioni inforaatiche in grado di separare i dati e rimini all'occorrenza 
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Area: Apisinicrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori 
Statistiche da indazine - PCM-00033 Le adozioni internazionali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Presidenza del Consiglo dei ministri 

Responsabile del trattamento: Dingente generale della Segreteria tecnica a supporto della Commissione per le adozioni intemazionali 
Obiettivo: Monitoraggio continuo dei flussi di ingresso di minori stranieri a scopo adottivo. 

Unità di rilevazione: T'ibunale per i minon; Enti sutonizzati, 

Principali unità di analisi: coppie adottanti; minori adottati, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 20121 dati sono riferiti al 2011-2012; peril 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio-Enti autorizzati; Tribunale peri minorenni, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta Intervista telefonica: con modello cartaceo, 
Osservazione diretta: con PC o strumenti informatici, 

Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici della coppia, dati anagrafici del bambino; autorizzazioni all'ingresso concesse, paese di provenienza 
de bambino, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: i dati personali sono 
raccolti mebe per altre fnaltà 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famighe, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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2.55 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Isirazione 
solastica 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Studio di fattibilità e indagine campionaria sugli studenti stranieri nelle 
scuole secondarie 


Ministero istrazione, 
università e ricerca -  PUT-00001 Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali Sdi 
Ufficio istnizione 


Ministero istruzione, 
università e ricerca -  PUT-00002 
Ufficio istruzione 


Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non sdi 
statali i 
Ministero istruzione, 

università e ricerca - | PUT-00003 


Ufficio istuzione 


Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado 2di 
statali e non statali 


Ministero istruzione, 
università e ricerca -  PUT-00004 
Ufficio istmzione 


Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e 
non statali 


Ministero istrazione, 
università e ricerca - | PUT-00006 Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado Sdi 
Ufficio istruzione 


istero istruzione, 
università e ricerca -  PUT-00007 
Ufficio istuzione 


Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza nelle scuole 
secondarie di I grado 


stero istruzione, 
università e ricerca -  PUT-00008 


Ufficio istuzione 


Ministero istruzione, 
università e ricerca -  PUT-00009 
Ufficio istmzione 


Comune di Milano MII-0001 5 


Elaborazione, analisi e diffilsione dei dati relativi al sistema scolastico 
Istat IST-02014 raccolti dal Servizio Statistico del Ministero dell'Istruzione, Sde 
dell'Università e della Ricerca 


Totale lavori: 11 


Area: Anrwinictrazioni pubbliche e servici sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Ietrazine scolastica 
Statistiche da indagine - IST-02246 Studio di fattibilità e indagine campionaria sugli studenti stranieri nelle scuole secondarie 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Predisposizione della metodologia e dell'organizzazione di un'indagine campionaria volta a rilevare gli aspetti qualitativi dell'inserimento degli 
stranieri nelle scuole secondarie di I e II grado in Italia. 

Unità di rilevazione: Scuole secondarie di I e II grado; Studenti stranieri delle scuole secondarie di I e II grado; 

Principali unità di analisi: Studenti stranieri delle scuole secondarie dI e II grado, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2011, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
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Area: Aprminictrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Iorsgone solartica 
Statistiche da indagine - IST-02246 Studio di fattibilità e indagine campionaria sugli studenti stranieri nelle scuole secondarie 


modello cartaceo (PAPI); 

Principali caratteri statistici rilevati: caratteri socio-demografia, curriculum scolastico; livello e modalità di integrazione, livello della conoscenza della 
lingua italiana, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Î def persanali degli 
abmni stranieri sono indispensabili per contattarli è intervistarii, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione: Archivio Alunni 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Scuole secondarie di I e II grado 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: per fi armmistrarioi 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: Admnisiraneri dell scuok secondarie di I e II prado 
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici degli alunni stranien 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dali; 


Area: Anrwinictrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Ietrzpne scolastica 
Statitiche da indagine - PUI-00001 Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'univemsità e della ricerca - Ufficio istmuzione 

Responsabile del trattamento: Direttore penerale per gli studi, la statistica ei sistemi informativi 

Obiettivo: Diffondere le principali informazioni statistiche riguardanti lo spedfico ordine di scuola 

Unità di rilevazione: Scuole primarie statali enon statali; 

Principali unità di analisi: Istituti scolastici statali e non statali; Alunni; Docenti scuole non statali; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati: Si. E' tuttavia fatta salva la volontà dell'interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit; istituzioni scolastiche profit 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri] 2011 i dati sono niferiti al anno scolastico 2011-2012; peri] 2012 dali sono riferiti al anno scolastico 2012- 
2013; peril 2013 1 dati sono riferiti al anno scolastico 2013-2014; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: istituto scolastico; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Alunni per anno di nascita e sesso; Alunni per anno di corso e per orano scolastico; Alunni per cittadinanza 
straniera e nomadi; Alunni con disabilità, Alunni ammessi e non ammessi; Ripetenti per anno di corso; Numero classi; Personale ins esnante (solo scuole 
non statali); Alunni per lingua straniera studiata; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
economicità, in quanto i dati personali sono già dispomibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei /informatizzati, I dati sugli 
alunni sono rilevati in maniera amrerata: tuttavia viene indicato un trattarzento di dati personali, indusi i dati sensibili, in quanto nel caso di mreumi piccoli 0 di sowole con un numero 
di abmni ridotto si potrebbe mrsvmgne individuare il singolo 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, indvidui /famighe, 

‘Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, (sol per de iniezioni soolastiche) 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si solo per gli alunni: i dati delle istituzioni non sono resi anonimi, na conseruati in forma personal perchè 
necessari per ulieriori trattamenti statistici del titolare: 

I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta; 

I dati identificativi diretti: i dati delle istituzioni sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per dedacini di controllo, di qualità e di 
copertura 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare i 


Denominazione: Anagrafe delle scuole 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per altri fini: gestionali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: som 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici delle scuole 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: PUT-00002 - Rifmagione integrativa dei dati delle scuole dell'infimzia statali 
e non statali: PUI-00003 - Rilesazione interativa dii dati delle seno secondarie di provo grado statali e non statali. PUT-00004 - Rilenazione inturativa dele soste secondarie di 
sendo grado statali e non statali PUT-00006 - Studenti esaminati e dislomati della scuola seandaria di secondo grado; PUI-00007 - Rikvazione degli esiti degli srutimi e degli 
esami di licenza nelle senole secondarie di I grado: PUT-00008 - Rilevazione degli esiti degli scrasini nelle scuo secon darte di Il grado PUI-00009 - Angeraft degli studenti 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Aprminictrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Iorsgone solartica 
Statistiche da indagine - PUI-00002 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istuzione 

Responsabile del trattamento: Direttore penerale per gli studi, la statistica ei sistemi informativi 

Obiettivo: Iffondere le prinapali nformazioni statistiche iguardanti lo speafico ordme di scuola 

Unità di rilevazione: Scuole dell'infanzia statali e non statali; 

Principali unità di analisi: Istituti scolastici statali e non statali; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati: Si. E° tuttavia fatta salva la volontà dell'interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, istituzioni scolastiche profit 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono rifenti al 2011-12; per 11 2012 i dal sono rifenti al 2012-13; per il 2013 1 dati sono rifenti al 
2013-14; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: istituto scolastico, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: n. Bambini per sesso e anno di nascita; n. Bambini per orario scolastico, n. Bambini disabili; n. Bambini con 
cittadinanza straniera e nomadi; Sezioni; Servizi scolastici, Personale insegnante (solo scuole non statali); 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
economicità, în quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi /registri cartacei /informatizzati, I dati segli 
alunni sono rilevati fn maniera auertata: tuttavia viene indicato im Frattarwsento di dati personali, indisi i dati sensibili in quiamto nel caso di comuni piccoli 0 di souole con un nennera 
di abmni ridotto si potrebbe corsungue individuare i singolo 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, (sol per de &sfitgioni solastiche) 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si solo per eli abmni i dati delle istituzioni non sono resi amoninai, ma conseruati in forma personal perchè 
necessari per ulteriori rattamenti statistici del terolane: 

I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta; 

I dati identificativi diretti: i dati delle istituzioni sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per dedacini di ntralia, di qualità e di 
copertura 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare I 

Denominazione: Anagrafe delle scuole 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: som 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici delle scuole 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: PUT-00007 - Ribuagone mteoranva di dati delle scuole prewarie statali è 
non statali; PUI-00005 - Rilenazione intierativa dei dati delle scsodo secondarie di primo rado statali è non statali PUI-00004 - Rilevazione interatva delle sorole secondarie di 
seconda rado snatali e non statali PUT-0G006 - Studenti esaninati e dblomati della sola senndaria di secondo grado; PUT-00007 - Rikvazione deli esiti degli soutmi e degli 
esami di licenza nelle sonole secondarie di I grado; PUT-00008 - Ralevazione degli eseti degli serusimi nelle scuole secon darte di II srado; PUT-00002 - Anapraft deeli studenti 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; 


Area: Ansminicirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istragione è formazione - Argomento: Ietragone solattica 
Statistiche da indagine - PUI-00003 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'univemsità e della ricerca - Ufficio istmzione 

Responsabile del trattamento: Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 

Obiettivo: Diffondere le principali informazioni statistiche iguardanti lo spedfico ordine di scuola 

Unità di rilevazione: Scuole secondarie di primo grado statali enon statali; 

Principali unità di analisi: Istituti scolastici statali e non statali; alunni; docenti (solo scuole non statali); 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati: Si. E° tuttavia fatta salva la volontà dell'interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, istituzioni scolastiche profit 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono rifenti al 2011-12; peril 2012.i dab sono rifenti al 2012-13; per il 2013 i dati sono rifenti al 
2013-14 

Soggetto che raccoglie le informazioni: istituto scolastico, 
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: n. Alunni per anno di nascita e sesso; n. Alunni peranno di corso; n. Alunni ipaenti n. Alunni con cittadinanza 
non italiana e nomad, Numero classi, Personale docente (solo scuole non statali); n. Alunni con handicap; n. Alunni per lingua straniera studiata, 


I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
economicità, în quanto i dati personali sono già dispomibili in documenti amministrativi e/o archivi/vegistri cartacei informatizzati, I dati sigli 
alunni sono rilevati in maniera auerenata; tuttavia viene indicato um trattasento di dati personali, indisi i dati sensibili, in quanto nel caso di comuni piccoli 0 di souole con un nernera 
di abmni ridotta si potrebbe mrsungue individuare il singolo 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Aprminictrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Iotrsgone solartica 
Staristiche da indagine - PUI-00003 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, (sob per de iniezioni somlastiche) 

‘Trai dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Sf solo per gli abmni: i dati delle istituzioni non sono resi amoninzi, ma conservati in forma personal perchè 
necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare: 

I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, stato di salute, 

I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi amenimi dopo la raccolta; 

I dati identificativi diretti: i dati delle istituzioni sono conservati perchè niscessari peri propri trattamenti statistici: per dedacini di antralla, di qualità e di 
copertura 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista giù in possesso del titolare 1 


Denominazione: Anagrafe delle scuole 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: som 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici delle scuole 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: PUT-00007 - Ribmarione snteoranva di dati delle scuole promarie statali è 
non statali; PUI-00002 - Rilevazione integrativa dei dati delle suole dell'ufimzia siatali e non statali; PUI-00008 - Rilevazione inteerativa delle scuole seondarie di secondo prado 
shatali e non statali. PUI-00006 - Studenti esarsinati e diblorsari della souola secondaria di secondo grado; PUI-00007 - Eievazione degli esiti deeli scrutini e dedli sami di ltenza 
nelle scuole secondare di I grado; PUT-00008 - Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di TI grado; PUT-00009 - Anagrafe degli studenti 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; 


Area: drsminisirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Itragione soolariica 
Statistiche da indagine - PUI-00004 Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istnazione, dell'università e della ricerca - Ufficio istmzione 

Responsabile del trattamento: Direttore penerale per gli studi, la statistica ei sistemi informativi 

Obiettivo: Diffondere fe principali informazioni statistiche iguardanti lo speafico ordine di scuola 

Unità di rilevazione: Scuole secondarie di secondo srado statali e non statali; 

Principali unità di analisi: Alunni, Docenti (scuole non statali]; istituti scolastici; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati: Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell'interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicste al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, istituzioni scolastiche profit 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati seno rifenti al 2011-12; per 11 20121 dal sono rifenti al 2012-13; per il 2013 1 dati sono rifenti al 
2013-14; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: istituti scolastici, 
Modalità di raccolta delle informazioni; Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: n. Alunni per sesso e anno d nascita; n. Alunni peranno di corso, n Alunni ipeaenti per anno di corso; n. Alunni 
per lingua straniera studiata; Numero classi; Personale docente fsolo scuole non statali); n. Alunni per cittadinanza straniera e nomadi; n. Alunni disabili; 


I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
economicità, in quanto i dati personali sono già dispomibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei /informatizzati, I dati sugli 
alunni sono rilevati fn maniera amrerata: tuttavia viene indicato un Irattarzento di dati personali, indusi i dati sensibili, in quanto nel caso di mreumi piccoli 0 di sorole con un numero 
di abmni ridotto si potrebbe mrsvngne individuare il singolo 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, indvidui /famighe, 

‘Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, (sol per de iniezioni soolastiche) 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si solo per gli alunni: i dati delle istituzioni non sono resi anonimi, na conseruati in forma personal perchè 
necessari per ulieriori trattamenti statistici del titolare: 

I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta; 

I dati identificativi diretti: i dati delle istituzioni sono conservati perché necessari peri propri trattamenti statistici: per dedacini di controllo, di qualità e di 
copertura 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare i 


Denominazione: Anagrafe delle scuole 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per alto fini: gestionali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: sod 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici delle scuole 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: PUT-00007 - Rifvazione integrata di dati delle scuole primarie statali e 
non statali; PUI-00002 - Eilenazione intierativa dei dati delle souole dell'nfimzia sratali e non statali PUI-00005 - Rilevazione interativa dei dati delle scuole secmdarie di primo 
grado statali e non statali; PUT-00006 - Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di sendo grado; PUT-00007 - Rikvazione denli esiti degliscratini e degli esamsi di 
liemza nelle senol secondarie di I grado; PUI-00008 - Ribvazione deslî esiti degli serutini nelle scuole seondare di II srado; PUT-00009 - Anaeraft deli studenti 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Aprminictrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Iotrsgone solartica 
Staristiche da indagine - PUI-00004 Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali 


E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; 


Area: drsminisirazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione soolartica 
Statistiche da fadasize - PUI-00006 Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istnazione, dell'università e della ricerca - Ufficio istmzione 

Responsabile del trattamento: Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 

Obiettivo: Diffondere le informazioni riguardanti gli esiti degli esami di Stato perla scuola secondatia di II grado 

Unità di rilevazione: Scuole secondarie di secondo grado statali e non statali, sedi di esame di stato; 

Principali unità di analisi: Studenti esaminati e diplomati; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati: Si. E° tuttavia fatta salva la volontà dell'interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; istituzioni scolastiche profit 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010-11; per il 2012.i dati sono riferiti al 2011-12; per il 2013 dati sono riferiti al 
2013-18; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: istituzione scolastica; 
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Esaminati per esito dell'esame; Diplomati per sesso; Diplomati per età, Diplomati per attadinanza, Diplomati per 
votazione conseguita, Esami differenziati - disabilità 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o drchioi/vegistri cartacei/informatizzati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, riferiti a istituzioni scolastiche e diplomati 

‘Trai dati personali trattati ci sono anche dati sensibili; Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi anonimi dope la raccolta, 

I dati identificativi diretti: i dati delle istituzioni sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagini di controllo, di 
qualità e di copertura 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico, 


Utilizzo di liste di partenza 
Lista giù in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafe delle scuole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni. sof 
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici della scuola 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: PUT-00007 - Ribwazione integrativa di datî delle scuole primarie statali e 
nov statali; PUI-00002 - Rilevazione inteorativa dei dati delle sonde dell'nfimzia statali e non statali: PUI-00003 - Rilevazione interativa dei dati delle seno seomdarie di primo 
grado statali e non siztali PUT-00004 - Eievazione intesrativa delle scuob secondarie di secondo grado statali è non statali: PUI-00007 - Rilevazione desli esiti deli scrutini è degli 
esenti di licenza nelle sonole secondarie dil grado; PUT-00008 - Rilevazione degli esiti degli scratini nelle scuole secon darte di II grado, PUI-00002 - Angerglt degli studenti 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; 


Area: drrministrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istragione e formazione - Argomento: Istrzione solatica 
Skrtistiche da indagine - PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza nelle scuole secondarie di I grado 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istnazione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione 

Responsabile del trattamento: Direttore generale per gli studi, la statistica ei sistemi informativi 

Obiettivo: IMffondere le informazioni statistiche riguardanti gli esiti degli scrutini e degli esami di licenza per lo specifico ordine di scuola 

Unità di rilevazione: Scuole secondane di I grado statali e non statali, 

Principali unità di analisi: alunni scrutinati e licenziati; 

E' previsto l'obbligo di risposta peri soggetti privati: Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell'interessato di non consentire il trattamento statistico da 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, istituzioni scolastiche profit 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 2010-11; per11 20121 dab sono rifenti al 2011-12; per il 2013 1 dati sono rifenti al 
2012-15; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: istituto scolastico, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: alunni non valutati per anno di corso; alunni serutinati per anno di corso e sesso; alunni amessi e non ammessi per 
anno di corso e sesso; licenziati per sesso e voto conseguito; alunni disabili, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Aprminictrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Iorsgone solartica 
Starictiche da indagine - PUI 00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza nelle scuole secondarie di I grado 


economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cdrtacei/informatizzati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, individui /famiglhie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, riferiti a istituzioni scolastiche 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta; 

I dati identificativi diretti; i dati delle istituzioni sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici; per indagini di controllo, di 
qualità e di copertura 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare I 

Denominazione: Anagrafe delle scuole 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni. somof 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici della scuola 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare PUT-00007 - Ribuazione mierativa di dati delle scuole primario statali è non 
statali PUT-00002 - Rikuazione steranva dei dari delle scuole dell'infimota statali e non statale, PUT-00005 - Rikvazione inteprativa dii dati delle scuole conndarie di primo 
grado statali e non sirtali PUT-00004 - Edevazione inteerativa delle scuob secondarie di secondo grado statali è non statali PUT-00006 - Studenti esaminati è diblommati della 
sonoda seandaria di secondo grado: PUT-00008 - Rilevazione deoli esiti degli soutini nelle sorole secondarie & II erado; PUT-00008 - Angerafe deli studenti 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; 


Arca: Aprnsintetrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Iotrugone soolartica 
Statistiche da indagize - PUI-0008 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di IT grado 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istmzione 

Responsabile del trattamento: Direttore penerale per gli studi, la statistica ei sistemi informativi 

Obiettivo: Diffondere le informazioni relative agli esiti degli serutini nello speafico ordine di scuola. 

Unità di rilevazione: Scuole secondane di secondo grado statal e non statali; 

Principali unità di analisi: Studenti scrutinati; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati: Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell'interessato di non consentire il trattamento statistioo de 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit; istituzioni scolastiche profit 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono rifenti al 2010-11; per11 20121 dal sono rifenti a1 2011-12; per il 20131 dati sono rifenti al 
2012-13; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: istituto scolastico; 
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Alunni ammessi e non ammessi all'anno successivo; Alunni non valutati; Alunni con giudizio sospeso; alunni 
disabili; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi efo archivi/vegistri cartacei/informatizzati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, riferiti a istituzioni scolastiche 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta, 

I dati identificativi diretti: i dati delle istituzioni sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di 
qualità e di copertura 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 

Denominazione: Anagrafe delle scuole 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: sestonali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: seno 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici della scuola 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: PUT- 00007 - Rabuazione intesrativa di dati delle scuole provarie statali e 
non statali; PUT-00002 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'nfimzia siatali e non statali; PUI-O000S - Ritevazione infeprattva dei dati delle scuole secondarie di primo 
grado statali e non sigla PUT-00004 - Eievazione intecrativa delle scuob secondarie di secondo grado statali è non statali: PUI-00008 - Studenti esaminati è diblomati della 
scuola secondaria di secondo grado: PUT-00007 - Rilevazione desli esiti degli srutmi è deli esanzi di licenzia nelle scuole sewndarie di I grado; PUI-00009 - Anaprafà degli studenti 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Aprminictrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Iorsgone solartica 
Statitiche da mdagre - PUI-0009 Anagrafe degli studenti 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istmuzione 

Responsabile deltrattamento: Direttore penerale per gli studi, la statistica ei sistemi informativi 

Obiettivo: Monitorare il percorso scolastico dello studente, razionalizzan do i flussi informativi all'intemo del Ministero e migliorando la qualità delle 
informazioni acquisite. 

Unità di rilevazione: istituzioni scolastiche; 

Principali unità di analisi: alunni; istituzioni scolastiche, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati: Si. E° tuttavia fatta salva la volontà dell'interessato di non consentire il trattamento statistico de 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, istituzioni private profit 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2012 dati sono niferiti al 2012-2013; peril 20131 dati sono 
riferiti al 2013-2014, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: istituto scolastico, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: età; sesso; cittadinanza; scuola carceraria; disabilità 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: reonifengeeso del permrsi 
scolastici 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Trai dati personali trattati ci sono anche dati sensibili; Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdigine contimaa e/0 longitudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare 1 


Denominazione: Anagrafe scuole 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per alto fini: gestionali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: &tegioni sonliastiche 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici delle scuole 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare PUT.00007 - Ribuagione mAgrativa di dati delle scuole privsarie statali e non 
statali PUT-00002 - Ribuasione mieratva dei dari delle scuole dell'infimata statali e non statali PUI-00003 - Rikvazione integrativa dii dati delle scuole soondarie diprimo 
grado statali e non stgtale PUT-0000£ - Rilevazione inteeratmva delle scuob secondarie di secondo grado statali è non statali PUT-00006 - Studenti esaminati e diblomnati della 
suola secondaria di secondo grado; PUT-00007 - Rilevazione degli esiti degli soutmi e digli esansi di licenza nelle scuole seandarie di I grado: PUI-00008 - Rilevazione degli esiti 
degli senti nelle sonole sondare di II grado 


Area: dnreminisrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Isfrugione e formazione - Argomento: Istregione scolatica 
Statistiche da fonzi aneministratize organizzate - MIL-00015 Percorsi formativi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Comune di Milano 

Responsabile del trattamento: Direttore del Settore Sistemi Integrati peri Servizi e Statistica 

Obiettivo: Monitoraggio della regolantà e delle forme di partecipazione gl sistema di istruzione locale, finalizzata anche a onentare e sostenere le funzioni 
del Comune di Milano in materia di dititto allo studio. 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizzata £ 


Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione residente 

Titolare: Settore Servizi al Cittadino 

Unità di archivio: Record anagrafico. 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono nifenti al dal 15 settembre 2011, per il 20121 dati sono nfeniti al dal 15 settembre 2012, peri 20131 
dati sono nfenti al dal 15 settembre 201%, 

Principali caratteri statistici rilevati: Genere, età e cittadinanza 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #rditezze comtnaa e/o longitedinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: La separazione dei dari ieniificativi richiederebbe l'operazione onerwsa di frazionamento degli archi e di codifica 
amivoea delle porzioni di record, 
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Area: Aprminictrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Iorsgone solartica 
Stastiche derivate 0 riedaborazioni- TST-02014 Elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi al sistema scolastico raccolti dal Servizio Statistico del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Analizzare i dati relativi al sisterna scolastico italiano e costruire indicston specifia per la diffusione. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psr i 


Denominazione: Rilevazione inteerativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali 

Codice PSN: PUI-00002 

Titolare: Ministero della pubblica istrazione 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno scolastico 2009/2010; per il 2012 dati sono riferiti al anno scolastico 2010/2011, 
peril 2013 i dati sono riferiti al anno scolastico 2011/2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Barbini per sesso, regione, provenineza peoprafica e gestione della scuola. 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali 

Codice PSN: PUI-00001 

Titolare: Ministero della pubblica istruzione 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sono riferiti al anno scolastico 2009/2010; per il 20121 dati sono riferiti al anno scolastico 2010/2011; 
peril 2013 i dati sono riferiti al anno scolastico 2011/2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Alunni per sesso, regione, cittadinanza e pestione della scuola 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali 
Codice PSN: PUI-00003 

Titolare: Ministero della pubblica istruzione 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono rifenti al mno scolastico 2009/2010, per i1 20121 dati sono riferiti al anno scolastico 2010/2011, 
peril 2013 1 dati sono nifenti al anno scolastico 2011/2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Alunni per sesso, regione, provenienza geografica e pestione della scuola. 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 

Denominazione: Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo srado statali e non statali 

Codice PSN: PUI-00004 

Titolare: Ministero della pubblica istmzione 

Periodo di riferimento dei dati: peri) 2011 i dati sono riferiti al anno scolastico 2009/2010; per il 2012 dati sono riferiti al anno scolastico 2010/2011, 
peril 2013 i dati sono rifeniti al anno scolastico 2011/2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Studenti per sesso, regione, provenienza geografica e gestione della scuola 
Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 

Denominazione: Studenti esaminati e diplernati della scuola secondaria di secondo grado 

Codice PSN: PUI-00006 

Titolare: Ministero della pubblica istruzione 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono rifenti al mno scolastico 2008/2009, per 11 20121 dati sono riferiti al anno scolastico 2009/2010, 
peril 2013 i dati sono riferiti al anno scolastico 2010/2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: Diplomati per sesso, regione e tipo scuola 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sone resi anonimi al termine del trattamento, 
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2.56 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Spes 
Istrazione Formazione professionale e Conti dell'Istruzione 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 

Lis 
Ministero istruzione, 
università e ricerca - 


MUR-00010 Spesa per l'istruzione terziaria (Ocse - Eurostat - Unesco) Sde 


Ufficio università e 


Totale lavori: 1 


Area: Anmmnitazioni pubbliche è servisi sociali - Settore: Iefruzione e firwazione - Argomento: Spese Ietruzione, Formazione profissional e Conti dell'Istruzione 
Stastiche derinate 0 rielaborazioni - MUR-00010 Spesa per l'istruzione terziaria (Ocse - Eurostat - Unesco) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

Responsabile del trattamento: Ufficio II del Dipartimento per l'Università, 'AFAM e per la Ricerca del MIUR (Università e Ricerca) 

Obiettivo: Produrre informazioni relative alla spesa per l'istruzione terziaria (universitaria e non universitaria), secondo i soggetti erogatori e secondo la 
natura economica, nell'ambito di progetti intemazionali (Oese-Eurostat-Unesco) 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 


Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 

Denominazione: Rendiconto generale dello Stato 

Titolare: MEF 

Tipologia: Controllo e validazione, 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Conto consuntivo 

Acquisizione di: Microdzti; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: impreseyistituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
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2.57 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Personale 
Uitversita' ed istruzione terziaria 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Ministero istruzione, 
università e ricerca - 


| i i MUR-00002 Personale docente di ruolo Sda 
Ufficio università e 


icerca 


Ministero istruzione, 


uni ità i - n H di i È 
i II " MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo Sdi 
Ufficio università e 


ricerca 


Area: Aprmnistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istorgione e formazione - Argomento: Personale Unsere! ed sireczione tergiaria 
Statistiche da finti amministrative organizzate - MUR-00002 Personale docente di ruolo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'univemità e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

Responsabile del trattamento: Uffico II del Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca del MIUR (Università e Ricerca) 
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative al personale docente di ruolo degli Atenei statali e non statali. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizzata I 


Denominazione archivio: Personale docente in servizio 

Titolare: MIUR - CINECA 

Unità di archivio: Singolo docente 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno solare; per il 2012.i dati sono riferiti al anno solare; peri 2013 dati sono riferiti al 
anno solare, 

Principali caratteri statistici rilevati: Genere, età, qualifica, anno di inserimento nella qualifica, area scientifico-disciplinare di afferenza, facoltà e ateneo 
di afferenza, retibuzione e oneri 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

"Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditeze comma e/0 longitedinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan: 


Area: Ansministrazioni pubbliche e servisi sociali - Settore: Isfrrzione è formazione - Argomento: Personale Untersita' ed istruzione tereiaria 
Statistiche da indasize - MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

Responsabile del trattamento: Responsabile della Rilevazione sul Personale docente a contratto e sul Personale tecnico-amministrativo 

Obiettivo: Produrre informazioni statistiche volte a integrare informazioni di origine amministrativa già disponibili in altre banche dati del Ministero 
relative al personale a contratto (docenti, collaboratori linguistici, collaboratori in attività di ricerca e personale tecnico-amministrativo) degli Atenei Statali e 
non Statali 

Unità di rilevazione: Università statali, Università non statali; 

Principali unità di analisi: Personale docente a contratto per facoltà e per settore scientifico-discipinare, Personale tecnico- amministrativo di ruolo e a 
contratto per area funzionale; Collaboraton linguistici per Ateneo, Collaboraton in attività di ricerca per Ateneo; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 


Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al personale a contratto:anno accademico; personale TA di muolo e collaboratori in 
attività di ricerca: anno solare, per il 20121 dati sono nifenti al personale a contratto: anno accademico; personale TA di ruolo e collaboratori in attività di 


— 554 —È 
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Area: Aprminicirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Personale Unsersita' ad sefrugione teroiaria 
Statistiche da indagize - MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo 


ricerca: anno solare; per il 2013 i dati sono tifeniti al personale a contratto:anno accademico; personale TA di ruolo e collaborstoti in attività di ricerca: anno 
solare, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: n docenti per sesso, Sede universitaria, Facolta peri docenti, Aree scientifico-disaplinani peri docenti; Tipo di 
attivita' peri docenti; Tipo di contratto peri collaborston linguistic, Area funzionale per il personale tecnico-amministrativo; Tipologia di collaborazione 
peri collaboratori in attività di iicerca, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; I dati personali sono relativi all'istitezione vniversitaria (denominazione e sede) che è l'imità di 
rilevazione della presenti SDI: 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fadapine continna e/o longitudinale altro motivo: I 
Jenorzeni rilevati sulle istitunoni imavrsitare devono essere riconducibit al nome e alla sede dell'istituzione per le fmalità dell'indasine (di tipo statistico) 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: Elenco istituzioni universitarie italiane e sasole supenioni 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. indagine conzinua lneimdnale rifrita a somelti pubblici 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Untensd statali e non statali. scuole seperiori 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione dell sede didattica, indinzzo, ifenmenti telefonici ffax femall 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in : MUR-00013 Monitoraggio delle immatricolazioni; MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati 
al 31 gennaio; MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria; MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a favore degli studenti; 


Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 
Commzmicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan 
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2.58 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Îsirazione 
unmversità 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 

Lis 
Ministero istruzione, 
università e ricerca - 


MUR-00013 Monitoraggio delle immatricolazioni Sdi 


Ufficio università e 


Ministero istruzione, 


Università e MCCIC - —1/T/R_00023 Rilevazione Istruzione Universitaria Sdi 


Ufficio università e 


Ministero istruzione, 
università e ricerca - 


+ i " MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 gennaio Sdi 

Ufficio università e 
ricerca 
Ministero istruzione, 
università € FICSICA > NATIR-0002] Uitilizzazione a fini statistici dei dati dell'Anagrafe Nazionale degli Shi 
Ufficio università e Studenti Universitari 
ricerca 

stat IST-01421 Elaborazione ed andlisi di dati di fonte MIUR sul sistema universitario  Sde 


Totale lavori: 5 


Area: Anmuinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Isfrugione e formazione - Argomento: Lorsgione università 
Staristiche da indazine - MUR-00013 Monitoraggio delle immatricolazioni 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative agli immatricolati del sistema Universitatio. 

Unità di rilevazione: Università statali; Università non statali; 

Principali unità di analisi: Studenti iscritti al primo anno e immatricolati; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esdusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 30,711/2011; peril 2012 dati sono riferiti al 30/11/2012; per il 20131 dati sono 
riferiti al 30/11/2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Corso, tipologia del corso, facoltà, sede didattica, sesso del totale degli ISCRITTI AL 1° ANNO; Corso, tipologia 
del corso, facoltà, sede didattica, sesso del totale degli IMMATRICOLATI, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; : ] Dax fersonali (denominazione e sede) sono relativi all'atitezione ambersitaria (P unità di 
rilevazione della presente SDI 

‘Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fndagire continua e/o longitudinale ditro motivo: I 
fenorseni rilevati sulle istituzioni universitari devono essere riconduabili al morse e alla sede dell'istituzione per finalità statistiche 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare 1 


Denominazione: Elenco Istituzioni Universitarie italiane 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. sndagine conzinua bngimdinale rifrita a somelti pubblici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Università statali è non statali 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici/fax email 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in : MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo; MUR-00024 Rilevazione 
studenti iscritti e laureati al 31 gennaio, MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria; MUR-00006 Contibuzione studentesca e interventi delle 
universita' a favore degl studenti; 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Anmimnictrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Isfrugione e formazione - Argomento: Loragione università 
Staristiche da indezine - MUR-00013 Monitoraggio delle immatricolazioni 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata £ 
Denominazione archivio: Banca dati dell'Offerta Formativa (MIUR-CINECA) 


‘Titolare: MIUR 

Unità di archivio: Corso di studi 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dai sono rifenti al 31/03/2010 perl'a.a 2010/2011, per il 2012 i dati sono nferiti al 31/03/2011 per l'aa 
2011/2012; per il 20131 dai sono nifenti al 31/03/2010 perl'a.a. 2012/2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: denominazione del corso, tipologia, classe di appartenenza, facoltà, sede didattica 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 


Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (efe par. 1.4) 


Area: Areminisrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Ieirugine e formazione - Argomento: Lergione università 
Statistiche da indagine - MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'univemità e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

Responsabile del trattamento: Responsabile Rilevazione Istruzione Universitana 

Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative alla dimensione quantitativa di aspetti iguardanti il sisterna universitario. 

Unità di rilevazione: Università statali, Università non statali; Scuole superiori (formazione universitaria e post laurea], 

Principali unità di analisi: Studenti iscritti e immatricolati; Studenti laureati; Crediti acquisiti e annualità superate; Studenti iscritti ai corsi post laurea e che 
hanno conseguito il titolo nei corsi post larea; Università e scuole superion; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono nifenti aliscitti; anno accademico; laureati/esami/ dottor: anno solare; peril 2012 i dati 
sono tiferiti al iscritti: anno accademico; laurestiesami//dottori: anno solare; per il 2013 i dati sono riferiti al iscritti: anno accademico; 

laureati /esami/dotton: anno solare, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: in formato elettronico; via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, anno di nascita, anno di corso, provenienza geografica del totale ISCRITTI per corso; anno di prima 
immatricolazione, possesso di titolo univ, trasferimenti del totale ISCRITTI per corso; sesso, anno di nascita, provenienza geografica del totale 
IMMATRICOLATI per corso; diploma di scuola sec. super., voto di maturità, crediti riconosciuti del totale IMMATRICOLATI per corso; sesso, anno di 
nascita, provenienza geografica del totale LAUREATI per corso; anno di prima immatricolazione, già in possesso di titolo univ. del totale LAUREATI per 
corso; stabilità nel corso, diploma di scuola sec posseduto, voto di matuiità del totale LAUREATI per corso, sesso, anno di nascita, istituzione del totale 
ISCRITTI AI CORSI POST-LAUREA per corso e tipologia corso; sesso, anno di nascita, istituzione del totale diplomati nei CORSI POST-LAUREA per 
corso e tipologia corso; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; I Dax persmali (denominazione e sede) sono relativi all'istituzione universitaria = unità di 
rilevazione dell'a presente SDI 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessati peri propri trattamenti statistici; frdiagine continaa e/o longitedinale, altro motivo: I 
Jenorzeni rilevati sulle istituzioni smiveritari devono essere riconducibili al nome e allasede dell'atruzione per le finalità statistiche dell'indaeme. 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare I 


Denominazione: Elenco Istituzioni universitarie italiane e Scuole superiori per la formazione post laurea 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indasine onzmua e bnotudmale roirita ad enti pubblici caltolo 
indizatori per sede 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni Università statali e non statali: snok superiori 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici /fax, email 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in : MUR-00005 Docenti a contratto e personale teenico-amministrativo, MUR-00013 Monitoraggio delle 
immatricolazioni, MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 gennaio, MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a 
favore degli studenti; 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 
Denominazione archivio: Banca dati dell'Offerta Formativa (MIUR-CINECA) 


Titolare: MIUR 
Unità di archivio: Corso di studi 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/03/2010 perl'a.a. 2010/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/03/2011 per l'.a 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Anmuinictrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Isfrugione e formazione - Argomento: Lorsgione università 
Statistiche da indagine - MIUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria 


2011/2012; per il 2013 i dati sono rifenti al 31/03/2012 per l'aa. 2012/2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: denominazione del corso, tipologia, classe di appartenenza, facoltà, sede didattica 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 


Diffusione e Comunicazione 


Diffasione 


Area: Anorinitrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Leragzione università 
Statistiche da indacize - MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 gennaio 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

Responsabile del trattamento: Responsabile Rilevazione Iscritti al 31/01 

Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative alla dinnensione quantitativa di alcuni aspetti riguardanti il sistema Universitario con esclusione del 
post-laurea. 

Unità di rilevazione: Università statal; Università non statali; 

Principali unità di analisi: Studenti iscritti e immatncolati al 31 gennaio; Studenti laureati nell'anno solare, Studenti partecipanti ai test preselettivi dei 
corsi ad accesso programmato; Università, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono nfenti al 31/01/2011, peril 2012 dati sono nifenti al 31/01/2012; per il 20131 dai sono 
rifenti al 31/01/2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni; Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: corso, tipologia del corso, facoltà, sede, sesso, regolarità degli studi del totale studenti ISCRITTI AL 31/01; corso, 
tipologia del corso, facoltà, sede, sesso, del totale studenti ISCRITTI AL 1° ANNO AL 31/01; coro, tipologia del corso, facoltà, sede, sesso, deltotale 
studenti IMMATRICOLATI AL 31/01; corso, tipologia del corso, facoltà, sede, sesso del totale LAUREATI nell'anno solare, n° posti a concorso, n° 
domande presentate, n° candidati presenti al test per sesso, nei comi ad ACCESSO PROGRAMMATO, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; I Dar personali (fenommazione e sede) sono relativi all'istituzione seniversitaria (= unita di 
rilevazione della presente SDI), 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fmdagine contimsa e/o longitedinale, altro motivo: I 
fenonseni rilevati sulle istituzioni umiveritare devono essere riconduabili al nome e alla sede dell'istituzione per k finalità dell'indezine (di tivo statistim) 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare i 


Denominazione: Elenco Istituzioni universitarie italiane 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per fini statistici. Indgrine ontinna e longitudinale riffrita a sogeetti pubblicò: calolo 
dndicatori per sede 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Unhersità statali e non statali 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica indinzzo, riferimenti telefonici fax-email 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in : MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo; MUR-00013 Monitoraggio delle 
immatricolazioni; MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria, MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle università' a favore degli 
studenti; 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ormpanizzata £ 
Denominazione archivio: Banca dati dell'Offerta Formativa (MIUR-CINECA) 


Titolare: MIUR 

Unità di archivio: Corso di studi 

Periodo di riferimento dei dati: peri) 2011 i dati sono riferiti 31 31/03/2010 perl'aa 2010/2011; per il 2012 dati sono tiferiti al 31/03/2011 per l'aa 
2011/2012; per il 20131 dai sono rifenti al 31/03/2012 per l'aa 2012/2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: denominazione del corso, tipologia, classe di sppartenenza, facoltà, sede didattica 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ultenion trattamenti statistici del 
titolare; 


Diffusione e Comunicazione 
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Area: Anmunistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Isfrugione e formazione - Argomento: Lorsgione università 
Statistiche da indagze - MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 gennaio 


Diffusione 


Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 


Area: Anemmistrazioni pubbliche e servizi sossali - Settore: Istwgone e formazione - Argomento: Lstrwgione università 
Swadio prosettuat - MUR-00021 Utilizzazione a fini statistici dei dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'univemità e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Responsabile dello studio progettuale 
Obiettivo: Utilizzo dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari a fini statistici. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa otpaniziata I 
Denominazione archivio: Banca dati dell'Offerta Formativa MIUR-CINECA 


Titolare: Consorzio Interuniversitario CINECA 

Unità di archivio: corsi di studi 

Periodo di riferimento dei dati: peri) 2011 i dati sono riferiti al 31/03/2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: denominazione del corso, tipologia, classe di appartenenza, facoltà, sede didattica 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

Fonte amministrativa orpanizzata 2 

Denominazione archivio: ANS, Anagrafe Nazionale Studenti 

Titolare: Consorzio Interuniversitario CINECA 

Unità di archivio: singolo studente 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono nifenti a1 31/03/2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: denominazione del corso, tipologia, classe di appartenenza, facoltà, sede didattica, provenienza, età, sesso, anno di 
immatricolazione, possesso di titoli precedenti, crediti riconosciuti 

Acquisizione di: Dati appregati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermne del trattamento, 


Area: Anouinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Isf qione e fhrmazione - Argomento: Loyregione vniersità 
Stactiche derivate 0 rielaborazioni - IST-01421 Elaborazione ed analisi di dati di fonte MIUR sul sistema universitario 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Diffondere i principali aggregati afferenti al sistema universitario italiano e specifici indicatori 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Formazione post - laurea 

Codice PSN: MUF- 00012 

Titolare: Ministero dell'università e della ricerca 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sono riferiti al anno accademico 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al mno accadernico 
2010/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al anno accademico 2011/2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Area disciplinare 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Iscritti e immatricolati 

Codice PSN: MUE-00007 

Titolare: Ministero dell'università e della ricerca 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno accademico 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al anno accademico 
2010/2011; per il 2013 i dati sono nfenti al mno accademico 2011/2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, regione, provenienza peoprafica, sruppo disciplinare 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Lauresti ed esami 

Codice PSN: MUR-00011 

Titolare: Ministero dell'università e della ricerca 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono nifenti al anno accademico 2009/2010; per il 2012 i dali sono rifenti al mno accadernico 
2010/2011; per il 20131 dati sono riferiti al mno accademico 2011/2012; 
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Area: Anmunictrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Isfrugione e formazione - Argomento: Lorsgione università 
Stastiche derivare 0 rielaborazioni - TST-01421 Elaborazione ed analisi di dati di fonte MIUR sul sistema universitario 


Principali caratteri statistici rilevati: Gruppo disciplinare, sesso 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.59 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: 
Contribuzzone studentesca e Diritto allo studio Ussiversità ed istruzione terziaria 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavori i 
Ministero istruzione, 

università e Dicarea © AMTIR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a fsvore degli Sdi 
Ufficio università e studenti 


Ministero istruzione, 


università e ricerca - Contribuzione studentesca e interventi degli istituti AFAM a favore degli 
sei MUR-00016 : 
Ufficio università e studenti 


Sdi 


Ministero istruzione, 
università e ricerca - 


MUR-00008 Diritto allo studio Sdi 


Ufficio università e 
ricerca. 


Totale lavori: 3 


Area: Arministrazioni pubbliche e servii sociali - Settore: Istruzione e firmwazione - Argomento: Contribuzione shidenisca e Diritio allo studio Uniwrstà ed istruzione 
dergiaria 
Statistiche da indazine - MIUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita" a favore degli studenti 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istrazione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

Responsabile del trattamento: Ufficio II del Dipartimento per l'Università, I'AFAM e per la Ricerca del MIUR (Università e Ricerca) 
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative al gettito della contribuzione siudentesca, agli importi pagati dagli studenti per l'isenizione e fa 
frequenza dei corsi universitari ed agli interventi di dinitto allo studio (esonen dalle tasse e interventi di natura finanziana) effettuati dall'Ateneo. 
Unità di rilevazione: Università statali, Università non statali; 

Principali unità di analisi: Università, Studenti isentà, Strutture, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono nifenti al anni finanziari 2009 e 2010, studenti (a.a. 2009/2010) al 31/12/2010; strutture al 
1511/2010; peril 20121 dati sono nferiti al anni finanzian 2010 e 2011; studenti (a a. 2010/2011) al 31/12/2011; strutture al 1/11/2011; peril 20131 dati 
sono riferti al mni finanziari 2011 e 2012, studenti fa.a 2011/2012) al 31/12/2012; strutture al 1/11/2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Tasse e contributi degli studenti; Distribuzione degli studenti per classe di importo della contribuzione pro-capite; 
Esoneri totali secondo la tipologiafsalute), Esonen parziali secondo la tipologia Nurnero degli interventi a favore degli studenti pertipologia Spesa degli 
interventi a favore degli studenti per tipologia; Mense e alloggi; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; I Dar personali (denonemazione e sede) sono relativi all'istituzione smiversitaria (= unita di 
rilevazione della presente SDI 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: indagine continsa e/o longitedinale, altro motteo! I 
fenorseeni rilevati sulle istituzioni universitarie devono essere riconduebili al nome è alla sede dell'istituzione per finalità statistiche, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare I 

Denominazione: Elenco istituzioni universitarie italiane e souole superiori 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. Indagine ontinna longitudinale riferita a somerti pubblici 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni Unsensà statali e non statali: sane superiori 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici /fax femail 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in : MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo; MUR-00013 Monitoraggio delle 
immatricolazioni, MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 pennaio, MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria, 
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Area: Anminitrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istruzione e irwazione - Argomento: Contribuzione shidenisca e Diritto allo studio Unsersttà ed istruzione 
derqiaria 
Satistiche da Sdazine - MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a favore degli studenti 


Diffusione e Comunicazione 


Si (ef. par. 1.4) 


Penninisira gioni pubbliche e servigi social - Settore: Letrugione e formazione - Argomenti 
der qiaria 
Statistiche da indazize- MUR-00016 Contribuzione studentesca e interventi degli istituti AFAM a favore de gli studenti 


Diffusione 


Diffusione di variabi 


Contribuzione studentesca e Deritio allo studio Università ed istruzione 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'univemità e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

Responsabile del trattamento: Ufficio II del Dipartimento per l'Università, 'AFAM e per la Ricerca del MIUR. (Università e Ricerca) 

Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative al pettito della contribuzione studentesca ed agli interventi di dintto allo studio (esoneri dalle tasse e 
interventi di natura finanziaria) effettuati dagli Istituti AFAM 

Unità di rilevazione: Accademie di belle arti statali e legalmente riconosciute, Conservatori e Istituti di musicali pareggiati; Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche, Accadernia nazionale di danza, Accademianazionale di arte drammatica, 

Principali unità di analisi: Istituti AFAM, Studenti iscritti; 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al anno finanziario 2010; studenti aa 2010/2011; per il 2012.i dati sono riferiti al 
anno finanziario 2011; studenti a a 2011/2012; per il 2013 i dali sono rifenti al anno finanziario 2012, studenti a.a. 2012/2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Istituti AFAM: Tasse e contributi degli studenti; Esoneri totali secondo la tipologia (salute); Esoneri parziali 
secondo la tipologia, Numero degl interventi a favore degli studenti per tipologia, spesa degli interventi a favore degl studenti per tipologia, Vocd da 
bilancio dell'istituto (solo per pi istituti non statali); 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, I Dari persmali (Henommagione e sede) sono relativi all'istituzione imiversitaria (3 vmità di 
rilevazione dell'a presente SDI 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdiagize continna e/0 longitedinale, altro motivo! I 
Jenorseni rilevati sulle istituzioni smiversitare devono essere riconduabii al nome e alla sede dell'istituzione per finalità statistiche 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista giù in possesso del titolare i 


Denominazione: Elenco delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagine conzinna bngimdinale rifirità a soggetti pubblici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: inmiprese/istituzioni: Istituzioni di Ada Formazione Artisttar e Musicale stanali e non statali 
Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici /fax femail 


Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 
Area: Areministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istrugione e Orrvazione - Argomento: Coniribuzione stidenzasca e Diritto allo stidio Università ed istruzione 
Arziaria 
Statitiche da magsine - MUR-00008 Diritto allo studio 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istnazione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

Responsabile del trattamento: Ufficio II del Dipartimento per l'Università, I'AFAM e per la Ricerca del MIUR (Università e Ricerca) 

Obiettivo: Produrre statistiche relative ai diversi aspetti del Diritto allo Studio nell'ambito dell'Istruzione terziania (strutture, interventi e spesa). 

Unità di rilevazione: Organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario; Istituti di livello universitario che erogano interventi con fondi 
regionali, Collegi universitari statali; Collegi universitari legalmente riconosciuti; 

Principali unità di analisi: Studenti iscritti a corsi di livello universitario; Personale peril Dinitto alle Studio, Strutture per il Diritto allo Studio; Isttuzioni 
peril Diritto allo Studio; 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al anno finanziario e solare 2010; studenti a.a 2010/2011; strutture al 1/11/2011, 
personale al 31/12/2010; per 11 2012 i dati sono riferiti al anno finanziario e solare 2011; siudenti a.a. 2011/2012, strutture al 1/11/2012; personale al 
31/12/2011; peril 2013 i dati sono riferiti al anno finanziario e solare 2012; studenti a a 2012/2013; strutture al 1/11/2013, personale al 31/12/2012, 
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Area: Animazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istrugione e irwazione - Argomento: Contribuzione studentesca e Diritto allo studio Unsvwrstà ed istruzione 
der qiaria 


Statistiche da mazzine - MUR-00008 Diritto allo studio 


Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Borse di studio; Presti d'onore; Integrazioni per mobilita' e per handicap, Contributi per alloggi, trasporti e alti 
sussidi; Collaborazioni per attivita' a tempo parziale, Posti alloggio; Mense, Fasti erogati; Personale secondo il tipo di rapporto d'impiego, Voa de bilanoi 
consuntivi; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; I Dati personali (denonmazione e sede) sona relativi all'istituzione veniversitaria (= unita di 
rilevazione della presente SDI 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frmdiagine continna e/o longitedinale, altro motivo! I 
fenomeni rilevati sulle istituzioni smiversitare devono essere riconduabili al nome e alla sede dell'istituzione per finalità statichiche 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 

Denominazione: Elenco degli Organismi regionali di gestione per il Dintto allo studio inclusi gli istituti che erogano interventi con fondi regionali) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; Inderine antinna longitudinale rifrita a soggetti pubblici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni. Opanisni regionali di cestione per il Diritto allo studio (incvci gli istineti che erogmo interventi 
con fondi resionali) 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione delle istituzioni, indirizzo, riferimenti telefonici /fax/email 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

Lista già in possesso del titolare 2 

Denominazione: Elenco dei collegi universitari statali e legalmente iconosciuti 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; Indie ontinna longitudinale riferita a sometti pubblici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Codeei snsersitari statali è legalmente riconosciuti 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione delle Istituzioni, indirizzo, riferimenti telefonici /fax/email 


Diffusione e Comunicazione 


Diffusione 


Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 
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2.60 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Isiruzione e formazione - Argomento: 
Rulevazione Istrizione tercrania 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 


Ministero istruzione, 


università e ricerca - . 
i ; I Sdi 
Ufficio università e 


MUR-00009 Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale 


Totale lavori: 1 


Area: Areministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Isiru gione e formazione - Argomento: Ribenazione Istruzione terziaria 
Statistiche da indgzine - MUR-00009 Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

Responsabile del trattamento: Responsabile della Rilevazione AFAM 

Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative al sistema dell'Ata Formazione Artistica e Musicale e Coreutica (Istruzione terziaria non universitaria) 
Unità di rilevazione: Accademie di Belle Atti (statali e legalmente riconosciute); Conservatori e Istituti di musica pareggiati; Istituti Superiori per le 
Industnie Artistiche, Accadernia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, 

Principali unità di analisi: Studenti iscritti; Studenti diplomati; Personale docente e non docente; Istituti; 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarà: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 31/01/2011; peril 2012; dati sono riferiti al 31/01/2012; peri 20131 dati sono 
riferiti al 31/01/2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Corso di studi: corso, tipologia del corso, tipologia della sede, sede del totale degli ISCRITTI e dei DIFLOMATI, 
Sesso, anno /perodo di corso degli studenti ISCRITTI per sede, tipologia di corso, Sesso, classi di eta*del totale degli studenti ISCRITTI e DIPLOMATI 
pet sede, tipologia di corso, Provenienza geografica degli studenti italiani iscritti per sede; Provenienza geografica degli studenti stranieti iscritti e diplomati 
per corso e sede, Categoria, ipo di rapporto lavorativo, sesso del personale docente, Categoria, tipo di rapporto lavorativo, sesso del personale non docente 
(amministrativo e tecnico); Tipologia e numero di insegnamenti (singole materie] impartiti secondo il tipo di corso, Tipologia di edificio scolastico, numero 
e tipologia di aule; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; I Dax personali (denomimazione e sede) sono relativi all'istituzione imiversitaria (# smità di 
rilevazione dell'a presente SDI 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici; indagine continna e/o longitudinale altro motivo: I 
Jenorseni rilevati sulle istituzioni universitari devono essere riconduabili al morse e alla cede dell'istituziona per finalità statistiche. 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare i 


Denominazione: Elenco delle Isttuzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; sndggine amdinua bneitidinale rifrita a soggetti pubblici per altri ima 
fini orersinistrativs calcolo di indicatori riferiti alla sede 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni. Lead di Alta Formazione Artidica e Mewsioale statali e non statali 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica indinzzo, ifenmenti telefonici, fax femal 


Diffusione e Comunicazione 


Diffrsione 


Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 
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2.61 Area: Ammamistrazioni pubbliche e servizi sogiali - Settore: Isfrazione e formazione - Argomento: 
Formazione professtonale: Imprese e mdividis 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


ISF-00021 
ISF-00022 


ECO 
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 


Totale lavori: 6 


Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Intrugione e firasazione - Arcomento: Formazione profissional: Inaprese e individui 
Statistiche da indaez:e - ISF-00021 INDACO-Grandi Imprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Statistico 

Obiettivo: Analizzare i comportamenti e le politiche formative delle imprese e le modalità di diffusione della conoscenza all'intemo delle organizzazioni 
produttive. 

Unità di rilevazione: Grand Imprese, 

Principali unità di analisi: Imprese in Italia dei settori extra agricoli con 250 addetti e oltre; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2012 dati sono riferiti al 2011; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Otpano intermedio-Società di rilevazione; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta Intervistatelefonica: con PC o strumenti informatici 
(CATD); 

Principali caratteri statistici rilevati: addetti, mercato di riferimento; settore di attività; appartenenza a gruppo; fatturato; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata f 


Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 

Unità di archivio: imprese 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono nfenti 31 2011; 
Principali caratteri statistici rilevati: numero addetti, settore di attività economico, localizzazione geografica 
Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: iniprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Areminisirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Isirugine e formazione - Argomento: Formazione profissionale: Iraprese è individui 
Statistiche da indagme - ISF-00022 INDACO-PMI. Indagine sulla conoscenza nelle imprese 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Statistico 

Obiettivo: Rilevare la dornanda e l'offerta di formazione continua da parte delle FIMI (incidenza, estensione, intensità della formazione) con 
approfondimenti di tipo tematico. formativi. 

Unità di rilevazione: Piccole e Medie Imprese, 

Principali unità di analisi: Imprese con 10-249 dipendenti dei settori extra-agncoli; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 
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Area: Anmuinictrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Isfrugione e firacazione - Arcomento: Formazione proficcional: Inaprese e divida 
Statistiche da indagme - ISP-00022 INDACO-PMT. Indagine sulla conoscenza nelle imprese 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2012 i dati sono rifenti al 2011; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-societa” di ricerca; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta Interwista telefonica: con PC 0 strumenti informata 
(CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Addetti, Intensità della formazione (durata); Introduzione di innovazioni; Costi di formazione sostenuti; Settori di 
attività economica, Obiettivi, processi, contenuti della formazione, Fatturati; Mercato di riferimento; Relazioni ed accordi con altre imprese e rapporto con 
il territorio; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata 1 

Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 

Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 

Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono nfenti 21 2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: numero addetti, settore di attività economica, localizzazione geografica 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Statistiche da mdzeme - ISF-00034 INDACO-Microimprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoraton - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Statistico 

Obiettivo: Rilevare la domanda e l'offerta di formazione continua delle miero-imprese con organico compreso fra 5 e 9 dipendenti (incidenza, estensione, 
intensità della formazione) con approfondimenti di tipo tematico 

Unità di rilevazione: Micro-imprese, 

Principali unità di analisi: Imprese con 6-9 dipendenti dei settori estra-agricoli; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2012 dati sono rifeniti al 2011, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Società di rilevazione, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posts Intervista telefonica: con PC © strumenti informata 
(CATD; 

Principali caratteri statistici rilevati: IN. dipendenti, Mercato di ferimento; Settore di attività economica; Appartenenza a gruppo; Fatturati, Presenza, 
intensità e costi dell'attività formativa; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 

Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 

Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 

Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nfenti 21 2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: numero addetti, settore di attività economica, localizzazione geografica 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 


Area: Amministrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istrygione e firavazione - Arcomento: Formazione profissional: Ineprese e individui 
Statirtiche da ndagine - ISF-00039 Formazione nelle imprese (INDACO-CVTS intermedia) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della fonmazione professionale dei lavoraton - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Statistico 

Obiettivo: Fomire informazioni sulle attività della formazione continua nelle imprese con almeno 6-9 dipendenti 
Unità di rilevazione: Imprese con 6 0 più dipendenti; 
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Area: Anmuinictrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Isfrugione e firacazione - Arcomento: Formazione proficcional: Inaprese e mdividui 
Statistiche da rdazine - TSF-00039 Formazione nelle imprese INDACO-CVTS intermedia) 


Principali unità di analisi: Imprese con 6 o più dipendenti; 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2015 i dati sono rifeniti al 2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Società di nlevazione, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici 
(CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: Numero di imprese che hanno fatto formazione, Numero di addati che hanno partecipato ad attività formabive, 
Numero di ore di formazione, Spese per li formazione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministraitua organizzata I 


Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 

Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 

Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: numero addetti, settore attività economica, localizzazione geografica 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Anemmistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istwqone e firmrazione - Argomento: Formazione profissional: Insprese e individui 
Stastiche derwate 0 rielaborazioni - UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati 


Informazioni strutturali 


Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Fomire stime sulle imprese che hanno svolto attività di formazione, sugli addetti formati e sulle spese sostenute 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Sistema informative per l'occupazione e la formazione, Excelsior 

Codice PSN: UCC-00007 

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: spesa complessiva, spesa media e percentuale per tipologia finanziamento pubblico /pilvato; costo medio per 
formato e per addetto 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici | per de costitazione di archivi delle nnità statistiche e di 


Area: Armuinistrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istrugione e firarazione - Argomento: Formazione profissionab: Inaprese e individui 
Statistiche da indagine - IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale d statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Produrre statistiche armonizzate a livello curopeo sulle attività di fommazione continua svolte dalle imprese italiane dell'industria e del servizi con 
almeno 10 addetti. 

Unità di rilevazione: Imprese con 10 0 più addetti, 

Principali unità di analisi: Imprese con 10 o più addetti; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Irfrese con 500 addetti e odtre 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 
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Area: Anmuinictrazioni pubbliche e servini sociali - Settore: Istrugione e firacazione - Arsomento: Formazione proficcional: Inaprese e dividui 
Statistiche da indazine - IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 


Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2010, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Ore di formazione Numero di addetti che hanno svolto formazione; Spese per formazione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dari personali sono 
essenziali per dl trattamento statistico, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizizata i 

Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 

Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 

Unità di archivio: imprese 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dai sono riferiti al 2010, per il 20131 dati sono riferiti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: ore di formazione, costi formazione, numero partecipanti 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per laboratono di malisi di daty 
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2.62 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Sistema 
di Monitoraggio Formazione Professionale (atinnià realizzate, azioni formative, analisi dell'offerta, sistema integrato 
sulla formazione professionale, eta.) 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lavo — — e 

Ministero lavoro, 

salute e politiche Sistema di monitoraggio delle attività dei fondi interprofessionali per la 7 
so £LP.R-00095 ; ; Sdi 

sociali - Area lavoro formazione continua. 


litichi 


Isfol ISF-00004 Attivita’ formativa realizzata dalle regioni Sde 
Ministero lavoro, 
salute e politiche Strutturazione a livello nazionale e regionale di un sistema statistico sulla 

da: LPR-00094 , ; Stu 
sociali - Area lavoro formazione professionale 


politiche sociali 


— 19F-00053 


Area: Ammsmistrazioni pubbliche e servizi sogiali - Settore: Istruzione e formazione- Argomento: Ststnsa di Monttorarzio Formazione Professionale (GHiaità realizzati, 
asgioni formative, malisi dell'offerta, sitema integrato sulla formazione profissional, eta.) 
Statistiche da indazize - LER-00095 Sistema di monitoraggio delle attività dei fondi interprofessionali per la formazione continua. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Responsabile del trattamento: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

Obiettivo: Realizzazione di un sistema permanente di monitoraggio delle attività formative programmate e finanziate dai Fondi pantetici interprofessionali 
che consenta di rilevare le caratteristiche dei Piani e degli interventi formativi finanziati e le caratteristiche delle imprese e dei lavoratori in essi coinvolti. 
Unità di rilevazione: piani formativi approvati e conclusi finanziati dai Fondi interprofessionali; 

Principali unità di analisi: progetti formativi contenuti nei piani; imprese che partecipano ai piani e ai progetti, lavorston delle imprese che beneficiano 
dellattività formativa, 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Fondi paritetici interprofessionali 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Italia Lavoro, 

Modalità di raccolta delle informazioni; Autocompilazione del modello: in formato elettronico, 

Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche socio- demografiche e professionali dei lavoratori coinvolti nelle iniziative formative; caratteristiche 
dimensionali, settoriali e temitoriali delle imprese coinvolte nelle iniziative formative, caratteristiche delle iniziative formative, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento nen possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi: ragione di una banca 
dati 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//stituzioni, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: 


imitazioni pubbliche è servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione- Argomento: Sistinza di Monitorggto Formazione Prafissionale (attività realinzare, 
agioni formative, malisi dell'offerta, sistema integrato sulla formazione proffssional, ere.) 
Skastiche derivate o rielaborazioni - ISF-00004 Attivita' formativa realizzata dalle regioni 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo suiluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: Dirigente Macro Area Politiche e Sistemi formativi 

Obiettivo: Fomire un quadro sul sistema italiano di formazione professionale regionale finanziato con fondi pubblia 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: strutturazione a ivello nazionale e regionale di un sisterna statistico sulla formazione professionale 
Codice PSN: LPR-00094 

Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
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Area: Anmuinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione- Argomento: Sita di Monitormsto Formazione Professional (attività realinzati, 
azioni formative, malisi dell'offerta, sitema integrato sulla formazione profissional, et.) 
Stastiche dermate 9 rielaborazioni - ISF-00004 Attivita' formativa realizzata dalle regioni 
Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; 
Principali caratteri statistici rilevati: corso, sesso, età 
Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui /famiglie; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frndiagine continaa e/0 longitudinale, 


Area: Anosinistrazioni pubbliche e seruisi socali- Settore: Istruzione e fbrazione- Argomento: Sita di Monitor@gio Formazione Professionale (attwvità realinziate, 
agioni formative, malisi dell'offerta, sitema integrato sulla formazione proffssional, etc.) 
Studio progettate - LER-00094 Strutturazione a livello nazionale e regionale di un sistema statistico sulla formazione professionale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Obiettivo: Realizzazione di un sisterna statistico integrato sulla formazione professionale 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata È 


Denominazione archivio: Archivi amministrativi sulla formazione professionale 
Titolare: Regioni e Province autonome 

Unità di archivio: Corsi di formazione, Centi di formazione accreditati; Partecipanti ai corsi di formazione Docenti 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dai sone nfenti al 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: Caratteristiche dei corsi e de partecipanti (inclusi disabili, detenuti e nomadi) 

Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; origine razziale ed etnica 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per de cosifazione di archivi delle nnità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 


Area: Anorinistrazioni pubbliche e servizi sociali- Settore: Istruzione e fbrmazione- Argomento: Sita di Monitormgio Formazione Professionale (attwvità realinziate, 
asioni formative, malisi dell'offerta, sietema intvorato sulla formazione profissional, etc.) 
Statistiche da fonti amministrative organiozate - ISF-00001 Spesa delle regioni per la formazione professionale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Ricostruzione della spesa di Regioni e Province Autonome per l'erogazione delle attività di fomnazione professionale. 
E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Bilanci originali 

Titolare: Enti pubblici vari 

Unità di archivio: 19 bilanci regionali, 2 bilanci di province autonome, sistema di monitoraggio Mef-Igrue 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: impegni di spesa, somme erogate per attività corsuale e tipologia formativa 

Acquisizione di: Dati agoregati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continza e/o longitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: 1! dato deve essere analizzato a liwllo rgimale 


Area: Amministrazioni pubbliche e servivi sociali - Settore: Intrazione e fbrmazione- Argomento: Sistema di Monitorezio Formazione Professionale (attività realinzate, 
azioni forrsative, malisi dell'offerta, sitema integrato sulla formazione profissional, et.) 
Stdio pragetttale - ISF-00042 Monit-Fc Monitoraggio delle politiche nazionali di formazione continua 


Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto per lo suiluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 


Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Statistico 
Obiettivo: Sperimentazione di una metodologia innovativa e di un software dedicato finalizzata all'impianto di un sistema informativo per l'analisi e il 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Anmuinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e fbrrazione- Argomento: Sita di Monitormsto Formazione Professional (Grtvità realinzati, 
azioni formsative, malisi dell'offerta, sivtema integrato sulla formazione profissional, eta.) 
Shxdio prasettale - 154-00042 Monit-Fc Monitoraggio delle politiche nazionali di formazione continua 


monitoraggio degli interventi formativi finanziati attraverso la L 236/93 e la L 53/00 


Indagine diretta colle gata 


Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 

Principali fenomeni oggetto di osservazione: interventi di formazione finanziati attraverso le politiche nazionali (lege 236/93, leope 53/00), 
Universo di riferimento: enti di formazione rispondenti si band regionali 

Unità di rilevazione: enti di formazione rispondenti ai band regionali; 

Principali unità di analisi: piano di formazione, 

La raccolta delle informazioni avviene presso: enti di formazione 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regione, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con PC 0 strumenti informatia; 

Principali caratteri statistici rilevati: pimi di formazione, lavorato convolti; imprese coinvolte, durata degli interventi formativi, costi; contenuti della 
formazione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 


Denominazione archivio: Archivio Enti di Formazione 

Titolare: Regioni 

Unità di archivio: enti di formazione 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono nifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: nominativi enti 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Ansinistrazioni pubbliche e seruivi sociali- Settore: Istruzione e fbrmazione- Argomento: Sita di Monitormgio Formazione Professionale (attvità realinziate, 
agioni formativo, malisi dell'offirna, sistema intverato sulla formazione profissional, eta.) 
Studio pragettuzie - ISF-00053 TPS - Training Price Survey 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 
Obiettivo: Produrre banche dali contenenti informazioni sui prezzi dei corsi di formazione offerti dal mercato piivato per le aziende e gli ndividui 


Indagine diretta collegata 


Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 

Principali fenomeni oggetto di osservazione: offerta di formazione erogata da organismi privati; Prezzi dei consi di formazione; 

Universo di riferimento: organismi di formazione e società di consulenza 

Unità di rilevazione: organismi di formazione e società di consulenza; 

Principali unità di analisi: prezzi de cosi di formazione, 

La raccolta delle informazioni avviene presso: organismi di formazione e società di consulenza 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011; peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: prezzi dei corsi di formazione; contenuti dei corsi; durata dei corsi, numero dei formati, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: è an'indaae diretta 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
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2.63 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Isfruzione e formazione - Argomento: Fondo 
Sogale Europeo 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


E 


Esiti occupazionali dei destinateri delle azioni cofinanziate con il Fondo Sde 


sociale europeo 


3 


Area: Anurinisrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Ietrugione e firmeazione - Arcomento: Fondo Sociale Eurofeo 
Statistiche da fonti anmemistrative organizzate - ISF-00006 Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavotatoti - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 

Obiettivo: Produzione e diffusione di statistiche sull'avanzamento dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo aduso dei responsabili dei 
programmi e per finalità di ricerca. 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 
Denominazione archivio: Monit - Sistema di monitoraggio unitario del QSN 2007-2013 


Titolare: Ragioneria Generale dello Stato - MEF 

Unità di archivio: Progetto 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sono rifenti al 31/12/2011, peril 20121 dati sono riferiti al 31/12/2012; peril 2013 i dati sono sifenti al 
31/12/2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di progetto, Ammontari finanziari, caratteri socio-demografici dei partecipanti agli interventi 
Acquisizione di: Dati ageregati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cri effettuare la naccolta dei dati: costruzione di disegni carapionari per fa realivzazione di 
indagini sugli esiti conpazionali degli interventi, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: astrazione di arhivi 
statistici per da realizzazione di indiani soali esiti ocmpazionali deeli interventi 


Area: Anmemetrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Istruqone e firrsazione - Argomento: Fondo Sociale Enrofeo 
Shatisiiche da indezine - ISF-00045 Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle azioni cofinanziate dal Fse 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo suiluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile Area Valutazione Politiche Risorse Umane 

Obiettivo: Realizzazione di un'indagine statistica campionaria nazionale 3 significatività regionale adatta allo sviluppo di valutezioni di efficacia dei 
programmi attraverso metodi di analisi controfattuale. 

Unità di rilevazione: Regioni e province autonome; 

Principali unità di analisi: Partecipanti alle attività formative finanziate dal Fse; Tipologie di attività formative finanziate dal Fse; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Indiudui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri1 20111 dati sono riferiti al 1/1/2011; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Condizione occupazionale in ingresso alle attività formative; caratteristiche anagrafiche dei partecipanti; Condizione 
ocoupazionale a 12 mesi dal termine delle attività formative, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Ictragione e firwrazione - Argomento: Fondo Sociale Euroteo 
Statistiche da indazine - ISF-00045 Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle azioni cofinanziate dal Fse 


I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici. per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertara; per 
indagine continna e/o longitudinale; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati ;, per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista dequisite presso terzi 1 

Denominazione:Liste anagrafiche dei beneficiari degli interventi di fondo sociale europeo 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Regioni Ob.l e Ob.2 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Monstoraio rendiantazione degli inkremti afmanzgiati dal PSE 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie Beneficiari deli interventi di fondo sociale europeo 

Principali dati presenti nella lista: sesso, età, itolo di studio, condizione occupazionale 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: Indagine spl ociti ccomazionali desli miementi ofmenziati dal FSE (ISH- 
00007) 


Area: Anovinistrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Ietrugione e frazione - Arcomento: Fondo Sociale Eurofeo 
Stactiche derivate è rielaborazioni - ISF-00007 Esiti occupazionali dei destinatari delle azioni cofinanziate con il Fondo sociale europeo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile Area Valutazione Politiche Risorse Umane 

Obiettivo: Quantificare gli indicatori di risultato previsti dai programmi operativi regionali attraverso l'uso dei dati provenienti dalle indagini statistiche 
sugli esiti occupazionali degli interventi cofinanziati del Fondo sociale europeo condotte dalle amministrazioni regionali 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 


Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 

Denominazione: Indagine sugli esiti occupazionali degli interventi cofinanziati dal FSE 

Titolare: Regioni Ob.1-Ob.2 

Tipologia: Indagne diretta T'otale/ Campionaria, 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono nifenti 81 31/12/2011, peril 20121 dati sono rifenti al 31/12/2012; peril 2013 i dai sono nfenti al 
31,12,/2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, condizione occupazionale, titolo di studio, reddito mensile nato 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di nnità presso cri effettuare la naccolta dei dati: diseeni conpimari delle indazini sugli esiti vamipazionali 
per la costituzione di archivi delle unità statistiche è di sistemi mirato shatisticivarchivi statistici fer L indacini suoli estti ocupavionali 
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2.64 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Est 
occupazionali 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00220 
Tei IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole Sd 
secondarie di II grado 
Istat 1ST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca Sdi 


Totale lavori: 3 


Area: Ammemistrazioni pubbliche e servini sogiali- Settore: Istruzione e firmazione - Argomento: Eciti ocupazionali 
Statistiche da indazine - IS°T:-00220 Inserimento professionale dei laureati 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Rilevare la condizione occupazionale dei laureati a tre anni dal conseguimento del titolo. 

Unità di rilevazione: Università, Laureati, 

Principali unità di analisi: Laureati; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2015 i dati sono rifeniti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATT); 
Principali caratteri statistici rilevati: Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto; Caratteristiche del percorso formativo; Origine sodale, 
Dati magrafia, 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati personali sui 
ianregti risaltano indispensabili per contattare e intervistare i laureati seleofonati nel campione. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione: Archivi contenenti dei sui laureati 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Università statali e non statali 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Realiggazione di starictiche da parte del Ministero dell'Isimegione, 
Università e Rierca per altri fini: Fini arensimisiratvi e gestionali (del Miniswro dell'Istruzione, Unbersità e Ricrar 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie Lamar 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici; dati curriculari 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dali; 


Area: Ammenitrazioni pubbliche e servizi sogali - Settore: Istrwgione e frazione - Argomeni di cespazionali 
Statistiche da indagine - IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Rilevare le condizioni di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado a tre anni dal conseguimento del titolo 
Unità di rilevazione: Scuole secondane di II grado; Diplomati di scuola secondaria di II grado; 

Principali unità di analisi: Diplomati delle scuole secondarie di II erado, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20131 dati sono riferiti al 2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni; Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 
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Area: Anmuaitrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Isirugione e firmagione - Argomento: Ecviti ocudazinali 
Statistiche da indagine - I8T-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado 


Principali caratteri statistici rilevati: Caratteristiche del percorso scolastico concluso; Pattecipazione a corsi di formazione professionale, Studi 
universitari; Inserimento nel mercato del vero; Origine sogiale, Dati anagrafici dei diplomati; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi; I dari personali dei 
diblommati sono indispensabili per contattarli e intervistarii 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmigle, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione: Archivio alunni 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Scuole secondarie di II grado 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: per fari armmmistrarioi 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: Diplomati 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici sul diplomato e sulla famiglia e dati sul curriculum scolastico del diplomato 
La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dali; 


Area: Anmemitrazioni pubbliche è servizi sociali - Settore: Isiruzione e firmazione - Argomento: Eciti ocupazionali 
Statistiche da indgzine - IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Rilevare la condizione occupazionale di due leve di dottori di ricerca a cinque e tre anni dal conseguimento del titolo. 
Unità di rilevazione: Università, Dotton di ricerca; 

Principali unità di analisi: Dottori di ricerca; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2012. dati sono riferiti al 2009 e 2007; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web Intervista telefonica: con PC o strumenti infornatia (CATT), 
Principali caratteri statistici rilevati: Caratteristiche del percorso formativo; Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto; Otigine sociale, 
Dati anagrafici, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento nen possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi; I dali personali sui 
dottori di riwrca risultano indispensabili per contattarli è intervictarli 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione: Archivi contenenti dati sui dottori di ricerca 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Università statali e non statali 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Realippapione di stationiche sui dottori di rierca da parte del Minichro 
dell'Istruzione, Uniersità e Riceraa per alti fini: Fini gestionali] anasmistrativi (del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: Dosori di rierca 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici, dati curriculari 

La lista è: comoellata al termine del trattamento statistico; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 
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2.65 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: 
Educazione degli adulti 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


fultiscopo sulle famiglie: Modulo sulla educazione degli adulti 


1... RR PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige Sdi 


Totale lavori: 3 


Area: Anmrmitrazioni pubbliche e servizi soia - Settore: Lotruzione e firwrazione - Arsomento: Eduesgione degli adulti 
Studio progettate - ISF-00052 Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: National Project Manager di FIAAC 

Obiettivo: Valutare le competente della popolazione in età compresa tra 16 - 65 anni e analizzare i legami tra le competenze cognitive chiave e le principali 
vanabili socio- demografiche. 


Indagine diretta colle gata 


Ii lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 

Principali fenomeni oggetto di osservazione: competenze depli aduli; 

Universo di riferimento: popolazione 16 - 65 anni 

Unità di rilevazione: individui; 

Principali unità di analisi: individui; 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); con PO a strumenti informatici (CAPI); 
Principali caratteri statistici rilevati: età, genere, titolo di studio, professione, percorso formativo; prima lingua appresa 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 

Denominazione archivio: Anagrafe comunale 

Titolare: Comuni 

Unità di archivio: famiglie 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nfenti al 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: composizione nucleo familiare, nominativo, età, sesso 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Anormitrazioni pubbliche e servisi sodiali- Settore: Lotruzione e frazione - Arsomento: Eduerzione degli adulti 
Starstiche da indgzine - IST-02319 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla educazione degli adulti 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Analizzare il fenomeno della partedpazione degli adulti ad attività formative: Formal education {educazione impartita in sistemi scolastica), Non 
formal education (attività educativa organizzata non considerata tra le formal eduestioni, Informal education (attività di apprendimento intenzionale meno 
organizzata e meno strutturata). 

Unità di rilevazione: Famiglie, Individui; 

Principali unità di analisi: Famiglie, Indvidui; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 
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Area: Anmrmitrazioni pubbliche e servizi sogiali- Settore: Lotruzione e frazione - Arsomento: Eduesgione degli adulti 
Statistiche da indgzize - IST-02319 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla educazione degli adulti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2012 i dati sono rifenti al 2011-2012; per il 20131 dati sono aferiti al raccolta dati 2011-2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-comune, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; 

Principali caratteri statistici rilevati: Variabili socio-demografiche; Caratteristiche di ciascuna attività formativa; Ostacoli alla partecipazione; 
Partecipazione ad attività formative formali, non formali, informali; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Proedura di ormezione 
delle chiavi fimaiiari, controllo e correzione dei dati 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per nda: di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: Lista famiglie campione indagine muttiscopo I cittadini eil tempo libero (IST-02151) 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Raredta delo indacine amepionaria muttiscopo I cittadini e # kmpo 
libero (TST-02151) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmighe. Fansede e popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze 

Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario IMF 

La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per liboratorio di analisi di dati; 


Area: Anormitrazioni pubbliche e servizi soda - Settore: Lotruzione e firwazione - Argomento: Eduezzione degli adulti 
Statistiche da meggine - PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 

Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche per la verifica del fabbisogno della popelazione riguardo alla formazione continua, al fine di 
programmare nizialve mirate. 

Unità di rilevazione: Popolazione in età di 18 anni e oltre; 

Principali unità di analisi: Popolazione in età di 18 anni e oltre, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono riferiti al 2010-2011, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, Età, Comune di residenza Titolo di studio, Condizione professionale, Gruppo linguistico, Conoscenza delle 
iniziative formative, Partedpazione ad iniziative formative; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili risuardano: origine razziale ed etnica, 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdiagine comtnna e/0 longitudinale. 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista aequisite presso terzi 1 

Denominazione: Anagrafe comunale 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Consorzio da comuni 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: anangi 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie sdividui 

Principali dati presenti nella lista: sesso, età, comune di residenza 

La lista è: cancellata altermine del trattamento statistico; 
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2.66 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Muse monumenti e aree 
archeologiche 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-02424 


Nena beni e AIBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche 

attività culturali statali 

Ministero beni . 
Ea MBE-00003 Visitatori e introiti di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali Sdi 

attività culturali 


Regione Liguna LIG-00007 Elaborazione sui musei liguri Sdi 


Provincia autonoma di 
Bolzano 


PAB-00015  NMfuseiin provincia di Bolzano Sdi 


Roma 


Totale lavori: 6 


Area: Areminisrazioni pubbliche e servivisocigli - Settore: Cura - Argomento: Musei monumenti e aree archestbgiche 
Statistiche da indagine - IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle isttuzioni sociali 

Obiettivo: Fomire una rappresentazione statistica del pattimonio culturale a livello nazionale e territoriale e ad orientare le politiche settoriali 

Unità di rilevazione: Musei; Aree e parchi archeologici; Monumenti e complessi monumentali, Strutture espositive permanenti destinate alla pubblica 
fmuizione, 

Principali unità di analisi: Musei; Aree e parchi archeologia, Monumenti e complessi monumentali, Strutture espositive permanenti destinate alla 
pubblica fnuizione, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, Imprese; Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità 
focali delle istituzioni private nonprofit, Unità locali di imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2010; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Regioni e province; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta in formato elettronico; via web, Intervista telefonica 
con PC 0 strumenti informatici (CATI), 

Principali caratteri statistici rilevati: Visitato; Introiti; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale, Risome finanziarie, Modalità di accesso; 
Forma giuridica; Tipologia dei beni e delle collezioni; Forme di gestione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Dereminezione, 
Recapito postale, recapito tvlefbnico, parta IVA, nominativo è recapito referente. 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per Ar costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Sickma infbrmativo cul patrimoni rsseal 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più im possesso del titolare i 
Denominazione: Archivio degli istituti di antichità e d'arte ei luoghi della cultura non statali 


I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. Indeze spl sta di mtichità e d'arte e 1 duoghi della cultura non 
statali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni: Muwei e Gia sonii 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione, Recapito postale, recapito telefonico, partita TIVA, nominativo e recapito referente 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata 1 


Denominazione archivio: Regioni e province 
Titolare: Ufficio di statistica 
Unità di archivio: Musei e istituti similari 
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Area: Anmuinictrazioni pubbliche e servizisociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei monumenti e aree archeologiche 
Statistiche da indazine - IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari 


Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: Denominazione, Recapito postale, recapito telefonico, partita IVA, nominativo e recapito referente, tipologia 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle wmità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Sistema informativo sul patrimoni museak 


Area: Aneministrazioni pubbliche e servivisocigli - Settore: Cura - Argomento: Masei monumenti e aree archestbsiche 
Statistiche da indagme - MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero peri beni e le attività culturali 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di Statistica 

Obiettivo: Rilevare le infommazioni relative ai clienti scontrini, incassi (lordi e netti) mensili derivanti dai servizi aggiuntivi presso alcune strutture museali 
Unità di rilevazione: Soprintendenze e Istituti Centrali competenti territorialmente; 

Principali unità di analisi: Musei, Monumenti ed Aree Archeologiche statali nei quali sono attivati i servizi aggiuntivi ai sensi della L4/95; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Numero degli scontrini fiscali d caffaterie, ristoranti e librenie., Incassi Lordi e Netti di caffettene, ristoranti e 
librerie; Numero di prenotazioni, audioguide e visite puidate.; Incassi di prenotazioni, audioguide e visite puidate.; Quota spettante all'Istituto museale; 
Concessioni d'uso (spazi importi di riferimento); 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fndigine continua e/o longitudinale. per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costitazione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici Stetenra infhrimativo sulle 
statistiche catturati 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I dati sono pubblici è non coperti da cepreto ctatitttco, inolire è pirbieta l'infirasazione pumbale sulle cinpole strutture. 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; 
Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cura - Argomento: Mysei meorsenti e aree archeologiche 
Statistiche da ndagize - MBE-00003 Visitatori e introiti di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero peri beni e le attività culturali 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di Statistica 

Obiettivo: Rilevare dati sull'affluenza ei relativi incassi, registrati presso i siti museali dipendenti dal Ministero peri Beni e le Attività Culturali 
Unità di rilevazione: Soprintendenze e Istituti Centrali competenti territorialmente.; 

Principali unità di analisi: Musei, Monumenti e Aree archeologiche statali; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011, peril 20121 dati sono rifeniti al 2012, peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Visitatori paganti, Visitatori non paganti; Introiti Lordi; Introiti Netti; Dati anagrafici delle unità di analisi.; Tipologia 
delle unità di analisi (tipo ingresso; tipo istituto), 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Det anagngfici recapiti 
e informazioni relative ai principali caratteri staticità rilevali (ritortati 1a questa sezione 2.6) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #rditezze comma e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici: Sistenea informativo sulle 
shatistiche cotturali 
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Area: Anmuinictrazioni pubbliche e servizisociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei monumenti e aree archeologiche 
Statistiche da indagine - MBE-00003 Visitatori e introiti di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali 


I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I dati sono pubblici è non coperti da segreto statica, inoltre è richista l'anfbrmazione pembiale sulle singole strutture. 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; web: hap./ /wustaristica denimilurati it 


Area: Anmuinictrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei meonuienti e aree archeologiche 
Statistiche da indagine - LIG 00007 Elaborazione sui musei liguri 


Informazioni strutturali 


Titolare: Regione Liguria 

Responsabile del trattamento: Regione Liguria Dirigente servizio cultura 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Dirigente servizio cultura 
Obiettivo: Conoscenza del fenomeno in Liguna 

Unità di rilevazione: dipattimento cultura della regione; 

Principali unità di analisi: strutture rmuseali; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono rifeniti al 31 dicembre, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: servizio cultura, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta, 

Principali caratteri statistici rilevati: struttura impianto; patrimonio artistico; utenti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: astrugione erchiio 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 


Stakictiche da indgzine - PAB-00015 Musei in provincia di Bolzano 
Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore Asta 

Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche finalizzate alla programmazione di interventi per lo sviluppo culturale della popolazione. 
Unità di rilevazione: Musei; 

Principali unità di analisi: Musei; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni private 
nonprofit, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta, 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia, Visitaton; Superficie espositiva; Bilancio, Tempi di apertura; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: & &ffrerazioni possono 
essere acquisite solo presso i rese? 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 
I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici; rmdiagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare I 

Denominazione: Lista dei musei sultertitorio della provincia di Bolzano 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per alti fini: fini pestionali-emminisiratpi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Aste del sei della provincia di Bolzano 
Principali dati presenti nella lista: denominazione. indirizzo e forma giuridica 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: rep&aagione sndanme 


Area: Anminictrazioni pubbliche è servizi sostali - Settore: Cultura - Argomento: Musei sronumenti e aree archeologiche 
Studio progetta - PRM-00001 Musei e siti di interesse archeologico dell'hinterland della Provincia di Roma 


Informazioni strutturali 
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Area: Anmuinictrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei monumenti e aree archeoiagiche 
Studio progetta - PRM-00001 Musei e siti di interesse archeologico dell'hinterland della Provincia di Roma 


Titolare: Provincia di Roma 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Produzione di informazione per la programmazione di politiche di valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine dello suiluppo turistico 
delle zone oggetto dell'indagine 


Indagine diretta colle gata 


Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 

Principali fenomeni oggetto di osservazione: Struttura ed attività dei musei; Struttura ed attività dei siti ardieologici; 

Universo di riferimento: Musei e siti di interesse archeologico ubicati nei comuni della Provincia di Roma (escluso il capoluogo) 

Unità di rilevazione: Musei e siti archeologia, 

Principali unità di analisi: Musei e siti archeologici, 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private non profit; Imprese, Unità locali delle istituzioni pubbliche, 
Unità locali delle istituzioni private nonprofit; Unità locali di imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2010; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di museo; N. visitatori; Tipologia visitatori; Superificie espositiva; Bilancio; Orari; Servizi aggiuntivi, 
Modalità organizzative, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: perché sé #ratta di 
an'indgzine diretta 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari peri propri trattamenti statistici: a:dgrze continua e/o dnestudinale, per indagini di ontrollo, di 
qualità e di copertura 
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2.67 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Caliura - Argomento: Fusorse e estinta! 
culinvali 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 
Riinisnaro beni e AIBE-00013 Il finenziamento pubblico statale destinato allo Spettacolo dal vivo e dl Sda 
attività culturali Cinema 


Area: Apmrinistrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Cadtara- Argomento: Risore e abita adturali 
Shrtishiche da fonti qureimistrative oregnizziate - MBE-00013 Il finanziamento pubblico statale destinato allo Spettacolo dal vivo e al Cinema 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero peri beni e le attività culburali 

Responsabile del trattamento: Coordinatore dell'Osservatorio dello Spettacolo 

Obiettivo: Analizzare la distibuzione dei contnibuti elargiti dal Ministero peri Beni e le Attività Culturali in favore degli organismi e associazioni che 
operano nell'ambito dello spettacolo dal vivo e del cinema 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Osservatorio dello Spettacolo 

Titolare: Ministero peri beni e le attività culturali 

Unità di archivio: Osservatorio dello Spettacolo 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dali sono riferiti al 2010; per il 2012 dali sono riferiti al 2011, per il 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Contributi erogati dal Ministero agli organismi e associazioni che operano nei settori dello spettacolo dal vivo e delle 
attività cinematografiche, forma giuridica, area geografica e settore di attività degli enti finanziati 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continua e/o longitudinale, altro motivo: Sono 
dati pubblici e non coperti da segreto statista 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Sono dati pubblici e non coperti da segreto statuito, Inoltre È richesta l'infernrazione pumbuale sui singoli enti 
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2.68 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cudtura - Argomento: Ardiwi di stato, 
biblioteche e istrluti di antichita! e d'arte 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


turali 


Ministero 


Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero per i Beni e le di 
attività cu Attivita’ Culturali 
Ministero Rilevazione delle risorse a attività degli Soprintendenze alle Arti del Sdi 
attività cu Mfinistero e degli istituti da esse dipendenti. 
Ministero Biblioteche pubbliche statali dipendenti dai Ministero per i Beni e le Sd 


Attivita’ Culturali 


Ministero Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo dell'Anagrafe delle S 
attività cu Bilbioteche Italiane 5 
Sa 

Tovinda autonema di n, p_00014 | Biblioteche in provincia di Bolzano Sd 


Bolzano 


LIG-00006 — Elaborazione sulle biblioteche liguri 


Area: Areministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Culiara- Argomento: Archivi di stato, bblioteche è istituti di antichità è d'arte 
Statistiche da indizine - MBE-00001 Attivita' degli Archivi di Stato 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero peri beni e le attività culturali 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di Statistica 

Obiettivo: Censire le risorse (umane e materiali) e le attività più salienti relative a questa tipologia di istituti. 
Unità di rilevazione: Archivi di Stato; 

Principali unità di analisi: Archivi di Stato e Sezioni di Archivio di Stato; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011; peril 2013: dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Superficie locali e relativi impianti; Attrezzature in dotazione, Attività* Personale, Utenza Materiale conservato, 
Spese di gestione; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Da anasafici necabiti 
e infrmaazioni relazione di principali caratteri statistici rilevati (ribortati 1 questa sezione 2.6) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continua e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici Steria infhrmativo sulle 
statistiche culturali 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I dati sono pubblici è non coperti da segreto statistico, inoltre è richiesta l'infirmagione prmbuale sulle singole strutture. 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan: srà: hat /wstaristica deniciliurali it 


Area: reministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Culiara- Argomento: Archivi di stato, bblioteche è istituti di antichità è d'arte 
Statistiche da indagine - MBE-00005 Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero peri Beni e le Attivita' Culturali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero peri beni e le attività culturali 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di Statistica 

Obiettivo: Censire le risorse (umane e materiali) e le attività più salienti relative a questa tipologia di istituti. 
Unità di rilevazione: Soprintendenze Archivistiche del Ministero peri Beni e le Attività' Culturali; 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Ariministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Culara- Argomento: Archivi di stato, biblioteche è istirati di antichad e d'arte 
Statistiche da indagine - MBE-00005 Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero peri Beni e le Attivita' Culturali 


Principali unità di analisi: Soprintendenze Archivistiche del Ministero peri Beni e le Attività' Culturali; 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011, peril 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Superficie locali e Impianti; Personale, Attivita", Risorse e Attrezzature in dotazione, Spese di gestione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento nen possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi; Der amasnafici, recapiti 
e infbrivazioni relative ai princibali carateri statistici rilevati (ribortati 1 questa sezione 2.6) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdigine comtnna e/0 longitudinale per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Sistensa infhremativo sulle 
statistiche cuttarali 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I dati sono pubblici e non coperti da segreto statitica, inoltre È richiesta l'infermazione pambuale sulle singole strutture. 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistanueb. di6://1w0u statica beniodirali if 
Area: Amministrazioni pubbliche e servici sociali - ettore: Cwwra- Argomento: Archi di stato, bibliateche e istituti di antichità è d'arte 
Statistiche de tndzzize- MBE-00015 Rilevazione delle risorse a attività degli Soprintendenze alle Arti del Ministero e degli istituti da esse 
dipendenti. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero peri beni e le attività culturali 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di Statistica 

Obiettivo: Quantificare le risorse umane e materiali e le principali attività relative alle Soprintendenze alle Arti del Ministero e degli istituti da esse 
dipendenti. 

Unità di rilevazione: Soprintendenze e Istituti Centrali competenti territorialmente.; 

Principali unità di analisi: Soprintendenze, Istituti Centrali e Musei, Monumenti e Aree archeologiche statali; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011; peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici penerali; Orario di apertura Locali e Impianti; Attrezzabare e risorse informatiche, Attività; 
Personale, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Dex anggngfici recapiti 
e informazioni relative ai princibali caraneri statistici rilevati (ribortati m questa sezione 2.6) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: rdigine continaa e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici Ststenra infhrimativo sulle 
shatistiche cotturali 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I dati sono pubblici è non coperti da segreto statàtica, inolire è richiesta l'informazione pamiuale sulle singole strastivre. 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; 


Area: drministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Cwiwra- Argomento: circhi di stato, biblioteche è istituti di antichità e d'arte 
Statistiche da indazine- MBE-00004 Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero peri Beni e le Attivita! Culturali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero peri beni e le attività culburali 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di Statistica 

Obiettivo: Censire le risorse (umane e materiali) e le attività più salienti relative a questa tipologia di istituti 
Unità di rilevazione: Biblioteche pubbliche statali, 

Principali unità di analisi: Biblioteca pubblica statale, 
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2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Ariministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Culira- Argomento: Archivi di stato, biblioteche è istirti di antichad e d'arte 
Statistiche da indezine - MBH-00004 Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero peri Beni e le Attivita' Culturali 


E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni; Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Superficie locali; Attrezzature in dotazione, Personale; Materiale conservato; Utenza Spese di gestione; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Dari amamafici recapiti 
e infbrmazioni relative ai princibali caratteri statista rilevati (ribortati rm questa sezione 2,6) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; ndagine comtinaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: sitema afbrrcativo sulle 
siatistiche culturali 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I dati sono pubblici è non coperti da segreto statàtico, inolire è richiesta l'infirmazione pamiuale sulle singole strutture, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan: #vò: hit/ /wrstatistica beniciliurali it 


Area: drministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Cwira- Argomento: cArchiti di stato, biblioteche è istituti di antichità e d'arte 
Sistema informativa statistico - MBE-00014 Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo dell'Anagrafe delle Bilbioteche Italiane 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero peri beni e le attività culturali 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Area Informazioni Bibliografie e Anagrafe delle Biblioteche 

Obiettivo: Gestire l'aggiornamento sistematico di una base dati peril monitoraggio delle biblioteche pubbliche. 

Principali caratteri statistici elaborati: Tipologia amministrativa e funzionale delle biblioteche; Dati patrimoniali; Dati sui servizi di biblioteca, 
Suddivisione territoniale delle biblioteche, 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizzata È 


Denominazione archivio: archivi regionali 

Titolare: Regioni 

Unità di archivio: uffici regionali beni culturali 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia amministrativa e funzionale delle biblioteche, D'ati patrimoniali, Dati sui servizi di biblioteca, Suddivisione 
territoriale delle biblioteche 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per A costitazione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: ireblementazione dei controlli di ongraità tra i relativi dali storici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati r@guardmti istituzioni privare e pubbliche, poiché i dali di questo ultinee non sono coperti dal segreto siatistta, (o 
scorporo delle informazioni attinenti i dati alentifiartei comporterebbe un quravio di attività sproporzionato rispetto al diritto Putelato. 


Area: Amministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Cwiwa- Argomento: Archi di stato, biblioteche e istitli di antichità e d'arte 
Stattriche da madame - DAB-00014 Biblioteche in provincia di Bolzano 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore Asta 

Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche finalizzate alla programmazione di interventi per lo sviluppo culturale della popolazione. 
Unità di rilevazione: Biblioteche, 

Principali unità di analisi: Biblioteche, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit, Unità locali delle istituzioni pubbliche, Unità tocali delle istituzioni private 


nonprofit, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: perii 2011 i dati sono niferiti al 2010; peril 2012 dati sono rifeniti al 2011, peril 2013; dati sono rifenti al 2012, 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Ariministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Culira- Argomento: Archisi di stato, biblioteche è istituti di antichad e d'arte 
Statitiche da ndagre - PAB-00014 Biblioteche in provincia di Bolzano 


Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta, 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia, Utenti, Prestiti; Tipologia materiale, Enti geston, Tempi d apertura; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: de affreazioni passono 
essere geguisite solo presso le biblinteche 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari peri propri trattamenti statistici: ardea continua e/o inetudmale, per indagini di antrolla, di 
qualità e di copertura, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare i 


Denominazione: Lista delle bibliotesche nel territorio della provincia di Bolzano 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini sestionali-amminismarvi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: dibforeche nel territorio della provimsa di Bolzgno 
Principali dati presenti nella lista: denominazione, indifizzo e forma giuridica 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: rebScagione indagine 


Are sinistrazioni pubbliche è servini sociali - Settore: Coira - Arcomento: Archi di stato, biblioteche è wtiniti di antichità e d'arte 
Statistiche da indagine - LIG-00006 Elaborazione sulle biblioteche liguri 


Informazioni strutturali 


Titolare: Regione Liguria 

Responsabile del trattamento: Dirigente servizio cultura - Regione Liguna 

Obiettivo: Conoscere la diffusione sul territorio delle biblioteche, degli utilizzatori e del patrimonio 

Unità di rilevazione: dipattimento cultura; 

Principali unità di analisi: biblioteche; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 31 dicembre; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: tipologia dei volumi raccolti; fruitori del ervizio; proprietà; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Esienge di comorialtà 
in quando è dati personali sono già disponibili fi doctomenti amministrativi elfo archivi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.69 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Produzione libraria, 
stampa pentodica ed mformazione on-ltne 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00209 Indagine sulla produzione libraria 


Totale lavori: 1 


Area: Anounitrazioni pubbliche è servizi sociali - Settore: Cuiiura- Argomento: Produzione libraria stampa periodica ed infbrmmazione on-Îine 
Statistiche da @:da21e - IST-00209 Indagine sulla produzione libraria 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

Obiettivo: Rilevare le principal informazioni quantitative per la descrizione delle dimensioni e delle caratteristiche delle sttività di produzione dell'editoria a 
stampa non periodica 

Unità di rilevazione: Editon, 

Principali unità di analisi: Opera libraria, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, Imprese; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo invigto via posta via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di edizione; Lingua di pubblicazione, Lingua originale; Pagine, Genere editoriale; Prezzo; Tiratura; Materia 
trattata; Supporti elettronici allegati; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Ragione sociale, renapito 
postal, recapito telefinico, Partita Iva, ndiriono posta ebironica 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #rditezze comtinaa e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici Cultura tn cifre 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già im possesso del titolare 1 


Denominazione: anagrafica editori 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. condugone dell'indagine 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni. aae editrici 

Principali dati presenti nella lista: smagrafica 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

Lista dequisite presso terzi { 

Denominazione:Cataloge degli editori italiani - editrice bibliografica 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Associazione italiana editor 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: age edirici 

Principali dati presenti nella lista: magrafica 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.70 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Spori e altuta' ricreative 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 
Regione Liguria LIG-00003. Censimento degli impianti sportivi nella Regione Liguria 


Totale lavori: 1 


Area: Arensinisirazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Culiura- Argomento: Sport e attività ricreative 
Statistiche da indazize - LIG-00003 Censimento degli impianti sportivi nella Regione Liguria 


Informazioni strutturali 


Titolare: Regione Liguria 

Responsabile del trattamento: Dirigente servizio cultura - Regione Liguna 

Obiettivo: Conoscere l'offerta complessiva di stiuiture sportive 

Unità di rilevazione: comuni; 

Principali unità di analisi: impianti; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 31 dicembre; per il 2013 i dati sono nferiti al 31 dicembre, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta, 

Principali caratteri statistici rilevati: comune, proprietà; gestione, utenti; spettatori; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: astiezione di archivi di 
unità statistiche e di sistensi infhramativi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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2.71 Area: Ammumnistrazioni pubbliche e servizi sogiali - Settore: Cultura - Argomento: Mesodelogs tecniche e 
sistemi tformatini 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 

Lis 
Ministero beni e 
attività culturali 


Area: Anministrazioni pubbliche e servigi sociali - Settore: Coltura - Argomento: Merodologie feeniche è sistersi informativi 
Sistea afbrimativo statista - MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero peri beni e le attività culburali 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Diffondere statistiche cultural di base. 

Principali caratteri statistici elaborati: Muse, Monumenti ed Aree Archeologiche - Visitaton, Introiti e Servizi Aggiuntivi disaperegati per singolo 
istituto ed apprepati pertipo, regione, provincia Dati maprafia, locali impianti, tipologia, natura giuridica e fomne di pestione, attrezzature e risorse 
informatiche, accessibilità, modalità di ingresso e visite, pemonale, isorse finanziane.; Biblioteche pubbliche statali - Locali, impianti, risorse matenali, 
umane € strumentali, spese, impieghi delle risorse. Istituti archivistici - Locali, impianti, risorse materiali, umane e strumentali, costi, impieghi delle risome.; 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio degli Assessorati enti locali della regione 

Titolare: Regioni 

Unità di archivio: Archivi regionali 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Vedi scheda lavoro IST-02424 (ex IST-02131) 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle nnità statistiche e di 
sistemi informativi statistici frablementazione dei controlli di congruità tra i relativi dali storie 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati reuardanti btuzioni private e pubbliche, poiché i dati di queste ultene non sono cafertt dal segreto statbita, lo 
scorporo delle informazioni alimenti i dati identificate; comporterebbe vm areravio di attarttà spratorzionato rispetto al diritto Patelato 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Visitatori e introiti di Muse, Monumenti e Aree Archeologiche Statali 

Codice PSN: MBE-00003 

Titolare: Ministero peri beni e le attività culturali 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 20131 dati sono riferiti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: Visitaton mensili e relativi Introiti da biglietto 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informatici statisticii fraflementazione dei controlli di congruità tra i relativi dali storte 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati reuardmti Sstiuzioni private e pubbliche, poiché i dati di queste ultezie non sono coperti dal stereo statetta,, lo 
scorporo delle informazioni attinenti i dati ientificativi comporierebbe n quravio di attività spraporzionato rispetto al diritto Adelato 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero peri Beni e le Attività' Culturali 

Codice PSN: MBE-00004 

Titolare: Ministero peri beni e le attività culturali 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Locali, impianti, risorse materiali, umane e stiumentali, spese impieghi delle risorse. 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: implementazione dei controlli di congruità tra i relativi dali storia. 
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Area: Apmrinisrazoni pubbliche e servigi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Mesdologie teoniche e sictersi informarti 
Sistema aiformativo stazistio - MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali 


I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati reuardanti btbuzioni private è pubbliche, poiché i dati di queste ultene non sono cafertt dal segreto stata, lo 
scorporo delle informazioni attinenti i dati identificati comporterebbe sn mueravio di attività spratorzionato rispetto al diritto Putelato 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Attività' degli Archivi di Stato 

Codice PSN: MBE-00001 

Titolare: Ministero peri beni e le attività culturali 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati relativi alle attività più salienti svolte da questa tipologia di istituti 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: implementazione dei controlli di congruità tra i relativi dati storici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati n&mandamti istituzioni private e pubbliche, poiché i dati di queste ultirre non sono coferti dal segrero statistio, lo 
scorporo delle informazioni attinenti i dati identificativi comporterebbe un argravio di aiticità sproporzionato risperto al diritto Aatelato 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn £ 

Denominazione: Servizi appiuntivi istituiti presso musei, menumenti e aree archeologiche statali 

Codice PSN: MBE-00008 

Titolare: Ministero peri beni e le attività culturali 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sone rifenti al 2010; per il 20121 dali sono nfenti al 2011, per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Clienti, scontrini e incassi derivanti da Sermizi Aggiuntivi istituiti per convenzione. 

Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per dr costiazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: ireblementazione dei comprolli di congraità tra i relativi dali storici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattondosi di dati r@guardmti istituzioni privare e pubbliche, poiché i dati di questo ulteme non sono coperti dal segreto siatistta, (o 
scorporo delle informazioni attinenti i dati identificativi comporterebbe n quravio di attività spraborzionato rispetto al diritto Adelato 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 

Denominazione: Indagine sugli istituti di antichità ed arte ei luoghi della cultura non statali 

Codice PSN: IST-02424 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici, tipologia, natura giuridica e forme di gestione, accessitilità, modalità di ingresso e visite, personale, 
risorse finanziarie. 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fa costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici! implementazione dei controlli di congruità tra i relativi dali storia. 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati reuardm@ itbuzioni private è pubbliche, poiché È dati di queste ulteme non sono coterti dal stereto statbetta, lo 
scorporo delle informazioni attinenti i dati identificativi comporterebbe un argravio di attività spratorzionato risperto al diritto Autelato 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 6 

Denominazione: Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Codice PSN: MBE-00005 

Titolare: Ministero peri beni e le attività culturali 

Periodo di riferimento dei dati: peri) 2011 i dati sono rifenti a1 2010; per il 20121 dati seno riferiti al 2011, peril 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Locali, impimti, risorse matenali, umane e stiumentali, costi, impieghi delle risorse 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: irablementazione dei conpolli di oneraità tra i relativi dali storigi 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati renardmti Stiuzioni privare e pubbliche, poiché | dali di queste ultezie non sono coperti dal seerero statista, lo 
scorporo delle informazioni attinenti i dati dfentificativi comporterebbe n muravio di attività sproporzionato risfetto al diritto Adelato 
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2.72 Area: Mercato del favoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del favoro e forze lavoro: forze 
lavoro, partecipazione / esclusione dal mercato del lavoro 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


stat IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (fd) Sdi 

stat IST-02194 Modulo ad hoc 2010 - Conciliazione lavoro e famiglia Sdi 

ui 18T-02305 Modulo ad hoc 2013 - Incidenti sul lavoro e altri problemi di salute sul Sdi 
lavoro 

stat IST-02468 Maultiscopo sulle famiglie: Modulo sulla mobilità sociale Sdi 


Costruzioni di file di microdati longitudinali e delle matrici di transizione 


stat IST-01587 Sde 
soli le i RO Monia gioni _ _ 
PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine 
sfol campionaria nazionale sulle caratteristiche e le aspettative degli individui Sdi 
cla sullavoro _____ = localiss lata 
nps IP.S-00057 Casellario centrale delle posizioni attive Stu 
Provincia autonoma di par-0003r Pi occupazionali infra-censuari a livello territoriale per la provincia di c.j. 
Trento Trento 
Studio progettuale di fattibilità di un monitoraggio delle condizioni 
Regione Marche MAR-00005 occupazionali e socio-economiche di un panel di famiglie svolto con Stu 
l'utilizzo di più fonti. 
Comune di Firenze FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina Sdi 


Comune di Livomo L00001 Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti Sdi 


Rilevazione periodica sull'andamento delle forze lavoro provinciali e sub- 
inciali 


ROM-00018 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 


PIU-00001 


IST-02407 Sperimentazione e produzione di stime mensili dei principali indicatori 
sul mercato del lavoro 


Istit 18T-02304 Modulo ad hoc 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione Sdi 
verso la pensione 


Area: Meraato del lavoro - Settore: Mercato del loro - Argomento: Merasto del davoro e forse fzvora. forze fmoro, partecipazione] esclusione dal mercato del izvoro 
Statistiche da indazine - IS°T-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Isttuto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Fomire le stime degli occupati, dei disoccupati e degli inattivi disageregate per penere, classi di età, ripartizioni territoriali, regione e provincia 
(solo in media d'anno). Fomire elementi conoscitivi sullo stato e la dinamica del mercato del lavoro in modo da supportare le decisioni di politica 
economica, sociale e del lavoro. 

Unità di rilevazione: famiglie, 

Principali unità di analisi: famiglie, individui, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti altutte le settimane dell per il 2012 dati sono riferiti al tutte le settimane dell; peril 
2013 i dati sono riferiti altutte le settimane dell 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Astat per provincia Bolzano, Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI), Intervista telefonica con PCo 
strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso; eta, stato civile, titolo di studio; cittadinanza condizione professionale e posizione nella professione, attivita 
economica degli occupati, ricerca di lavoro, durata della disoccupazione, inselmento in categorie protette, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anadsi (ongitedinali 
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Area: Mersato del lavora - Settore: Mercato del iavoro - Argomento: AMerazto del Lavoro e forse izvoro. forze (moro, partecibazionef esclusione dal mercato del lavoro 
Statistiche da indagine - IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl) 


refnterviste, comsrolli di qual 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frndiagine continaa e/0 longitudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista dequisite presso terzi i 

Denominazione:Famiglie regolarmente residenti 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Anagrafi comunali 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fengionarento anara 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: Famedè residenti 

Principali dati presenti nella lista: Nome cognome, numero componenti, indinzzo, telefono 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File mierodati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 
Altro: Pie per (a ricerca (MPR): 


Area: Mercato del lavoro - Settore: Merc del lavoro - Argomento: Merazio del lavoro e forse iavoro. forse fimoro, partesibazionef esclusione dal mercato del lavoro 
Statistiche da indagine - IE°T-02194 Modulo ad hoc 2010 - Conciliazione lavoro e famiglia 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Approfondimento deltema della conciliazione tra partecipazione al mercato del lavoro e responsabilità familiari e individuazione dei sopeetti 
che hanno responsabilità di cura. 

Unità di rilevazione: famiglie, individui; 

Principali unità di analisi: Famiglie, Individu; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Astst per la provincia di Bolzano, Ditta estema 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC 0 strumenti informatici (CAPI), Intervista telefonica con Flo 
strumenti informata (CATT), 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; stato civile; tipologia familiare, condizione professionale; responsabilita di cura e conciliazione utilizzo 
servizi per la cura; flessibilità offerta dall'attività lavorativa; intermuzioni dell'attività lavorativa e iiduzioni di orario; utilizzo del congedo parentale, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: indagine bngibidinal 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fndagine continza e/o longitudinale, per indagini di 


controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione:Elenco famiglie residenti in anagrafe 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Anagrafe comunale 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fenqionarento angra 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: Famplé residenti in anagrafe 

Principali dati presenti nella lista: Norninativo capofamiglia, indirizzo, eventuale recapito telefonico 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziard:No 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 


Area: Mereato del lavoro - Settore: Merzario del lavoro - Argomento: Menazto del davoro e forse lavoro; forze fivoro, partesibazione' wsobusione dal rsercato del lavoro 
Storiche da indazzine - IST-02305 Modulo ad hoc 2013 - Incidenti sul lavoro e altri problemi di salute sul lavoro 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Meraato del favora - Settore: Mercato del favoro - Argomento: AMerazto del davoro e forze izvora. forze fmoro, partecibazionef esclusione dal mercato del lavoro 
Statistiche da indazine - IST-02305 Modulo ad hoc 2013 - Incidenti sul lavoro e altri problemi di salute sul lavoro 


Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Fomire informazioni su salute e sicurezza na luoghi di lavoro in ottemperanza ai proponimenti della strategia europea per la salute e la 
sicurezza sul lavoro 2007-2012. 

Unità di rilevazione: Famiglie, individui; 

Principali unità di analisi: individui; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2013 1 dati sono rifenti al secondo trimestre 2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Astst per la provincia di Bolzano, Ditta estema, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC 0 strumenti informatici (CAPI), Intervista telefonica con PCo 
strumenti informata (CATT), 

Principali caratteri statistici rilevati: Incidenti sul lavoro, Problemi di salute causati 0 aggravati dal lavoro; Esposizione a fattori di rischio perla salute 
fisica presenti sul luogo di lavoro; Esposizione a fattori di rischio perla salute psicologica presenti sul luogo di lavoro; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: sndazine bnsitdinal, 
controlli qualità 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioti trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fmditgine continza e/0 longitedinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione: Anagrafe della popolazione 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per alto fini: Frngionamento anarai 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie Farmi residenti 

Principali dati presenti nella lista: Nominativo, numero componenti famiglia, indinzzo, numero di telefono 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Diffusione e Comunicazione 
Comnzmicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 


Area: Moragio del fuoro - Settore: Merano del favore - Argomento: Morazio del davoro e forse davoro. forse (nuora, partezibazionef esclusione dal rseroato del invero 
Statistiche da indagine - IST-02468 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla mobilità sociale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Modulo ad hoc per analizzare i percorsi professionali di un campione rappresentativo di occupati italiani. Lo scopo è quello di rilevare le 
condizioni degli individui, le tappe della cartiera lavorativa, i periodi edi motivi di interruzione. 

Unità di rilevazione: individui, 

Principali unità di analisi: individui; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al raccolta dati nel 2010, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PO 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Mercato del lavoro, Percorsi lavorativi intersenerazionali e intrasenerazionali; Carriera lavorativa e professionale; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: proadune per controllo è 
correzione dei dati 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 
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Area: Meraato del favora - Settore: Mercato del favoro - Argomento: AMerazto del davoro e forse izvoro. forze fmoro, partecibazionef esclusione dal mercato del lavoro 
Statistiche da indagine - IST-02468 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla mobilità sociale 


Denominazione:Elenchi utenze telefoniche Seat 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT Pagne Gialle Spa 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per alti fini: Farafità di natura commerciale (afferra di infhrmazioni telefbmiche relative gel 
abbonati di velefonia fissa) 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie Familà e popolazione abbonati di telefimia fissa 

Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome indinzzo, comune di residenza, utenza telefonica, 

Lalista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: Si 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; 


Area: Meraato del favora - Settore: Mercato del favoro - Argomento: Aeraato del davoro e forse (avora. forse fmoro, pertecibarionef esclusione dal werazto del lavoro 
Stastiche derivate 0 redzborazioni - IS°T-01587 Costruzioni di file di microdati longitudinali e delle matrici di transizione dei dati sulle forze di lavoro 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Fomire informazioni sui soppetti numero e carattenstiche) convolti in transizioni in entrata ein uscita dai diversi stati del mercato del lavoro, 
in un determinato arco temporale, sfruttando la componente longitudinale della nlevazione sulle Forze di lavoro. 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Indagine continua sulle forze di lavoro 

Codice PSN: IST-00925 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al indagine continua, peril 2012 i dati sono riferiti alindagine continua; per il 20131 dati 
sono rifenti al indagine continua, 

Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, disoccupazione, inattività, transizione tra le varie condizioni 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fmdigine continua e/o longitudinale, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dali; 


Area: Merazto del iguoro - Settore: Merazio del lavoro - Argomento: Morazto del davoro e fhrze iavoro. forze (voro, partecibazionef esclusione dal veerazto del lavoro 
Statistiche da indezize - ISP-00005 Mobilità degli occupati 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo suiluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 

Obiettivo: Analisi sui profili di mobilità degli sccupati dipendenti 

Unità di rilevazione: Inps Istituto nazionale per la previdenza sodale; 

Principali unità di analisi: Rapporto di lavoro dipendente; Versamenti contributivi da lavoro autonomo; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata È 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni contributive mensili Modello DMI0) 


Titolare: Istituto nazionale della prewdenza sociale (Inps) 

Unità di archivio: lavoratori, imprese 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2007; peril 2012; dati sono riferiti al 2008; per il 2013 dati sono riferiti al 2009, 
Principali caratteri statistici rilevati: profilo occupazionale, profilo impresa e carattenstiche demografiche 

Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Area: Mercato del lavoro - Setto: lernato del favoro - Argomento: Mersaro del davoro e forse lavoro. forze foro, partecipazione f esobusione dal rseranto del lavoro 
Statistiche da adzcze - ISF-00029 PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le 
aspettative degli individui sul lavoro 


Informazioni strutturali 
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Area: Meraato del favora - Settore: Mercato del favoro - Argomento: AMerazto del davoro e forze izvoro. forze (moro, partecibazionef esclusione dal mercato del lavoro 
Statistiche da mdagre - ISF-00029 PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le 
aspettative degli individui sul lavoro 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile dell'uffido di statstica 

Obiettivo: Stima dalla distribuzione degli occupati secondo la forma di contratto; criticità nel mercato del lavoro di particolari sottogruppi di popolazione, 
canali di ricerca di lavoro. 

Unità di rilevazione: Individui; 

Principali unità di analisi: Individui; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013: dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio-Società di rilevazione; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Genere; età; istruzione; condizione ocupazionale; profilo occupazionale; canali di ricerca di lavoro; qualità del 
lavoro; forma di contratto; utilizzo dei centri per l'impiego; collocamento ai sensi della L. 68/199 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frditgine continza e/0 longitedinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi I 

Denominazione: Abbongi reperti sugli elenchi telefonici telecom dei soggetti che hanno dato disponibilità al trattamento dei dsti personali 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Alnaviva 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Canpaonarenti 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie. Popolazione 18-64 nni 

Principali dati presenti nella lista: Nome e cognome 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Diffusione e Comunicazione 
Commwzmicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File microdati per alti utenti intemazionali; File per Sistan; 


Area: Merozro dl (moro - Setto: 


Mercaro del favoro - Argomento: Merazto del lavoro e forse davoro: forse foro, partesibazione f esclusione dal mercato del lavoro 
Stadio progertzio - TPS-00057 Casellario centrale delle posizioni attive 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Metodi e tecniche per l'analisi del Casellario centrale delle posizioni attive 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ompanizzata I 

Denominazione archivio: Casellario centrale attivi 

Titolare: INPS- DC SIT 

Unità di archivio: Codice fiscale 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti 31 2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso. età, termitorio, settore attività economica. 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, amporta wr ingbiero di mezzi reanifistazionte 
sproporzionali al diritto telato. 
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Area: Meraato del favora - Settore: Mercato del favoro - Argomento: Aerazto del davoro e forze izvora. forze (moro, partecibazionef esclusione dal mercato del lavoro 
Srastiche deriuate 0 rielaborazioni - PAT-00031 Dati occupazionali infra-censuari a livello territoriale per Ja provincia di Trento 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Provincia autonoma di Trento 

Responsabile del trattamento: Dingente del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 

Obiettivo: Monitoraggio dell'evoluzione occupazionale territoriale al fine di evidenziare eventuali elementi di criticità che possano fomire indicazioni per il 
govemo del mercato del lavoro provinaale. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 

Codice PSN: IST-01685 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione 

Acquisizione di; Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per e definizione di disegni campionarie selezione di 
unità presso cxi effettuare la raccolta dei dati i II Servizio Statistica svolee batte le indacini ISTAT sul territorio provinciali e tutte le indagmi statistiche di interesse locale 
fia iga. 290) 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: E' findonsentale poter invociare in ogni morsento i dati di ASTA con aliri archivi 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DM) 

Codice PSN: IPS-00012 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti a1 2010; per il 2012 dali sono nfenti al 2011, per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione dipendente e retribuzioni 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 


Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti ne! Psn 1 


Denominazione: Registro delle imprese camerale 
Titolare: Infocamere 

Tipologia: Controllo e validazione, 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sone rifenti al 2010; per il 20121 dali seno nfenti al 2011, per il 20131 dati seno nfenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione e ul 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta; 


Area: Merazto del lavora - Settore: Aferaato del lavoro - Argomento: Aerazto del davoro e forse davora. forze fvoro, partecibazionef esclusione dal mwerazto del lavoro 
Stadio progettuale - MAR-00005 Studio progettuale di fattibilità di un monitoraggio delle condizioni occupazionali e socio-economiche di un panel 
di famiglie svolto con l'utilizzo di più fonti. 

Informazioni strutturali 


Titolare: Regione Marche 

Responsabile del trattamento: Dirigente dell'Ufficio di Statstica della Regione Marche 

Obiettivo: Studio di fattibilità per il monitoraggio delle condizioni occupazionali, sociale ed economiche di un panel di famiglie attraverso l'utilizzo di dati 
derivanti da diverse fonti con lo scopo di disporre di una base dati, di dettaglio territoriale subregionale, utile a valutare in maniera "rmultidimensionale" 
l'impatto delle politiche occupazionali sulle famiglie 


Indagine diretta colle gata 


Ii lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 

Principali fenomeni oggetto di osservazione: condizione economica familiare, condizione occupazionale dei membri della famiglia; 

Universo di riferimento: famiglie marchigiane 

Unità di rilevazione: famiglie, individui; 

Principali unità di analisi: famiglie, individui, 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI, 

Principali caratteri statistici rilevati: composizione familiare; età, titolo studio, condizione occupazionale, disabilità, reddito dei menbi della famiglia; 
reddto familiare, 
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Area: Meraato del favora - Settore: Mercato del favoro - Argomento: AMerazto del davoro e forse izvora. forze fmoro, partecibazionef esclusione dal mercato del lavoro 
Studio pragettsazle - MAR-00005 Studio progettuale di fattibilità di un monitoraggio delle condizioni occupazionali e socio-economiche di un panel 
di famiglie svolto conl'utilizzo di più fonti. 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmglie, 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: #ndagine continua e/o longitudinale, L'indgzine prevede di 
meonftorare un pomel di femeialie, 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizzata i 

Denominazione archivio: Archivi derivanti dai centri per l'impiepo 

Titolare: Regione marche 

Unità di archivio: Posizione lavorativa 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: condizione occupazionale 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famighe, 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare, 


Area: Mercato del foro - Settore: Mera del favoro - Argomento: Merazio del lavoro e forse davoro: forse foro, partesibazione f esobusione dal mercato del lavoro 
Statistiche da ndazine - FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina 


Informazioni strutturali 


Titolare: Comune di Firenze 

Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio statistica e toponomastica 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile P.O. statistica 
Obiettivo: Stime comunali peri principali indicatori del mercato del lavoro. 

Unità di rilevazione: residenti; 

Principali unità di analisi: residenti, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, Posizione professionale, Titolo di studio, Eta", Formazione, Attività' economica, possesso pe, collegamento 
internet; Condizione occupazionale; titolo di podimento dell'abitazioni; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finatità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: è resesanio effiteare dl 
conirollo dei dati raceotti con quelli presenti in anggraft 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: magrafe della popolazione residente 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini preve dal riodamenio angergiio 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie: residenti 

Principali dati presenti nella lista: data di nascita, luogo di nascita, genere, inditizzo di residenza 

La lista è: cancellata al temmine del trattamento statistico 


Area: Merc del igvoro - Settore: Mercato del moro - Argomento: Mercato del Iavora e forze Lavoro: forze lmoro, partecipazione / eschione dal rsercato del lavoro 
Statistiche da aedagine - LTV-00001 Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti 
Informazioni strutturali 


Titolare: Comune di Livomo 

Responsabile del trattamento: Dirigente U. Ova Servizi Demografia 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi perl'esercizio dei diritti dell'interessato: ufficio comunale di Statistica 

Obiettivo: Produzione di stime relative ad occupati e persone in cerca di occupazione nel Sistema Economico Locale de Comuni di Livomo e 
Collesalvetti 

Unità di rilevazione: individui residenti nei comuni di Livorno e Collesalvetti, 

Principali unità di analisi: individui nella fascia di età 15 - 74 anni; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 
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Area: Merc del igvoro - Settore: Mercato del moro - Argomento: Mercato del Iavora e forze Lavoro: forze foro, partecipazione / esclusione dal mercato del lavoro 
Statitiche da aedagine - LTV-00001 Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta); con modello cartaceo (PAPT); Intervista telefonica: con modello cartaceo, con 
PC o strumenti informatici (CATI), 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; condizione occupazionale; settore attività, posizione lavorativa; occupazione ricercata; titolo di studio; 
meri felefbmici per sucmssive re- tterviste telefimiche 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici; per indaeini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo! l'indazine prewede £ interebte alla skssa anita nell'area di 15 rest (Banel perzialtente nuotato di tipo 2-2-2) 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare I 


Denominazione: liste anagrafiche di Comuni di Livorno e Collesalvetti 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: per diposivoni norvatte 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farniglie: aedividui 

Principali dati presenti nella lista: cognome, nome, sesso, indirizzo di residenza, età, tipartizione territoriale di residenza (circoscrizione amministrativa) 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico 


1 Mercato del favore - Argomento: Meraato del lavoro e forse lavoro: forze lavoro, partecipazione / esclusione dal maeraato del lavoro 
Statistiche da indazine - PLU-00001 Rilevazione periodica sull'andamento delle forze lavoro provinciali e sub-provinciali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia di Lucca 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale dell'Amministrazione Provinciale 

Obiettivo: Produzione di stime, per l'intera provincia e per ogni singolo sistema economico locale (SEL, della consistenza degli agpregati statistici costituiti 
dai residenti occupati, disoccupati edinattivi 

Unità di rilevazione: famiglie, 

Principali unità di analisi: famiglia, individui; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al primo e terzo trimestre; per il 2012 i dati sono riferiti al primo e terzo timestre; 
peril 20131 dati sono riferiti al primo e terzo trimestre; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con FC o strumenti 
informatici (CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età, titolo di studio, condizione professionale, attadinanza; stato civile, settore di attività, posizione 
professionale, tipologia contrattualetempo pieno/part-time); 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Per fot sererviiare de 
persone induce nel cargbione È neossario individuare presso da loro resikenza, Inoltre la metodolgia dell'indagine prevede 3 reintervisie a 6 mesi di distanza, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: frndiagine continaa e/0 longitudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista aegnisite presso terzi I 

Denominazione:slenchi anagrafici comunali 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune di Lucca, Comune di Capannon, Comune di Altopascio, Comune di Viareggio, Comune di 
Pietrasanta, Comune di Camaiore, Comune d Barga, Comune di Borso a Mozzano, Comune di Castelnuovo Garfagnana, Comune di Gallicano, Comune 
di Piazza al Serchio, Comune di Bagni di Lucca 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: emmemainati 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie 

Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, sesso 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 

Denominazione archivio: Archivio informatizzato per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro 

Titolare: Amministrazione Provinciale di Lucca 

Unità di archivio: Centi per l'Impiego 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti alintero anno; peril 20121 dati sono riferiti alintero anno; per il 20131 dati sono rifenti al 
intero anno, 
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Area: Meraato del iavora - Settore: Mercato del favoro - Argomento: Aerazto del Lavoro e forze izvoro. forze fmoro, partecibazionef esclusione dal mercato del lavoro 
Statistiche da indagine - PLU-00001 Rilevazione periodica sull'andamento delle forze lavoro provinciali e sub-provinciali 


Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età anagrafica, titolo di studio 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermne del trattamento, 


Area: Merazto del iguoro - Settore: Meraazto del lavoro - Argomento: Morazto del davoro e ghrze iavoro. forze davero, partezibazionef esclusione dal veeraato del lavoro 
Stastiche dermare 0 rielaborazioni- ROM-00018 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 
Informazioni strutturali 


Titolare: Comune di Roma 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Studi Socio Economia 

Obiettivo: Analisi delle caratteristiche e delle dinamiche della realtà del mercato del lavoro nella provincia e nel comune di Roma 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 

Codice PSN: IST-01635 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono rifenti a1 2009; per il 20121 dati sono riferiti al 2010, peril 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Ateco, numero di addetti, forma giuridica 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 


Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 

Denominazione: Dichiarazioni reddituali 

Titolare: Agenzia delle entrate 

Tipologia: Controllo e validazione, 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono nifenti a1 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: Reddito, sesso, età 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura; 


Area: Mereato del lavoro - Settore: Merzaro del lavoro - Argomento: Menaio del davoro e forse lavoro; forze fora, pertesibazione' wsobusione dal rsercato del lavoro 
Statiche derivare o rielaborazioni - IST-02407 Sperimentazione e produzione di stime mensili dei principali indicatori sul mercato del lavoro 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Produzione di stime mensili da principali indicatori sul mercato del lavoro. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn I 


Denominazione: Indagine continua sulle forze di lavoro 

Codice PSN: IST-00925 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2011; peril 20121 dati sono nfenti al 2012; peril 20131 dati sono rifenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, disoccupazione, inattività 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frmdigine continaa e/0 longitudinale, 


Area: Meragto del lavoro - Settore: Aferaato del lavoro - Argomento: AMerazto del davoro e forse davoro. forze fvoro, partecipazione) esclusione dal mercante del lavoro 
Statistiche da indaco - IST-02304 Modulo ad hoc 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione verso la pensione 


Informazioni strutturali 
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Area: Meraato del lavora - Settore: Mercato del favoro - Argomento: Aerazto del davoro e forze izvora. forze (moro, partecibazionef esclusione dal mercato del lavoro 
Statistiche da indagine - IST-02304 Modulo ad hoc 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione verso la pensione 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Amplare il patrimonio statistico disponibile riguardo a percorsi, tempi e modalità di nitiro dall'attività lavorativa degli ultracinguantermi. 
Unità di rilevazione: famiglie, individui; 

Principali unità di analisi: indivi dui; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Farniglie 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20121 dati sono nifeniti al 1990-2012, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Astst per provincia Bolzano; Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPT); con PO e strumenti informatica (CAPI); 
Principali caratteri statistici rilevati: Durata della cerniera lavorativa, Età programmata ed effettiva di nitiro, Modalità previste ed effettive di uscita dal 
mercato del lavoro; Tipo di pensione percepita, Fattori legati al contesto lavorativo in grado di influenzare la decisione di anticipare,posticipare, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati sono remolti 
nell'ambito dell'indenime sulle forse di lavoro che richiede controlli di 160 longitudinale 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditgine continaa e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista aequisite presso terzi f 

Denominazione:Elenco famiglie regolarmente residenti 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Anagrafi comunali 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per alti fini: ferpionamento angerafà 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie Farini neolarmenie residenti 

Principali dati presenti nella lista: norme coneme, numero componenti, indinzzo, recapito telefonico 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: #deinate di controlla, remiervisto (longitudinali 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 
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2.73 Area: Mercato del favoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavora: 
integrazione der disabili nel mercato del lavoro 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Totale lavori: 1 


Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del moro - Argomento: Mercato del favoro e fhroe favoro: interazione dei disabili nel rmercato del loro 
Statetiche da a:dazine - IST-02195 Modulo ad hoc 2011 - Partecipazione dei disabili al mercato del lavoro 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Fomire informazioni sulla situazione del mercato del lavoro per quanto riguarda le persone disabili definite secondo il concetto corrente di 
disabilità "biosociale" introdotto dall'Intemational Classification of Functioning, Disability and Health (ICP, WHO, 2001). 

Unità di rilevazione: Famiglie, Individui, 

Principali unità di analisi: Famiglie, Individui; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Famighe 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono rifenti al 2011; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Orpano intermedic-Astat per la provincia di Bolzano, Ditta estema 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a facda (diretta): con PC 0 strumenti informatici (CAPI), Intervista telefonica con PCo 
strumenti informatici (CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: Presenza di problemi di salute di lunga durata; Difficoltà nello svolgimento di azioni basilari; Limitazioni nello 
svolgimento di una attività lavorativa; Disponibilità o necessità di particolare tipo di assistenza se si è in presenza di problemi di salute o difficoltà nello 
svobimenteo di azioni basilari; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti; sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdagine continaa e/0 longitudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione:Elenco famiglie residenti 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: ferpionanento angerafà 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie fiele residenti 

Principali dati presenti nella lista: nome cognome, numero componenti, indirizzo, recapito telefonico 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati 
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2.74 Area: Mercato del favoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavora: 
contratti alibi, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IPS-00043 Apprendistato Sda 
IP.S-00045 Lavoro somministrato Sda 
IP.S-00027 Sda 


IP.S-00042 Lavoratori parasubordinati 


Teo A OE, iii de 
IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti Sda 
IP.S-00012 Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DIO Sda 
IP.S-00019 Sda 


IP.S-00036 
IP.S-00015 


(1) 


Area: Mereto del foro - Settore: Mercato del iavoro - Argomento: Mercato del favoro e forse lavoro: contratti alipia, lavori paraubordmati e lavoratori autonomi 
Statitiche da fonti amministrative oremigzate - IPS-00043 Apprendistato 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sull'apprendistato. 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata È 


Denominazione archivio: Archivio Lavoratori dipendenti 

Titolare: INPS- DIC SIT 

Unità di archivio: Archivio denunce retabutive mensili (EMens) 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sone rifenti a1 2010; per il 2012 dali sono nfenti al 2011, per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età terntono. 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rdateine comma e/0 longitadinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertina; per la costituzione di archivi delle nità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; amuporte un inpieo di mezzi manifestamente 
Sproperzionati al diritto huelato 


Area: Merazto del loro - Settore: Merarto del iavoro - Argomento: Mercato del favoro e forse lavoro: contratti atipici, favori paraubordmati è lavoratori autonomi 
Statistiche da finti amministrative orsaniszate- IDS-00045 Lavoro somministrato 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della strutura temitonialmente competente 
Obiettivo: Produzioni di statistiche sul lavoro somministrato 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio contributivo aziende con lavoratori dipendenti 

Titolare: INPS DC SIT 

Unità di archivio: Archivio delle dichiarazioni contributive mensili delle aziende (DIM 10) 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dali sono riferiti al 2010; per il 20121 dali sono nferiti al 2011, per il 20131 dati sono riferiti al 2012, 
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Area: Merezto del imoro - Settore: Merazto del davoro - Argomento: Merazto del favoro e forze davero: contratti atipici, favori paerasubordmati è lavoratori autonomi 
Statistiche da fonti amministrative organiezate- IPS-00045 Lavoro somministrato 


Principali caratteri statistici rilevati: Aziende, dipendenti, tertitorio operativo delle aziende 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continna e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici Archivio delle dichiarazioni 
consributive rrensili delle agien de; altro motivo: Serie storiche 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, amporte wr inghiero di mezzi manifistaneente 
spraporzionati al diritto huelato 


Area: Merarto del lavoro - Settore: Mererto del iavoro - Argomento: Aferazto del favoro e forse lavoro: contratti atipici, favori paramubordmati è lavoratori autonomi 
Statistiche da fonti annsinistratie ormmiszate - IPS-00027 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore stiuttura territorialmente competente 
Obiettivo: Pubblicazione osservatorio sul livoro autonomo in agricoltura e diffusione dati. 

E! previsto l'obbligo di risposta peri soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata f 


Denominazione archivio: Archivio dei lavoraton agricoli autonomi 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 

Unità di archivio: Codice fiscale Jaworatore 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nifenti al 2006- 2010; per:1 20121 dati sono riferiti 31 2007 - 2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 
2008 - 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Categoria, aliquota contributiva, fascia di reddito, anno sesso, età, territorio 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioti trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costitazione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informatici statistici Coltivatori diretti, coloni e rezzadri 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; awforte un ssbivo di evi manifbstazente 
Sproporgionali al dirstto huelato 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; 


Area: Mercato del {moro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Afercato del favoro e forse lavoro: contratti aripiao lavori paraubordmati e lavoratori autonomi 
Statistiche da fonti arm birative organiezate - IPS-00042 Lavoratori parasubordinati 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinamento penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sul lavoro parasubordinato. 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ormpanizzata £ 


Denominazione archivio: Archivio statistico lavoratori parasubordinati e liberi professionisti 

Titolare: INPS- DC SIT 

Unità di archivio: Archivio statistico lavoratori parasubordinati e liberi professionisti 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti a1 2010; per il 20121 dati sono niferiti al 2011, peril 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo rapporto di lavoro, sesso, età, temitono, degenza ospedaliera 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmighe, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Mercato del favoro - Argomento: Aferezto del iavoro e forse lavoro: contratti atipici, favori parmubordmati e lavoratori autonomi 
Statictiche da fonti amomistrative oreantggate - TPS-00017 Artigiani e commercianti 
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Area: Merezto del imoro - Settore: Merozto del davoro - Argomento: Merazto del favoro e forze davero: contratti atipici, favori perasubordmati è lavoratori autonomi 
Stasictiche da fonti arammisirazioe organizzate - IPS 00017 Artigiani e commercianti 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile deltrattamento: Coordinamento generale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzione di statistiche su dati inerenti pli artigiani ei commercianti. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 


Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inpsì 

Unità di archivio: Codice fiscale lavoratori iscritti 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006 - 2010; peril 2012 i dati sono riferiti al 2007 - 2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 
2008 - 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Gestione, qualifica, anno di isenizione, sesso, età, temitonio. 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, individui /famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fndagine comtinna e/o longitudinale, per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio iscritti alk gestioni speciali avwioni è commercianti. 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, amporie wr ingbieco di mezzi meanifistameente 
spraperzionati al diritto huelato 


Area: Merarto del foro - Settore: Merorto del iavoro - Argomento: Aferazto del favoro e forse lavoro: contratti atipici, favori paramubordmati e lavoratori autonomi 
Statistiche da fonti anmsinttratie organizzate - IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura temitorialmente competente 
Obiettivo: Osservatorio sul lavoro dipendente in agricoltura e diffusione dati 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola (Modello DMAG) 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale Inpsì 

Unità di archivio: Codice fiscale lavoratore e codice fiscale aziende 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2000 - 2010; per 11 2012 i dati sono nifenti al 2000 - 2011; peril 2013 i dati sono nferiti al 
2000 - 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipo ditta, categoria, giornate lavorate, nazionalità età sesso, terrotorio 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fa costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, amgborta ur inshio di raggi raenificramente 
sproporzionali al diritto telato 


Area: Meresto del izoro - Settore: Meregto del lavoro - Argomento: Merazto del favore e forse lavoro: contratti anpia, lavori paeraubordmati è lavoratori autonomi 
Statistiche da fimti gunsinisirative organizzate - IPS-00012 Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DM) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzione di statistiche sull'evoluzione delle imprese e del flusso occupazionale. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 


— 604 —É& 
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Area: Merazto del imoro - Settore: Merozto del davoro - Argomento: Merazto del favoro e forze davero: contratti atipici, favori perasubordmati è lavoratori autonomi 
Staristiche da fimti amminisirazioe orsaniszate - IPS-00012 Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DM) 


Denominazione archivio: DIM 10M 

Titolare: INPS- DC SIT 

Unità di archivio: Impresa 

Periodo di riferimento dei dati: peri 2011 dati sono rifenti alx; peril 2012 dati sono riferiti alx; peril 2013 dati sono aiferiti alx, 

Principali caratteri statistici rilevati: Anno, territorio, settore di attività econornica, dimensione aziendale. 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fr costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici archivio statitico delle inprese fretrbuatoni operai è hupizati). altro motivo: anali retroattivo, serie storiche 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, amporta un ssbino di meri muanificrmzente 


Area: Merazto del {moro - Settore: Merozto del lavoro - Argomento: Merazto del favoro e forse davero: contratti atipici, favori per mubordmati è lavoratori autonomi 
Statistiche da fanti aumiamistrative organizzate - IPS-00019 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da "770" /E-mens) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della prewdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzione di statistiche su lavoratori dipendenti del settore privato non agiicolo. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizzata I 

Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti 

Titolare: INPS - DC SIT 

Unità di archivio: Archivio denunce retributive mensili (Emens) 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia contrattualeftempo pieno/part time), qualifica, durata, settore di attività economica, sesso «tà, territorio 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: rndagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, smorta un inghio di mesgi roanifistamiente 
sproporzionali ai diritto telato. 


Area: Mercato del fauoro - Settore: Mercato del igvoro - Argomento: Mercato del favoro e forse lavoro: contratti alipia lavori paraubordmati è lavoratori autonomi 
Statistiche da finti amministrative orsaniozate - IPS-00036 Lavoro part-time nel settore privato non agricolo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore senerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzione di statistihie su lavoro part-time del settore privato non agricolo. 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esdusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata È 


Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti 

Titolare: INPS- DIC SIT 

Unità di archivio: Archivio denunce contributive mensili 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti al 2010; per il 20121 dati seno riferiti al 2011, peril 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia contratualeftempo pieno/part time], settore di attività, sesso, età, temiborio, 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fadagine comsnna e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuna; per la costitazione di archrvi delle unità statistiche e di sistemi informatici statistici Archivio denunce retributtoe 
mensili (EM ms) altro motivo: Serie storiche 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, awferte un isbivo di eni menifisrazente 
Sproporzionati al diritto huelato 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Merazto del imioro - Settore: Merozto del lavoro - Argomento: Merazto del favoro e forze davero: contratti atipici, favori perasubordmati è lavoratori autonomi 
Stasistiche da fonti crsminisirazioe organizzare - TIPS -00015 Lavoratori domestici 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Pubblicazione dati sui lavoraton domestici 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 


Denominazione archivio: Archivio lavoratori domestici 

Titolare: INPS - DC SIT 

Unità di archivio: Bollettini di c/c - Rapporti di lavoro 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005 - 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006 - 2010; peri 2013 i dati sono riferiti al 
2007 - 2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: Anno di ifenmento, sesso età, terntono, nazionalità, zona di provenienza 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio lavoratori dmutici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, amporie wr ingbieso di mezzi manifistaneente 
spraperzionati al diritto huelato 
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2.75 Area: Mercato del favoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavora: 
osservatorio sul mercato del lavoro 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


ve e statistiche per specifici target di 


Sistema per l'acquisizione ricorrente dei dati relativi alle comunicazioni 


Isfol ISF-00047 bbliegi F 


Ministero lavoro, 

salute e politiche Metodologie per la creazione di un archivio statistico integrato sulle 
er LPR-00115 aa : x 

sociali - Area lavoro Comunicazioni Obbligatorie 

litiche tali 

Ministero lavoro. 

salute e politiche 


cdiioli Ares rato LPR-00100 Campione longitudinale degli attivi e dei pensionati (CLAP) Sis 
politiche sociali 

Ministero lavoro, 

salute e politiche IPR-00111 Studio per l'analisi longitudinale dal sistema delle Comunicazioni Shi 
sociali - Area lavoro Obbligatorie fex L 196/2006) 

politiche sociali 

Istat IST-02264 Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative Sda 


Totale lavori: 6 


Area: Mercato del igvoro - Settore: Aerazio del favore - Argomento: Merarto del favoro e fbree davoro: osservatorio sul mercato del favara 
Statistiche da finti aurministratioe organizzate - IST-02412 Analisi dell'occupazione nelle imprese mediante l'utilizzo di fonti amministrative e statistiche 
per specifici target di popolazione 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Progettazione e realizzazione di banche dati statistiche, derivate da dati elementari desunti da fonti amministrative linkabili con le unità da 
registri statistici delle imprese, i cui contenuti informativi definisco aspett utili alla rappresentazione e allo studio di fenomeni d carattere socio 
economico . Fenomeni di particolare nilevanza oggetto di analisi saranno: rapporto tra la realtà aziendale e l'occupazione femminile e l'inserimento delle 
categorie protette nelle imprese 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio delle denunce retributive mensili (UniEmens), sia nella versione dei flussi mensili che annualizzata (Montante 
annualizzato di UniEmens) 

Titolare: Inps 

Unità di archivio: Imprese, lavoratori 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009 per il 2012 dati sono riferiti al 2006-2010; peril 2013 dati sono riferiti al 
2006-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: Flussi delle denunce mensili dei compensi erogati a dipendenti e lavoratori autonomi, importo annuale della 
retribuzione, qualifica del lavoratore, tipo di contratto(tempo pieno,part-time), dete di assunzione e cessazione, tipo di contribuzione, eventi di malattia. 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, indvidu /famighe, 

‘Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndapini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costinegione di n data base statico dell'Istat dertato dell'infrazione È 
pia' fonti amereinicirative e statistiche, che verrà utilizzato per alire applicazioni dell'Istat. per le quali sarà necessario un conffonto fra dati individuali di altre finti o riferiti a pi 
anni diversi 

Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio Persone d'Impresa - Iscrizione della società nel Registro delle Imprese 

Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ((Ccias) 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Merazio del favoro - Argomento: Merazto del favoro e fhree davoro: osservatorio sul neraato del lavora 
Statistiche da fimti arrministratioe organizzate - TST-02412 Analisi dell'occupazione nelle imprese mediante l'utilizzo di fonti amministrative e statistiche 
per specifici target di popolazione 


Unità di archivio: imprese 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2005-2010; per il 20121 dati sono rifeniti 31 2005-2011; per:1 20131 dati sono nifenti al 
2005-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale delle imprese, dati anagrafici delle imprese, data iscrizione al registro delle imprese, dati anagrafici 
delle persone con canica, data di inizio e fine incarico, tipo di incarico 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per #ndatezn di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costigione di wn data base statico dell'Istat deriato dall'inteerazione di 
più" fonti amersinictrative e sharistiche, per Pagsiornanieto della quale da realizzare per gli anni siicessivi anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, È necessario 
un confronto fra dati individuali riferiti a pix' anni diversi 

Fonte amministrativa organizzata 3 

Denominazione archivio: Archivio dei modelli 770 

Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze/Agenzia delle Entrate 

Unità di archivio: Sostituti d'imposta, lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2005-2009 peril 20121 dati sono riferiti al 2005-2010; peril 2013 dati sono riferiti al 
2005, 2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del sostituto d'imposta, dati fiscali del lavoratore (redditi erogati dal sostituto d'imposta, ecc.) figli 
disabili a canco, codici di cessazione dal servizio 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, indvidui /famighe, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rdigine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuna; per la costitazione di archroi delle unità statistiche e di sistemi informatici statistichi Archivio statua sui 
lavoratori e i relatwi datori di lavoro attraverso l'interazione di più fonti anmumivrative e statistiche, che verra uttilivato per altre applicazioni dall'Istat per b quali sarà necessario 
«n confronto fra dati individuali di altre fonti o riferiti a più' anni diversi 

Fonte amministrativa organizzata 4 

Denominazione archivio: Certificazione di disabilità e handicap 

Titolare: Regioni 

Unità di archivio: Cettficati rilasciati dalle commissioni medico-legali delle ASL 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono niferti al 2000-2011; peri 2012 dabi sono riferiti al 2000-2012; per 11 20131 dati sono rifenti al 
2000-2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: Infomnazioni anagrafiche, titolo di studio, condizione lavorativa, tipologia disabilità, gravità della disabilità 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costingione di um data base stattvrico dell'Istat dertiato dall'intgrazione & 
pia fonti amministrative e statistiche. che verrà utilisoato per alire atplicazioni dell'istat, per le quali sarà necessario un confronto fra dati individuali di altre fonti o riferiti a più' 
anni diversi 

Fonte amministrativa organizzata 5 

Denominazione archivio: Banca dati dei sod delle societa di capitale (Banca Dati Soc) 

Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaz) 

Unità di archivio: Imprese 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2005-2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2005-2011; peri 2013 dati sono riferiti al 
2005-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale delle sodeta, forma giuridica, elenco soci, queta dei soci codice fiscale dei soci. Dati anagrafici dei 
soci (sesso, età) 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per ndaerni di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di um data base statistico dellTsiat derivato dall'interazione di 
pia fonti amreimistrative © staristiche, per Darsiornameti della quale da realizmare per gli anni siiessivi anche attraverso trattamenti di controdio di correttenza dei dati, è necssario 
un confronto fra dali individuali rgeriti a piu" anni diversi 


Fonte amministrativa ormpanizzata 7 
Denominazione archivio: Dati relativi al monitoraggio sul Fende Nazionale della legge n. 08 del 1999: dati individuali 


Titolare: ISFOL - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

Unità di archivio: Persone disabili avviate al lavoro tramite convenzione ex art, 11 legge 68/199 e loro datori di lavoro 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2004-2010; per il 20121 dati sono riferiti al 2004-2011; per:1 2013 1 dati sono rifenti al 
2004-2012, 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Merazio del favoro - Argomento: Merazto del favoro e fhree davoro: osservatorio sul nieraato del lavora 
Statistiche da fimti crrministratioe organizzate - TST-02412 Analisi dell'occupazione nelle imprese mediante l'utilizzo di fonti amministrative e statistiche 
per specifici target di popolazione 


Principali caratteri statistici rilevati: Genere, tipologia contrattuale (legge n. 68), inquadramento e qualifica nella professione, condizione di salute, 

fis calizzazioni 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmighe, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per indaezni di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costibezione di um data base statico dell'Istat derivato dell'interazione di 
pia fonti ammisirative e sharistiche. che verrà utilionato per alire afplicazioni dell'Istat per lo quali sarà necessario un conffonto fra dati indmiduali di altre finti o roeriti a pi' 
anni diversi 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Interventi e servizi sociali dei comuni singoli 0 associati 

Codice PSN:IST-01181 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2002-2009; per il 20121 dati sono riferiti al 2002-2010; per 11 20131 dati sono nifenti al 
2002-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: Utenti, tipologie dei servizi, modalità di gestione dei servizi, aree di disagio tutelate, spesa peri servizi 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fa costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistenzi informativi statistici. Costituzione di am data base statiettoo derivate dall'interazione di pil finti queministratio e statbziche che potra essere utilizzato fer sucassie 
afplicazioni 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 


Denominazione: Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative 

Codice PSN: IST-02264 

‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2008, 2009, 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2009, 2010, 2011; peril 2013 dati sono 
riferiti al 2010, 2011, 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici e caratteristiche del datore di lavoro, carattenstiche del lavoratore, reddito lordo, tipo di 
contratto(tempo pieno,part-time]), qualifica 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, indvidui /famighe, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; mditgine continaa e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di um data base 
statistico derivato dall'interazione di pi" fonti ameministrative e statistiche, per l'agefornameeso della qual, da reglizggre per gli anni svucessivi anche attraverso trattamenti di consolo 
di correttezza dei dali è necessario vm confronto fra dati individuali rofiriti a pon ni diversi 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 

Codice PSN: SAL-00018 

Titolare: Ministero della salute 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2002-2009 per il 20121 dati sono riferiti al 2002-2010; peril 2013 i dati sono riferiti al 
2002-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice istituto; Caratteristiche anagrafiche del dimesso: sesso; Regime di iicovero, Motivo del ricovero; Modalita' di 
dimissione; Diagnosi principale alla dimissione; Patologie concomitanti o complicanze alla malattia principale Intervento chirurgico principale, Altri 
interventi o procedure 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioti trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: mditgine continsa e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base 
statistico derivato dall'interazione di pi fonti queministrative e statistiche, per l'asstormaneri della quat, da realizzare per gli anni seuvessivi anche atfraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dali è necessario vm confronto fra dati individuali rofiriti a pon uni diversi 


Area: Mercato del lavoro - Settore: Merazio del lavoro - Argomento: Merazto del Iavoro è fhroe davoro: osservatorio sul renato del lavoro 
Studio progettuale - ISF-00047 Sistema perl'acquisizione ricorrente dei dati relativi alle comunicazioni obbligatorie on line 


Informazioni strutturali 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Merazio del favoro - Argomento: Merazto del iavoro e fhree davoro: osservatorio sul nrerazto del lavora 
Studio progettuale - ISF-00047 Sistema perl'acquisizione ricorrente dei dati relativi alle comunicazioni obbligatorie on line 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Direttore generale Is fol 
Obiettivo: Messa a regime di un sisterna infommativo in grado di produrre stime sulla mobilità del lavoro in Italia 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatone on-line 

Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

Unità di archivio: Attivazione di un rapporto di lavoro, cessazione di un rapporto di lavoro, trasformazione del rapporto di lavoro 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: Carattersitiche del lavoratore, dell'azienda e del rapporto di lavoro 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi dopo la raccolta, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #rditezze continaa e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 


Area: Mercato del iavoro - Settore: Merazio del favore - Argomento: Merarto del iavoro e fhree davoro: osservatorio sul rerazto del favara 
Stadio progettate - LPR-00115 Metodologie perla creazione di un archivio statistico integrato sulle Comunicazioni Obbligatoria 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

Obiettivo: Confrontare edintesrare le comunicazioni obbligatorie - dati di flusso su assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe - con i dati 
provenienti da altre fonti amministrative, statistiche. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Ponte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Comunicazioni obbligatorie 

Titolare: Ministero del lavoro 

Unità di archivio: Comunicazioni obbligatorie 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2008-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso ed età del lavoratore, collocamento ai sensi della L. 68/99 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Fonte amministrativa orpanizzata 2 


Denominazione archivio: Archivi amministrativi INPS 
‘Titolare: INPS 
Unità di archivio: Datori di lavoro e lavoratori 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia contrattuale tempo pieno/part-time, settore economico 
Acquisizione di: Iicrodati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
Area: Mercato del lavoro - Settore: Merazio del lavoro - Argomento: Merazto del Iavoro è fhree davoro: osservatorio sul renato del lavora 
Sistema &formsatiso statistio - LPR-00100 Campione longitudinale degli attivi e dei pensionati (CLAP) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Responsabile del trattamento: Ministero del ivoro, della salute e delle politiche sociali 

Obiettivo: Integrazione in un sistema informative degli ardlivi Inps sui contibuenti, pensionati, percettori di prestazioni temporanee e datori di lavoro, 
perpoter effettuare analisi longitudinali 

Principali caratteri statistici elaborati: Sesso ed età, Tipologia contrattuale (tempo pieno/part-time); Tipologia di sostegno al reddito; 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio Inps 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale Inpsì 

Unità di archivio: Lavoratori, imprese, percettori di prestazioni temporanes, pensionali 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2008; per il 2012 dali sono nfenti al 2009, per il 20131 dati seno rifenti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, tipologia contrattuale (tempo pieno;part-time) , settore economico, tipologia di prestazione temporanea 
Acquisizione di: Microdati, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, indvidu /famighe, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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Area: Mercato del iavoro - Settore: Meragio del favoro - Argomento: Merazto del iavoro e fhree davoro: osservatorio sul renato del lavora 
Studio progettuale - LPR-00111 Studio per l'analisi longitudinale dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (ex L.196/2006) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Ministero del ivoro, della salute e delle politiche sociali 
Obiettivo: Analisi dei percorsi lavoratiu di coorti di individui 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ormpanizzata I 

Denominazione archivio: Comunicazioni obbligatorie 

‘Titolare: Ministero del lavoro 

Unità di archivio: Comunicazioni 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso ed età del lavoratore, tipologia contrattuale, durata dei contratti di lavoro, assunzione ai sensi della L. 68/99 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili; Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sone resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: Mercato del imoro - Settore: Merario del favore - Argomento: Merarto del favoro e fhree davoro: osservatorio sul rerarto del lavoro 
Statitiche da finti amministrate organizzate - IST-02264 Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Costruire un archivio statistico integrato dell'occupazione, a partire da informazioni di carattere amministrativo (dati di natura fiscale e 
previdenziale) validate a fini statistici, che permettano di descrivere la struttura e l'evoluzione dell'occupazione nel mercato del lavoro dipendente italiano 
E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizzata £ 


Denominazione archivio: Archivio delle denuce retributive mensili (Emens e UniEmens), nella versione annualizzata (Montante annuale di Emens e 
UmEmensi 

Titolare: Inps 

Unità di archivio: Imprese, lavoratori 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2007-2010; peri 20121 dati sono riferiti al 2008-2011; per:1 20131 dati sono nfenti al 
2008-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Flussi delle denunce mensili dei compensi erogati a dipendenti e lavoratori autonomi, importo annuale della 
retribuzione, qualifica del livoratore, tipo di contratto(tempo pieno/part-time), dste di assunzione e cessazione, tipo di contribuzione, eventi di malattia. 
Acquisizione di: Microdati, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: Sndigine continna e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base 
statici derivato dall'interazione delle fonti ano inistrative e statistiche dichiarate nella presente scheda per l'effettuazione di questo trattamento, da realizzare per gli anni ctecassivi 
anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dali, È neessert un confronto fra dati induiduali referti a fis anni diversi, 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn I 

Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infommazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2007-2009 per il 2012 dati sono riferiti al 2008-2010; peril 2013 dati sono riferiti al 
2009-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato 
Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè neces sati peri propri trattamenti statistici: rditgine continaa e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Data Base integrato derivato 
da pa fonti amministrata e statistiche da qrramciare all'archivio statistico delle paprese 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Mercato del lavoro - Settore: Merazio del favoro - Argomento: Merazto del iavoro e fhree davoro: osservatorio sul renato del lavora 
Statitiche da finti amministrate organizzate - IST-02264 Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative 


Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 

Codice PSN:IST-02110 

‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2008-2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2009-2011; peril 2013 dati sono nifenti al 
2010-2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del sostituto d'imposta, dati fiscali del lavoratore (redditi erogati dal sostituto d'imposta, ecc.) 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; Frditezze continaa e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuna; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Database inferto derivato 
da più fonti quministratioe e statistiche da qeanciare all'archivio statistico delle fnabrese 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.76 Area: Mercato del favoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavora: 
progetto Giada 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


per l'analisi ed il 
Studio progettuale per 

inistrativi di vari 
Integrazione e normalizzazione dei dati amministrativi al fine di produrre 
informazioni statistiche sul Mercato del lavoro lombardo. 


n Studio progettuale per la realizzazione di un sistema statistico integrato 
Seni Sa Eoane ROEAMZA sul mercato del lavoro locale da dati di fonte amministrativa 


Comune di Milano MII-00028  AMeRIcA- Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi. Sis 


Ministero economia e i PERONI : e BRICIEIE: DE 

finanze - ECF-00025 Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle Sda 
DE; } persone fisiche 

Dipartimento finanze 

Comune di Firenze FIR-00015  Iredditi dei fiorentini Sda 


Valutazione delle metodologie per la moppatura dei dati reddituali a 
livello comunale e subcomunale 


Totale lavori: 8 


Area: Mercato del iaoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del Iguoro e forse lavoro: fragetto Guida 
Sistonsa infhrmzativo statistico - IST-02288 Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l'analisi ed il monitoraggio dei mercati del lavoro 
locali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Contitolare 1: Ente: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 

Contitolare 2: Ente: Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, INPS, INAIL Direzione: INPS (Coordinamento Generale Statistico- 
Attuariale), INAIL Consulenza Statistico Attuariale 

Obiettivo: Fomire a diversi soggetti istituzionali (Regioni, enti locali) pacchetti standard di micro dati amministrativi già pre-trattati e facilmente integrabili 
adun elevato grado di disageregazione territoriale, da utilizzare per la costituzione di strumenti utili all'applicazione delle politiche e degli interventi 
regionali e locali sul lavoro 

Principali caratteri statistici elaborati: Dati magrafici e caratteristiche del datore di lavoro; Tipologia di lavoro (lavoro dipendente, lavoro autonomo, 
lavoro domestico, ecc.); Tipologia di contratto (a tempo determinato, indeterminato, ecc.); Dati anagrafici e qualifica del lavorstore, Retribuzioni dei 
lavoratori, 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata È 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni sulla manodopera agricola (DMAG) 


Titolare: Inps 

Unità di archivio: Aziende agricole, lavoraton agricoli 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2009-2011; peri 2013 dati sono riferiti al 
2010-2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici dell'azienda, dati anagrafici dei lavoraton agricoli, tipo di contratto (tempo pieno/part-time), 
qualifica 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioti trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per sndigin: contimze e/o longitudinali: Ilprogetto prewede 
la ostitugione di una base dati elemsentari che consenta anche lo sonbiwento di analisi longitudinali, che riguardino, cioè, il omportanzento di una stessa m&à in diversi anni di 
riferamento del sistema iyfbrmativo | per indagini di controllo, di qualità e di copertiera; Per um corretto svo&iniento dell analii di qualità dei dati # trattamento delle 
Informazioni elementari registrate nelle singole finti di input del processo di produzione È necessario li svolpimento di versfiche di werenqa tra i dari relazivi alle singole unità statistiche 
elerentari e rifiriti a diversi anni, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistenzi informativi statistici: l'outout del processo di produzione die 
Sosplemenzerà il sistenza mjirmmatoo potrà essere utiliovar per la realisqazione di ulteriori progetti statistici del PEN, rendendo quindi necwsario l'aneonco all sinsole unità 
statistiche tramite i dati identificativi dispondrili 


Fonte amministrativa opanizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio delle denunce Nominative degli Assicurati (DNA) 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Mercato del moro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del Imora e forze lavoro. progetto Guida 
Sistersa infbrmzazivo statistico - IST-02288 Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l'analisi ed il monitoraggio dei mercati del lavoro 
locali 


Titolare: Inail 

Unità di archivio: Datore di lavoro (Imprese), lavoratori 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2008-2010; peri 20121 dati sono riferiti al 2009-2011; perl 20131 dati sono rifenti al 
2010-2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici dell'azienda, dati magrafia dei lavorston agricoli, tipo di contrattoftempo pieno/part-time), qualifica 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Figini continze e/o longitndinali: progetto prewde 
da costituzione di una base dati elementari che consenta anche lo sonfinrento di analisi longitudinali, che ricuardino, cioî, #l omportamento di una shssa nbà in diversi anni di 
riferimento del sistema ifbrmativo | per indagini di controllo, di qualità e di coperta; Per um corretto svofiniento dell: analii di qualtà dei dati # trattamento delle 
Snfbrimazioni elementari registrate nelle singole fonti di input del prowsso di produzione È necessario i svolsinento di versfiche di merenza tra i dari relativi alle singole unità statistiche 
elerentari e rifiriti a diversi anni, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistenzi informativi statistici: l'outout del processo di produzione die 
Poplemenirà il sistema mjbrizatao potrà essere utilimzarmo per da realissazione di vdteriori procetti statistici del PEN, rendendo quindi necwsario l'agonia ale singole unità 
shatictiche tramite i dati identificativi dishondili 

Fonte amministrativa organizzata 3 

Denominazione archivio: Archivio delle Posizioni Assicurative Teriitoriali (PAT) 

Titolare: Inail 

Unità di archivio: Datori di lavoro [Imprese], lavoratori 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2009-2011; peril 2013 dati sono riferiti al 
2010-2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del datore di lavoro, codice posizione assicurativa ternitoriale, tipologia datore di lavoro (Industria, 
artigianato, terziano, altro), data di inizio e fine attività impresa 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, individui famiglie, 

"Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessati peri propri trattamenti statistici: per Frieze? continze e/o longitudinali: progetto prewde 
da costituzione di una base dati elementari che consenta anche lo svofinrento di analisi longitudinali, che ricuardino, cioè, il omportanento di ana shssa mBà in diversi anni di 
riferimento del sistema iyfbrmativo | per indagini di controllo, di qualità e di copertiera; Perum corretto svofiniento delle analii di qualtà dei dati H trattamento delle 
Snfbriazioni edomentari reo istrate nelle singole nti di input del'pracsso di produzione È necessario li svolbinmento di versfiche di merenqa tra i dari relativi alle singole unità statistiche 
aderuentari e rifiriti a diversi anni, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistenzi informativi statistici: l'outout del processo di produzione die 
Soplementerà il sistema mjbrivatao potrà essere utiliczatmo per la realissanione di ulteriori prosetti statistici del PEN, rendendo quindi necwsario l'agemao ale singole unità 
statistiche traveite i dali identificativi disponibili 

Fonte amministrativa ompanizzata 4 

Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici (denunce all'Inps dei rapporti di lavoro domestico (LD09) 

Titolare: Inps 

Unità di archivio: Datori di lavoro, lavoratori domestici 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2009-2011; peril 2013 dati sono riferiti al 
2010-2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del datore di lavoro, dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione del lavoratore 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, indvidui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè neces sati peri propri trattamenti statistici: per Fndegini continue e/o longitudinali: Ilsrogetto prewde 
da qelituzione di vna base dati elementari che consenta anche lo svofimeento di analisi longitudinali, che riguardino, cioì, il omporiamento di uma stessa unta in diversi anni di 
riferavento del citena fybrativo | per indagini di controllo, di qualità e di copertisra; Per um sorretto svofiiniento dell analii di qualità dei dati #l trattamento delle 
informazioni elementari registrate nelle singole finti di input del processo di produzione È necessario lo svolzinento di verifiche di merenga fra i dari relativi alle singole unità statistiche 
elementari e rifiriti a diversi anni, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: l'outout del processo di produzione die 
Impplemenzerd il sistenza mjrmatwo potrà essere nhilimvaro per la realiggazione di ulteriori progetti statistici dal PEN, rendendo quindi necwsario l'apeoncio alle singole unità 
statistiche tramite i dati identificativi dispondrili 

Fonte amministrativa ormpanizzata 5 

Denominazione archivio: Archivio de laveraton autonomi (artigiani e commercianti) 

Titolare: Inps 

Unità di archivio: Imprese commerciali e artigiane, lavoratori autonomi 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2009-2011; peri 2013 dati sono tiferiti al 
2010-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati sull'azienda, dati anagrafici del lavoratore, data di inizio e fine attività 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Fndigin? continse e/o longitudinali: Ilpragetto prevedo 
da costituzione di una base dati elementari che consenta amche lo sonfiomento di analisi longitudinali, che riguardino, 08 il comportamento di una stessa mod in diversi anni di 
riferimento del sistema fybrmativo | per indagini di controllo, di qualità e di copertiera; Per um corretto svofiniento delli analii di qualità dei dati H trattamento delle 
Informazioni edermentari repistrate nelle singole Dnti di input del processo di produzione È necewsaria la svolbinmento di versfiche di merenqa tra i dati relativi alle singole unità statistiche 
elerzentari è rifiriti a diversi anni, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistenzi informativi statistici: l'outout del processo di produzione dhe 
Supplemienzerd il sistena mjirmvatano porrà essere utilimvan per la realimqazione di slteriori progetti statistici dl PEN, rendendo quindi necwsario l'aeoco alle singole unità 
stabistiche tramite i dati identificarivi dispondili 
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Area: Mercato del moro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del imora e forze lavoro. progetto Guida 
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locali 


Fonte amministrativa orpanizzata 6 

Denominazione archivio: Anagrafe degli assistiti 

Titolare: Regione Lombardia 

Unità di archivio: Individui iscritti nel SSR 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2008-2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2009-2012; peril 2013 dati sono rifenti al 
2010-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici degli assistiti. Cognome e nome, Data di nascita, Sesso, Codice fiscale, Data di decesso, Cittadnanza, 
Comune e indinzzo di residenza, CAP di residenza, Comune eindinizzo di domicilio fiscale, Data diiscrizione a SSR, Datatermine di iscizione a SSR 
Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono emcellati subito dopo la raccolta; 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Aggiomamento dell'archivio Asis-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infommazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2008-2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2009-2011; peril 20131 dati sono riferiti al 
2010-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività Ateco, localizzazione ternitonale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fattursto 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessati peri propri trattamenti statistici: per indagini continse e/0 longitudinali: Ilpracetto prewde 
da costituzione di vina base dati elementari che consenta anche lo svo&itrento di analisi longitudinali, che ricuardino, ciod, il omportamento di una shssa unBà in diversi anni di 
riferimento del sistema ffbrmativo | per indagini di controllo, di qualità e di copertura; Fer um corretto svofrineento delle onalsi di qualità dei dati il trattemento delle 
Snfbrimazioni elementari reoistrate nelle singole fonti di input del processo di produzione È necessario lo svofsismento di versfiche di merenza tra i dari relativi alle singole unità statistiche 
elementari è rifiriti a diversi anni, per la costitizzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: l'outout del processo di produzione dhe 
fomplemenzerd il sistensa ajbresati porrd essere stiliegaro per la realizzazione di vlteriori progetti stattorici del PEN, rendendo quindi necessario l'aseemzio alle singole vnitd 
statistiche tramite i dati identificarivi disponibili 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi Dmi0 Inps - Rilevazione Oros 

Codice PSN: IST-01005 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2008-2010; per il 20121 dati sono riferiti al 2009-2011; per:1 20131 dati sono nifenti al 
2010-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Posizioni lavorative, retribuzioni lorde, contributi, qualifiche dei lavoratori, tipologie secupazionali 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini continne e/o longitudinali: Ilprogetto prewde 
da costituzione di vina base dati elementari che consenta anche lo svofitrento di analisi longitudinali, che ricuardino, cioè, il omportamento di una shssa nba in diversi anni di 
riferimento del sistema fifbrrsativo | per indagini di controllo, di qualità e di copertitra; Per um corretto svofeinento delle gnalzi di qualttà dei dati il trattamento delle 
Snfbrimazioni elementari registrate nelle singole finti di input del prowsso di produzione È necessario lo svofsismento di verifiche di merenza tra i dati relativi alle singole unità statistiche 
elementari e rifirili a diversi anni, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: l'outout del processo di produzione dhe 
Implemenzerà il sistema tjbrvativo potrà essere uliliezam per la realisegnione di ulteriori progetti statistici del PEIN, rendendo quindi necwsario l'ageemao ale singole unità 
statistiche traviite i dati identificanivi disponibili 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative 

Codice PSN: IST-02264 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2009-2011; peri 2013 dati sono riferiti al 
2010-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: dati amagrafici del sostituto d'imposta, dati fiscali del lavoratore (redditi erogati dal sostituto d'imposta, ecc.), flussi 
delle denunce mensili dei compensi erogati a dipendenti e lavoratori autonomi, importo annuale della retibuzione, qualifica del lavoratore tipo di 
contratto tempo pieno part-time], date di assunzione e cessazione 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, indvidui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Fndegini continue e/o longitudinali: Ilsrogetto prewede 
da qeiituzione di ma base dali elementari che consenta ance lo svogineento di analisi longitudinali, che rieuardino, cioî, il omporiamento di uma stessa nba in diversi anni di 
riferimento del citenia djbrmuativo | per indagini di controllo, di qualità e di copertiera: Per un sorretto svofiiniento dell analii di qualità dei dati #l trattamento delle 
Informazioni elementari registrate nelle singole Dinti di input del processo di produzione È necewsario lo suofpimento di verifiche di merenqa tra i dari relativi alle singole vmità statistiche 
ederzentari e rifiriti a diversi anni, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistenzi informativi statistici: l'outout del processo di produzione die 
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Area: Mercato del moro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del Imora e forze lavoro. progetto Guida 
Sistersa informzativo statistico - IST-02288 Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l'analisi ed il monitoraggio dei mercati del lavoro 
locali 


implemenzerà il sitema infbrmativo porrà essere ntilimvar per la realisgazione di ulteriori progetti statistici del PEN, rendendo quindi necessario l'agmoncio alle singole nità 
statistiche tramite i dali identificarivi disponibili 


Area: Mercato del imoro - Settore: Meraaso del lavoro - Argomento: Mercato del Iauoro e forse lavoro: fragetto Guida 
Stadio prasettzi - PBL-00002 Studio progettuale per la costituzione di un sistema statistico di dati amministrativi di varie fonti 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia di Belluno 
Responsabile del trattamento: Dirigente del store Sviluppo economica, sociale e culturale 
Obiettivo: Costruire un sistema informativo locale sul mercato del lavoro 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata £ 


Denominazione archivio: Sistema informativo lavoro provinciale (SILL) 

Titolare: Province 

Unità di archivio: Anagrafica lavoratori, stati occupazionali, flussi occupazionali, anagrafica aziende 

Periodo di riferimento dei dati: peri 2011 dali sono nifenti al perido di analisi dal 2003 al 2000; 

Principali caratteri statistici rilevati: stato occupazionale, caratteristiche degli ocospati e disoccupati (titolo stadio, ctà e 36350) 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, indvidui /famighie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Mercato del moro - Settore: Meraaio del lavoro - Argomento: Meraato del iguoro e forze lavoro. fracetto Guida 
Shudio progetta - LOM-00002 Integrazione e normalizzazione dei dati amministrativi al fine di produrre informazioni statistiche sul Mercato del 
lavoro lombardo. 


Informazioni strutturali 
Titolare: Regione Lombardia 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 
Obiettivo: Suiluppo di un sisterna informativo statistico, a livello territoriale, utilizzando dati provenienti da archivi amministrativi e statistiche ufficiale 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata f 


Denominazione archivio: ASTA imprese 

Titolare: istat 

Unità di archivio: imprese, unità locali 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati seno nfenti all'ultimo anno disponibile; 

Principali caratteri statistici rilevati: localizzazione impresa, settore economico, addetti, fomna giuridica, artigiani 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta; 

Fonte amministrativa otpaniziata 2 

Denominazione archivio: Archivio delle casalinghe e degli artigiani 

Titolare: INAIL 

Unità di archivio: individui 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dai sono nferiti all'ultimo anno disponibile, 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, data iscrizione, tipo di contratto (tempo pieno/part-tme], settore di attività, localizzazione 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cncellati subito dopo la raccolta; 

Fonte amministrativa ormpanizzata 3 

Denominazione archivio: centri per l'impieso 

Titolare: Provincia di Milano 

Unità di archivio: individuo 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono riferiti all'ultimo anno disponibile; 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, titolo di studio, esperienze professionali, comune di residenza, localizzazione del centro, mobilità 
Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono emceellati subito dopo la raccolta; 

Fonte amministrativa orpanizzata 4 

Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione e mappa urbanistica del territorio 

‘Titolare: Comune di Milano 

Unità di archivio: individui e famiglie 
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Area: Mercato del moro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del Imora e forze lavoro. progetto Guida 
Studio progertale - LOM-00002 Integrazione e normalizzazione dei dati amministrativi al fine di produrre informazioni statistiche sul Mercato del 
lavoro lombardo. 


Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono nfenti all'ultimo anno dispombile, 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, nazionalità, composizione familiare 
Acquisizione di: Microdai; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmigle, 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta; 
Fonte amministrativa orpanizzata 5 
Denominazione archivio: Archivi gestionali dei lavoraton assicurati e dei pensionati 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: individui e imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono riferiti all'ultimo anno disponibile, 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, comune di lavoro, nazionalità, data inizio, data fine, retribuzione e caratteristiche, mansione svolta, 
attività economica 
Acquisizione di: Microdati, 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, indvidu /famighe, 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta; 
Fonte amministrativa organizzata 6 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei redditi 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: individui 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nfenti all'ultimo anno disponibile; 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, reddito dichiarato, settore di attività comune di residenza 
Acquisizione di: Iicrodati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 
I dati identificativi diretti: sono concellsti subito dopo la raccolta; 
Fonte amministrativa orpanizzata 7 
Denominazione archivio: Comunicazioni ebbligatonie 
Titolare: ARIFL 
Unità di archivio: comunicazioni obbligatorie 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nfenti all'ultimo anno disponibile, 
Principali caratteri statistici rilevati: assunzioni, cessazioni e tipo di contratto(tempo pieno/part-time),sesso ed età del lavoratore, impresa, settore 
attività, localizzazione dell'impresa 
Acquisizione di: Microdai; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta; 
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Indagine continua sulle forze di lavoro 

Codice PSN: IST-00925 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dai seno nfenti all'ultimo anno disponibile; 

Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, titolo di studio, comune di residenza, carnera lavorativa, tipo di contratto (tempo pieno/part-time) 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati altermine del trattamento; 


Area: Mercato del moro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Meraato del lmora e forze lavoro: progetto Guida 
Studio prosettiale - ROM-00020 Studio progettuale perla realizzazione di un sistema statistico integrato sul mercato del lavoro locale da dati di 
fonte amministrativa 
Informazioni strutturali 
Titolare: Comune di Roma 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Studi Socio Economia 


Obiettivo: Lo studio si propone di predisporre le metodologie e le tecniche di intesrazione dei dati provenienti da diverse fonti amministrative e 
concementi le caratteristiche e le dinamiche del mercato del lavoro a livello focale. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amminisiraitoa ompanizzata 1 
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Area: Mercato del moro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del Imora e forze lavoro. progetto Guida 
Stadio progettuale - ROM-00020 Studio progettuale per la realizzazione di un sistema statistico integrato sul mercato del lavoro locale da dati di 
fonte amministrativa 


Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione 

‘Titolare: Comuni 

Unità di archivio: Individui 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sone rifenti al 2000-2008, 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, nazionalità, composizione familiare 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per &r costiazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

Fonte amministrativa ompanizzata 2 

Denominazione archivio: Archivi sestionali dei lavoratori assicurati e dei pensionati 

Titolare: INPS 

Unità di archivio: Individui e imprese 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono riferiti al 2000-2008, 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, provincia di lavoro, nazionalità, data inizio, data fine, retribuzione, mansione svolta, attività economica 
Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari peri propri trattamenti statistici 

Fonte amministrativa ormpanizzata 3 

Denominazione archivio: Archivi dei Centri per l'Impiego prown ciali 

‘Titolare: Provincie 

Unità di archivio: Individui 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2000-2008, 

Principali caratteri statistici rilevati: Cittadinanza, titolo di studio, tipologia di lavoro (tempo pieno/part time), qualifica, attività economica, data inizio, 
data fine 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservali perché necessan peri propri trattamenti statistici 

Fonte amministrativa organizzata £ 

Denominazione archivio: Archivio gestionale degli assicurati e degh infortuni 

‘Titolare: INAIL 

Unità di archivio: Indvidui 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sone rifenti al 2000-2008, 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, nazionalità, tipo di contratto, numero di inforbuni, settore di attività 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per &r costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

Fonte amministrativa orpanizzata 5 

Denominazione archivio: SIATEL- Agenzia delle entrate - Dichiarazioni sintetiche 

Titolare: Agenzia delle Entrate 

Unità di archivio: Individui 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2004-2008, 

Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, reddito dichiarsto 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per dr costitazione di archivi delle unità statistiche e di 


Area: Mercato del lavoro - Settore: Merazio del davoro - Argomento: Mercato del lavora e forze davoro. fragetto Guida 
Sitena infirrzatto staftetta - MIL-00028 AMEeRIcA - Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Comune di Milano 

Responsabile del trattamento: Direttore del Settore Sistemi Integrati peri Servizi e Statistica e Responsabile estemo del Dipartimento di Statistica 
dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Obiettivo: Sviluppo di un sisterna informativo statistico teritonale descrittivo, attraverso il nlascio di informazioni apprepate, della condizione sone 
economica della popolazione milanese, a sostegno della conoscenza e delle decisioni. 

Principali caratteri statistici elaborati: Varisbil demografiche; Tipologia di reddito, detrazioni e imposte.; Tipologia lavoro, pensioni, rendite, infortuni e 
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Area: Mercato del lmoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del Imora e forze lavoro. progetto Guida 
Sistema informativo statistico - MIL-00028 AMEeRIcA - Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi. 


rnalattie professionali, avviamenti e avviati al lavoro; 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 

Denominazione archivio: Casellario pensionati. 

Titolare: INPS 

Unità di archivio: Record posizioni pensionistiche. 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di pensione (infortuni, invalidità, inabilità, anzianità, vecchiaia), indennità e provvidenze corrisposte 
l'assistenziale, accompagnamento], importi delle pensioni 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 

Fonte amministrativa orpanizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio fiscale delle imposte dirette 

Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: Record fiscali 

Periodo di riferimento dei dati: per ii 2011 dati sono riferiti a1 2009; per il 20121 dali sono riferiti al 2010, per il 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di reddito, detrazioni e imposte. 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 

Fonte amministrativa organizzata 3 

Denominazione archivio: Centro per l'impiego. 

Titolare: OML Provincia di Milano. 

Unità di archivio: Record iscritti 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dai sono riferiti al 2011, per il 20121 dali sono riferiti al 2012, per il 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: Avviamenti, trasformazioni, proroghe e cessazioni di rapporti di lavoro. 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 

Fonte amministrativa orpanizzata 4 

Denominazione archivio: Archivio della popolazione residente milanese. 

Titolare: DSSI Comune di Milano 

Unità di archivio: Record anagrafico. 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 20131 dati sono rifenti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: Informazioni anagrafiche individuali e familiari al 31 dicembre 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 

Fonte amministrativa opanizizata 5 

Denominazione archivio: Posizione,ambito lavorativo, infortuni e malattie professionali, rendite. 

Titolare: INAIL 

Unità di archivio: Record assistiti 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Lavoro dipendente, somministrazione lavoro, lavoro parasubordinato, collaborazioni domestiche, iscrizioni CCIA; 
eventi infortunistici e relativa tipologia, indennità corrisposte; erogazioni di importi a favore di nuclei familiari o di singoli per infortuni o malattie 
professionali. 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /farmnigle, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili; Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: Mercato del imoro - Settore: Merazio del lavoro - Argomento: Mercato del Iauoro e forse favoro. frasetto Guida 
Skrtistiche da fonti arnsmistrative omaniezat - ECF-00025 Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 

Responsabile del trattamento: SOGEI SpA 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Ministero Economia e finanze - Dipartimento Finanze 
Obiettivo: Statistiche sui dati derivanti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 
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Area: Mercato del moro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del Imora e forze lavoro. progetto Guida 
Starictiche da fonti armemisirazie organizzate - ECF-00025 Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 


Denominazione archivio: Anagrafe tributaria 

Titolare: Agenzia dell Entrate/Soga 

Unità di archivio: Dichiarazione redditi persone fisiche 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: TIPI DI REDDITO, ONERI DEDUCIBILI, DETRAZIONI, IMPOSTE (LORDA E NETTA) 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaterni di controllo, di qualità e di copertura 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta nn impiego di mezzi 


Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomenti 


Mercato del lavoro e forse lavoro: prasetto Guida 
Statistiche da fonti amministrativo orsanizzate - FIR-00015 I redditi dei fiorentini 


Informazioni strutturali 


Titolare: Comune di Firenze 

Responsabile del trattamento: Dirigente ufficio comunale di statistica 

Obiettivo: Analisi dei redditi individuali e familiari dei fiorentini 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata 1 
Denominazione archivio: Banca dati SIATEL persone fisiche 


Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: Dichiaranti 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: redditi, imposte, dati aggregati su deduzioni e detrazioni 

Acquisizione di: IMicrodai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Fonte amministrativa ormpanizzata 2 


Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione 

Titolare: comune di Firenze 

Unità di archivio: residenti nel comune di Firenze 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti a1 2009; peril 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche individuali e composizione farmliare 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

i sono resi anonimi altermine del trattamento; 


Area: Merazto del davora - Settore: Mercato del iero - Argomento: Mercaro del lavoro e firze davero. progetto Guida 
Studio progetttial - ROM-00019 Valutazione delle metodologie per la mappatura dei dati reddituali a livello comunale e subcomunale 
Informazioni strutturali 


Titolare: Comune di Roma 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Studi Socio Economici 

Obiettivo: Sperimentazione di metodi di peoreferenziazione dei dati reddituali di fonte amministrativa per classi sul territorio comunale allo scopo di 
fornire una mappatura della stratificazione dei redditi sul piano sormunale e de municipi intemi alle aree comunali 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata £ 
Denominazione archivio: SIATEL- Agenzia delle Entrate - Dichiarazioni sintetiche 


Titolare: Agenzia delle Entrate 

Unità di archivio: Indvidui 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: Reddito, sesso, età 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento, 
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2.77 Area: Mercato del favoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavora: 
domanda di lavoro 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 


Unioncamere 


Totale lavori: 1 


Area: Afercato del iavero - Settore: Mercato del doro - Argomento: Aercato del lavora e fhree davoro: domanda di lavoro 
Stat&kche de ndazine - UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior 


Informazioni strutturali 


Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Indagine sul fabbisogno occupazionale e formativo delle aziende italime, Tali infommazioni vengono messe a disposizione dei policy makers 
quale supporto alla programmazione formativa e all'orientamento professionale. 

Unità di rilevazione: Imprese e unità locali di imprese in una stessa provinda aventi almeno un addetto dipendente, 

Principali unità di analisi: Flussi occupazionali in entrata e in uscita previsti dalle imprese nell'anno successivo a quello in cui viene effettuata la 
rilevazione, Figure professionali richieste dalle imprese e relative caratteristiche; 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono riferiti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012, peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-camere di commercio; società di nicerche di mercato,, Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con FC o strumenti 
informatici (CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: Addetti, Figure professionali ichieste; Titolo di studio; Conoscenze linguistiche ed informatiche, Esperienza 
richiesta, Formazione richiesta; Età; difficolta' reperimento personale; richiesta di personale immigrato; Tipologie contrattuali; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si, l'ideniiffcanio di impresa viene willizgato esdiusivamente per effertvare le proedure di nffrenza 
siariotica 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costitazzione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare i 


Denominazione: registro delle imprese 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini stsvribnali del sistema camerale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Supfrese con obbiivo di iscrizione al registro delle imprese 
Principali dati presenti nella lista: caratteristiche strutturali delle imprese 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 

Lista già in possesso del titolare 2 

Denominazione: registro delle imprese 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini st@vgionali del sistema cannral 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: fpnse con obbligo di sizione al egitto delle fupresev 
Principali dati presenti nella lista: caratteristiche strutturali delle imprese 

La lista è: cancellata altermine del trattamento statistico; 
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2.78 Area: Mercato del favoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavora: 
imprese, posti vacanii e ore lavorate 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-01351 
stat IST-02265 Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate Sde 
ui 18T-02366 Studio progettuale per la produzione di indicatori trimestrali sui flussi sh 
occupazionali. 
Studio progettuale per l'integrazione tra VELA e GI per il dominio 
siae DIRI relativo alle imprese di grandi dimensioni. sui 
a IST-00050 Rilevazione mensile sull ‘occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo Sdi 
del lavoro nelle grandi imprese 


Area: Mercato del lavoro - Settore: Merazto del lavoro - Argomento: Merazta del lavoro e forse lavoro: imprese, posti vacmti e ore lavorate 
Statistiche da indagine - IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Diffusione tamestrale di indicaton sui posti vacanti, sui flussi eccupazionali e sugli oran di lavoro sulla popolazione di imprese appartenenti ai 
settori dell'industria e dei servizi sulle imprese con almeno 10 occupati dipendenti 

Unità di rilevazione: Imprese, 

Principali unità di analisi: Imprese, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si. 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono nifenti alI/2011-1W/2011, peril 2012 dati sono riferiti al I/2012-1V/2012; per1120131 
dati sono riferiti al 1/2013-1V/2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Ditta estema, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATT); 
Principali caratteri statistici rilevati: posizioni lavorative dipendenti; flussi occupazionali; posti vacanti, ore lavorate, ore retribuite; ore straordinario; ore 
cassa integrazione, ore sciopero; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: abbinamento mn altre 
Jhnti e natisi longitudinat 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #rditgine comtinaa e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbinanenti on altre fonti alisi bugitudinali 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 

Denominazione: Archivio Statistico Imprese Attive 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. estrazione di campioni, ndiriogari riborti al'umiserso 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Ingprese 

Principali dati presenti nella lista: Ateco, Occupati 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Rilevazione mensile sull'occupazione, oral di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grand imprese 

Codice PSN: IST-00050 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peri) 2011 i dati sono riferiti a11/2011-1V/2011, peril 2012; dati sono riferiti al 1f2011-1Y7/2011; peril 20131 dati sono 
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Area: Mercato del iavoro - Settore: Meragto del favoro - Argomento: Merazti del Imuoro e forze dimora: snpres, posti vacanti e ore lavorata 
Statistiche da indezine - IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) 


riferiti al 1 /2011-TV/2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: occupazione dipendente 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndiagine comtinaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbinamenti na fonti, malisi bnpitudinali 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi Dimi0 Inps - Rilevazione Oros 

Codice PSN: IST-01005 

‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti alI/2011-1V/2011, peril 20121 dati sono riferiti al 1/2012-17/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al1/2013-1V/2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, ateco 

Acquisizione di: IMicrodai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: iniprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #rditezze continad e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbmanenti ta fonti, malisi &ngidinali 


Area: Mercato del davero - Settore: Merarto del favoro - Argomento: Merazto del imuoro e forze fvoro: iuprese, posti vacanti e ore lavorate 
Staskiche derivato o rielaborazioni - IST -02265 Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Produzione di indicatori trimestrali sulle Ore lavorate totali, sull'incidenza delle ore straordinarie e sulle ore retribuite riferiti alla popolazione di 
imprese dell'industria e dei servizi privati con almeno 10 dipendenti, basandosi sui dati raccolli da due fonti: VELA e prandi imprese (GI) 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn I 


Denominazione: Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) 

Codice PSN: IST-01331 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peri) 2011 i dati sono riferiti 31 1/2011-1V/2011, peril 2012; dati sono riferiti al 1f2012-1V7/2012; peril 20131 dati sono 
riferiti al1/2013-1V/2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: ore effettivamente lavorarate, ordinane e straordinane 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #rditeine comtinaa e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbinaenti tra fonti, compolli onaiudinali 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Rilevazione mensile sull'occupazione, orati di lavoro, rettibuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 

Codice PSN: IST-00050 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono rifenti al 1/2011-12/2011; per il 20121 dati sono riferiti al 1/2012-12/2012, peril 2013 i dati sono 
riferiti al 1/2013-12/2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: ore effettivamente lavorate, ordinarie e straordinarie 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; ndagine continza e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuia; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbinamenti tra fonti. malisi &nptudinali 
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Area: Mercato del iavoro - Settore: Merazto del favoro - Argomento: Merazti del imuoro e forze dimora: snpres, posti vacanti e ore lavorata 
Stadio progettuale - TST-02366 Studio progettuale per la produzione di indicatori trimestrali sui flussi occupazionali. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: L'obiettivo dello studio consiste nel formulare una proposta per la produzione di indicatori tnmestrali sui flussi occupazionali. Le fonti di base 
di questo studio progettuale sono VELA e GI la rilevazione mensile se l'archivio amministrativo delle comuniezzioni obbligatorie, presso il Ministero del 
lavoro 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obblisstorie 

Titolare: Ministero del Lavoro 

Unità di archivio: Rapporto di lavoro 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al sennaiof2011-dicembre2011; peril 20121 dati sono riferiti al gennaio, 2012- 
dicembre2012; peril 2013 i dati sono riferiti al gennaio/2013-dicembre2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: rapporto di lavoro, genere, età, attività economica dell'impresa, date di avvio, cessazione, modifica 
Acquisizione di: Dati apprepati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ultenion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fndagine continna e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbiemmenti tra fonti e analisi lonpitudinali 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn I 
Denominazione: Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) 


Codice PSN:IST-01381 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sono rifenti al 1/2011-4/2011; peril 2012 i dati sono nferiti al 1/2012-4/2012; per il 20131 dati sono 
riferiti al 1/2012-4/2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: flussi occupazionali 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #rdatezze comtnaa e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbinamenti ta fonti ed malisi bngtudinali 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 

Codice PSN: IST-00050 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti 31 1/2011-12//2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 1/2012-12/2012; peril 2013 i dati sono 
riferiti al 1/2013-12/2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: flussi occupazionali 

Acquisizione di: Dati appregati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; Snditgine continua e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbinanenti tra fonti è analisi longitudinali 


Area: Mercato del lavoro - Settore: Merazto del lavoro - Argomento: Merezto del lavoro è forze lavoro: snprese, posti vacanti e ore lavorate 
Skidio progettuale - IST-02331 Studio progettuale per l'integrazione tra VELA e GI per il dominio relativo alle imprese di grandi dimensioni. 


Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 


Obiettivo: Metodi, tecniche e strumenti per l'integrazione tra le indagine VELA e GI sul dominio comune di rilevazione costituito dalla imprese con 
almeno 500 dipendenti operanti nell'industria e nei servizi al mercato. 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Mercato del iavoro - Settore: Merazto del favoro - Argomento: Merazta del Izuoro e forze dimora: snpres, posti vacanti e ore lavorata 
Sbidio progettuale - IST-02331 Studio progettuale per l'integrazione tra VELA e GI per il dominio relativo alle imprese di grandi dimensioni. 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: indapine timestrale su posti vacanti ed ore lavorate — VELA 

Codice PSN:IST01381 

Titolare: ISTAT 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sone rifenti al 2011; per il 20121 dali sono nfenti al 2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, imput di voro, posti vacanti 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #raditezze comtnaa e/0 longitedinale, 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Rilevazione mensile sull'occupazione, orali di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 

Codice PSN: ISTO00SO 

Titolare: istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010-2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: occupazine, orari di lavoro, sciopeti, cig, retribuzione, oneri sociali 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fndiagine continza e/0 longitudinale. 


Area: Mercato del iavoro - Settore: Merarto del favoro - Argomento: Merazta del izuoro e forze dimora: inpres, posti vacanti e ore lavorate 
Statistiche da indazize - IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile deltrattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: I fabbisogni conoscitivi si quali intende corrispondere la rilevazione mensile sulle grandi imprese (almeno 500 addetti nella media dell'inno 
base] sono riferiti all'analisi di breve periodo dell'andamento congiunturale dell'occupazione, delle ore lavorate, delle retribuzioni e del costo del lavoro nelle 
imprese di grande dimensione La ilevazione costituisce l'unica fonte di informazione statistica ufficiale a cadenza mensile sull'andamento del mercato del 
lavoro dal lato imprese. 

Unità di rilevazione: Imprese, 

Principali unità di analisi: Unita funzionale, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 dati sono afenti al 2011-2012; peril 2013 dati sono 
riferiti al 2012-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta, via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Occupazione ore lavorate, ore di cassa integrazione; ore non lavorate retribuite; ore di sciopero; retribuzione lorda; 
oneri sociali, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: analisi ongitudimali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: fndagine continna e/o longitudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare i 


Denominazione: Archivio statistico imprese attive - ASIA 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. Archivio di riffrimenzo puprese aize 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: ffrese corn afweno 500 addetti 

Principali dati presenti nella lista: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo sede amministrativa/legale, addetti, ateco, stato attività 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Mercato del lavoro - Settore: Merazto del izvoro - Argomenti eraato del divora e forse divora. tnprese, posti vacmii è ore lavorate 
Statotiche da adagine - ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: Direttore penerale Isfol 

Obiettivo: Rilevare il comportamento delle imprese nell'utilizzo delle forme di lavoro disponibili 

Unità di rilevazione: Imprese, 

Principali unità di analisi: Impresa 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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Area: Mercato del iavoro - Settore: Merarto del favoro - Argomento: Merazta del imuoro e forze dmvoro: inpres, posti vacanti e ore lavorata 
Statistiche da indagine - ISF-000M12 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2012 dati sono riferiti al 2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Società di rilevazione dati; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Fattarato, Dimensione, Misure di redditività’, Fabbisogni professionali; Settore di attivita' economica; Forme di 
contratto utilizzate, Rapporti con i servizi pubblici per l'impieso; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: L'indarine ha una 
corsponente panel che richiede & codice ident ificarivo dell'impresa (odia fiscal) per la ricostruzione della componente long itudmale 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frndagine comtinaa e/0 longitudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista aeguisite presso terzi 1 
Denominazione: Asia archivio statistico delle imprese attive 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: archéo statica delle fnsprese attive 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Imprese 
Principali dati presenti nella lista: Anagrafica impresa, dimensione, localizzazione, settore di attività economica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Aggiomamento dell'archivio Asia-Industna e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infomnazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; 

Principali caratteri statistici rilevati: Dimensione settore localizzazione 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati i Definizione di discenti carspionari ed estrazione delle licie del campione 


Area: Mercato del lavoro - Settore: Merazto del lavoro - Argomento: Merezto del lauoro è forze lavoro: imprese, posti vacanti e ore lavorate 
Statistiche da fonti anersinisirative organizzate - TAI-00010 Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: responsabile processo prestazioni 

Obiettivo: Conoscere la popolazione assicurata presso IINAIL ("i clienti"), le caratteristiche principali quali ad esempio la localizzazione territoriale e il 
settore di appartenenza, per poter effettuare azioni di prevenzione degli infortuni mirate sia localmente sia sulla base del rischio corso dai lavoratori legato 
alla particolare attività lavorativa svolta 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 
Denominazione archivio: Ina] 
Titolare: Inail 

Unità di archivio: Inail clienti 


Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono nifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: territorio, settore di attività economica 

Acquisizione di; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
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2.79 Area: Mercato del avoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Politiche del lavoro 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IPS-00055 Altre politiche del lavoro 
ISF-00011 Monitoraggio della funzionalità dei servizi pubblici per l'impiego 
_18F-00015 Monitoraggio dei servizi privati per l'impiego 


Totale lavori: 4 


Area: Mercato del lavoro - Settore: Meragto del lavoro - Argomento: Politiche del lavoro 
Statistiche da fonti ammemisiratie omanizzate - IPS-00055 Altre politiche del lavoro 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusioni di informazioni inerenti le politiche di incentivazione all'occupazione. 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ormpanizzata £ 


Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti 
Titolare: INPS- DIC SIT 

Unità di archivio: Archivio denunce retaibutive mensili (EIMens) 
Periodo di riferimento dei dati: peri) 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 20121 dati seno riferiti al 2011, peril 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, teritono, tipologia incentivazione 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; Sradieine comtnna e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuna; per la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici Archivi dennoe retribuite 
mensili altro motivo: Serie storiche 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, ampoerte un insbivo di enni menificamzente 
sproporzionali al diritto telato. 


Area: Mercato del lavoro - Settore: Merarto del favoro - Argomento: Politiche del lavoro 
Statistiche da ade - ISF-00011 Monitoraggio della funzionalità dei servizi pubblici per l'impiego 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della fonmazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Descrivere lo stato di avanzamento della riforma de sernzi pubblici per l'impiego 

Unità di rilevazione: responsabile di struttura delle regioni; responsabile di struttura delle provincie, responsabile dei centri per l'impiego; 
Principali unità di analisi: Uffici per il lavoro Regionali; Uffici per il lavoro provinciali, Centa per l'impiego, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 dati sono aferiti al 2011-2012; peril 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Otpano intermedio-societa' di rilevazione private; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: personale, dotazioni informatiche; adeguatezza sedi, servizi offerti; reti di relazioni sul territorio; partecipazione ad 
iniziative specifiche; 

I dati personali sono raccolti: solo dati monimi,; 


Utilizzo di liste di partenza 


— 627 —É& 
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Area: Mercato del iavoro - Settore: Merazto del favoro - Argomento: Politiche del lavora 
Statistiche da mdage - ISF-00011 Monitoraggio della funzionalità dei servizi pubblici per l'impiego 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare i 


Denominazione: Servizi pubblici per l'impiego 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Interest 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni CPI Uffa provindali Uffici regionali 
Principali dati presenti nella lista: Denominazione ufficio, indinzzo email responsabile 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Mercato del igvoro - Settore: Meragto del lavoro - Argomento: Politiche del lavoro 
Statistiche da indarie- ISE-00015 Monitoraggio dei servizi privati perl'impiego 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della nlevazione 
Obiettivo: Misurare l'evoluzione del profilo dei servizi offerti dagli operatori dei servizi privati per l'impiego. 

Unità di rilevazione: Responsabili delle agenzie autorizzate all'erogazione dei servizi per il lavoro, 

Principali unità di analisi: Agenzie autonzzate per l'erogazione da servizi all'impiego; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, Unità locali di imprese; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 31.12.2010; peril 2012 dati sono iiferiti al 31.12.2011; peril 20131 datisono 
riferiti al 3112.2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-s cietà private di rilevazione, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, Fatturato; Addetti; Distribuzione sul territorio, Caratteristiche dei servizi offerti; Caratteristiche 
delle imprese clienti; Caratteristiche dei lavoraton utenti; Carattenstiche dei servizi fomiti, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi: é dali personali sono 
necessari perché la ole e la specificità delle informazioni assetto di ndasine richiede il contatto diretto con la singola società n quanto non si tratta di informazioni reperibili in forma 
aeeregala 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessati peri propri trattamenti statistici; rditezze comtnaa e/0 longitedinale, 


Area: Afercato del lavoro - Settore: Merazto del lavoro - Argomento: Politiche del lavora 
Statistiche da mdggme - ISF-00051 Rilevazione longitudinale della transizione scuola-lavoro 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile scientifico del progetto nominato dal titolare del trattamento 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore dell'ISFOL. 

Obiettivo: Raccolta di informazioni sui percorsi formativi, gli esiti occupazionali, i percorsi di inserimento nel mercato del lavoro ei percorsi di 
avanzamento professionale della popolazione di età compresa trai 16 ei 25 anni 

Unità di rilevazione: Famiglie con almeno un componente di età compresa trai 16 e i 25 anni; Scuole secondarie statali e non statali; 
Principali unità di analisi: Residenti in età compresa tra 16 e 25 anni; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a facaa (diretta); con PC 0 strumenti informatici (CAPI), Intervista telefonica con PCo 
strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Profilo demografico, profilo familiare, profilo scolastico (rendimento, votazioni], profilo dell'occupazione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici; frmdiagine continua e/0 longitudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 
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Area: Mercato del iavoro - Settore: Merazto del favoro - Argomento: Politiche del lavora 
Statistiche da ndagne - ISF-00051 Rilevazione longitudinale della transizione scuola-lavoro 


Denominazione:Liste anagrafiche comunali 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Axtvità di analbi statistica istituzionale 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie 

Principali dati presenti nella lista: Età, genere, residenza 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 


Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 


Denominazione: FISÀ Programme for Intemational Student Assessment 

Titolare: INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 

Tipologia: Indagine diretta Totale Campionaria; 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dai sono riferiti al 2009; 

Principali caratteri statistici rilevati: Profilo formativo, competenze funzionali 

Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglia, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: indagine continna e/o longitudinale, 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.80 Area: Mercato del avoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Qualità del lavora 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Totale lavori: 1 


Area: Merazto del lavoro - Settore: Mercato del moro - Argomento: Cwalità del iavoro 
Statistiche da indagine - ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto per lo sviluppo della fonmazione professionale dei lavoratori - Isfol 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Produzione di stime di indicatori sulla qualità del lavoro in Italia 

Unità di rilevazione: Occupato, 

Principali unità di analisi: Occupato, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono rifeniti al 2010; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Oigano intermedio-Società di nlevazione 

Modalità di raccolta delle informazioni: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di occupazione, Condizioni di lavoro; Sicurezza sul lavoro, Retribuzione; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: # soeeette ne contattano 
direttamente per l'intervista 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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2.81 Area: Mercato del favoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Refribuzzoni redeito e costo del 
personale 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00719 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro Sdi 
stat IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni Sdi 
ui 18T-01005 Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con 
utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros 

cut IST-01382 Sviluppo del sistema informativo OROS e sfruttamento statistico degli Sde 
archivi INPS 

Vea IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e Sdi 
retribuzione annua di competenza 

ole “e edo diga _—_ _——_ soi dI 

Elaborazione per stime annuali su retribuzioni 
stat 0 Sde 

a. lavoro e orario di lavoro ca 

e 
rovincia autonoma di PAB-00026 Sda 

Bolzano 
Provincia autonoma di DE ICE , ie DE ; 

Bollo PAB-000157 Analisi retribuzioni e percorsi lavorativi dei lavoratori dipendenti Sde 
SS 1P8.00013 i degli operci e impiegati del settore privato non agricole (da Sda 
SS 1P2-00028 Rewribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da Sda 

770/E-mens) 
stat IST-02239 Indicatori Gender Pay Gap (GPG) Sde 
Elaborazione per la stima delle unità pubbliche di M Ne O nel quadro 
2385 ai delle rilevazioni previste dal Regolamento U.E. n 530/1999 Se 
SE i 
4 aufanicme Gi PAB-00025 Archivio dipendenti e retribuzioni settore pubblico - DMA Sdi 


Totale lavori: 14 


Area: Mercato del favoro - Settore: Mercato &i fmoro - Argomento: Retribugioni, reddito e costo del fersonale 
Statistiche da indazine - IST -00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Elaborazione di stime sull'occupazione dipendente e tipo di rapporto di lavoro, orario di lavoro (ore lavorate e retribuite), componenti 
dettagliate della struttura del costo del lavoro. 

Unità di rilevazione: Imprese peril settore privato; Enti e Istituzioni per il settore pubblico esclusa l'Istruzione; Dipendenti peril settore pubblico 
dell'Istiuzione; 

Principali unità di analisi: Imprese, Enti e Istituzioni pubbliche, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sismi sopra 250 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2012.i dati sono riferiti al 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modell 
o strumenti informatici (CATT), 


imprese; integrazione archivi amministrativi e fiscal 
media anno 2012; 


lo: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; Intervista telefonica: con PC 


Principali caratteri statistici rilevati: Occupazione dipendente, tipo di contratto di lavoro (indeterminato, determinato, full-time part-time; Occupazione 
full ime eguivalent, Composizione orano di lavoro (ore effettivamente lavorate, straordinario, ore non lav retribuite; Stiuttura del costo del lavoro, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, indvidu /famighe, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle wmità statistiche e di 
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Area: Mercato del imoro - Settore: Mercato &! Iavoro - Argomento: Retibugoni rediso e costo del personale 
Statistiche da indazine - IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro 


sistemi informativi statisticit. per il settore privato #l codice fiscale è odia ASTA necessitano per l'integrazione delle meanaaie risposte totali e parziali attraverso dati provenienti 
da indagmi Ietat (Prodotto lordo e Piccole trprese): per il settore pubbli dell'istruzione e sanità si utilizzano archivi amminisirativi e fiscali 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 
Denominazione archivio: cedolini servizio spt della Res, liste ministero istruzione, conto annale RGS; aneca 
Titolare: Ministero Finanze, Istruzione, Cineca 

Unità di archivio: dipendente 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono rifenti al media 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, orario di lavoro, componenti del costo del lavoro 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono cmeellati subito dopo la raccolta; 


Area: Mercato del lmoro - Settore: Mercato &! Izvoro - Argomento: Retibugoni reddito e mosto del personale 
Siatistiche da indazine - IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Analisi dei differenziali salariali per sesso, nispetto alle principali caratteristiche del dipendente e dell'unità locale/ente/istituzione in cui è 
occupato. 

Unità di rilevazione: Unità locali e imprese; 

Principali unità di analisi: Unità locali, imprese; dipendenti; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si: Unsà an più di 250 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2012 i dati sono riferiti al media 2010; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in fomnato elettronico; Intervista telefonica: con PC 
© strumenti infomnatici (CATI), 

Principali caratteri statistici rilevati: Occupazione, orari; sesso; eta”, condizione professionale; anzianita' aziendale; istmzione e formazione; 
contrattazione aziendale; retribuzioni; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: per dl settore privato il 
codice fiscale e codice ASTA neossitano per l'integrazione delle mancare risposte totali e parziali attraverso dati provenienti da indagini Istat (Prodotto lordo e Picmole tnprese); per il 
settore pubblico dell'istruzione e sanità si utilizzano archivi anmimistrativi e fcali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: è rilevane i Ink individale per odia fiscal 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 

Denominazione archivio: cedolini servizio spt della Res, liste ministero istruzione, conto annale RGS; cineca 

Titolare: Ministero Finanze, Istruzione, Cineca 

Unità di archivio: dipendenti e unità locali 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nfenti a1 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: numero dipendenti, tipo e durata rapporto di lavoro, qualifiche, retribuzioni 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costitrzione di archivi delle wnità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: ingirmazioni di base fer l'elaborazione di dati annuali sulle retribuzioni a divello di difendemti, unitA boali insprese 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: link fer odia fiscale 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostatueà: EDVANIS: File microdati per altri utenti 
internazionali: File per laboratorio di analisi di dati 
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Area: Mercato del fmoro - Settore: Mercato &! Iavoro - Argomento: Retfibugoni redizo è costo del personale 
Statistiche da fonzi erministrative organizzate - IST-01005 Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione 
archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Produrre informazioni trimestrali sull'andamento di retribuzioni di fatto, oneri sociali e occupazione dipendente nelle imprese con dipendenti di 
tutte le classi dimensionali. 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizizata i 
Denominazione archivio: Dichiarazioni retributive e contributive UNIEMENS 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inpsì 

Unità di archivio: Posizioni contributive 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono riferiti al 2010-2011; peri 2012 dati sono riferiti al 2011-2012; peri1 20131 dati sono riferiti al 
2012-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, monti retributivi, monti cosato del lavoro 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continna e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; altro motivo: E' essensiale a reolti sopi statistici. Solo attraverso i dati personali è gli identfficativi è possibile ricostruire alcuni dati 
dn modo acerato (eserspio: assemazione a fvello iero da Ateco da altre fonti com accaduto per il passazsio da Ato 2002 ad Ate 2007) 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Sol attraverso la presenza degli Fentificativi È possibile ulilisgare i dati per abbinarli fer controll di qualità con altre fonti 
Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA 

Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: persone fisiche e giundiche con P.IVA 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2011; peril 2012 dati sono nfenti al 2012; per il 2013 dati sono rifenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: Classificazione attività economica (Ateco 20007) 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rmdiagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Tiene Mizzato in più fini del processo è Di terapi diversi ed è sconvenentte separarii 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 

Codice PSN: IST-00d50 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; per il 2013 dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, retribuzione, costo del lavoro 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Vengono effrari continuarante abbinamenti per amsrolli di qualità mwodiati com i dati INPS 0 con alive fimti statistiche 


Area: Mercato del Imera - Settore: Mercato &i Iavoro - Argomento: Retfibugoni redizo è costo del personale 
Stastiche derivate 0 redaborazioni- ST-01382 Sviluppo del sistema informativo OROS e sfruttamento statistico degli archivi INPS 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Elaborare le didiarazioni raributive e contributive (Uniemens) per sfruttame il ricco contenuto informativo per statistiche su posizioni 
lavorative, retribuzioni e contributi disageresate per classe dimensionale, qualifica, divisione Ateco, area peoorafica, eventualmente integrandole con altre 
font statistiche o amministrative 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


— 633 —É 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Mercato del imoro- Settore: Mercato &! Iavoro - Argomento: Resibugoni redizo e costo del personale 
Stastiche derivate 0 redaborazioni- IST-015382 Sviluppo del sistema informativo OROS e sfruttamento statistico degli archivi INPS 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retnibuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi Dirn10 Inps - Rilevazione Oros 
Codice PSN: IST-01005 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009-2010; per il 2012 dati sono rifeniti 31 2010-2011; per:1 20131 dati sono nifenti al 
2011-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, retribuzione, costo del lavoro 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè neces sari peri propri trattamenti statistici; Sndigine continua e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuza; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tatelato: L'attuale tupionto fformaztiao non li perniette se non ad sn alto costo di risorse smneane, In ficturo potrebbero essere 


Retribuzioni, reddito e costo del personale 
Stat&tiche da tdagine - TST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della DOSC 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: 

Obiettivo: Fomitura di dati sulle retribuzioni lorde fissate dai contratti collettivi nazionali di categoria, sia in forma di indici mensili (RC), sia in valore 
assoluto annuo (RCAI 

Unità di rilevazione: Associazioni nazionali di categorig ARAN, Associazioni industriali edili provinciali; 

Principali unità di analisi: Contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2011-2012; peril 2013 i dati sono 
nifenti al 2012-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; 

Principali caratteri statistici rilevati: Retribuzioni per livelli di inquadramento, Durata del lavoro per livelli di inquadramento; Composizione delle 
retribuzioni per livelli di inquadramento; Annualmente dati di competenza comprensivi di arretrati e una-tantum; Costo del lavoro per livello nell'edilizia; 
Professioni, 

I dati personali sono raccolti: solo dati monimi, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: elenco associazioni di categonia 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per eden a sogpetti rispondenti 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni. elena avodazioni di categoria 

Principali dati presenti nella lista: perfone refenti e indinizzi associazioni 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Mercato del fmoro - Settore: Mercato &i izvoro - Argomento: Retribuzioni redatto è costo del personale 
Statistiche da indagine - IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli 


I dati personali ricuardano esclusivamente le liste di partenza 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della DOSE 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi perl'esercizio dei diritti dell'interessato: 

Obiettivo: Misurare annusimente l'ammontare dei compensi spettanti a questa categoria, previsto sia dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sia dal 
Contratto provinciale di lavoro 

Unità di rilevazione: Unioni provinciali delle associazioni agricole, 

Principali unità di analisi: Unioni provinciali delle associazioni agricole, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 
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Area: Mercato del imoro - Settore: Mercato &! Izvoro - Argomento: Retibugoni redazo e costo del personale 
Statistiche da indagine - IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unioni provinciali delle associazioni agricole 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta; 

Principali caratteri statistici rilevati: Retibuzioni per livello di inquadramento; Costo del lavoro totale Oneti sociali; 

I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare I 


Denominazione: elenco Unioni provinciali delle associazioni agricole 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per eden sospetti rispondenti 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: impresefistituzioni: Unioni provinciali dell assocazini prinle 
Principali dati presenti nella lista: Persone refemti e ndinzzi 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Mercato del faoro - Settore: Mercato &i izvoro - Argomento: Retribuzioni reddito è costo del personale 


Stastiche derivate 0 rielaborazioni- TST-02238 Hlaborazione per stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro e orario di lavoro 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Soddisfare le richieste Eurostat del LAMAS sottoposte come Gentlemen's Agreement, progettare un sistema di miglioramento 
dell'informazione statistica attraverso la riconciliazione delle attuali fonti istituzionali 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retnibuzioni e oneni sociali con utilizzazione archivi Dimn10 Inps - Rilevazione Oros 
Codice PSN: IST-01005 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: dipendenti retribuzioni contributi sociali 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Mercato del lmoro - Settore: Mercato &! Izvoro - Argomento: Resribugoni reddito e costo del personale 
Statistiche da fonti amministrate oremizzat - DAB-00026 Archivio dipendenti e retribuzioni del settore privato - E-MEMS 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 

Obiettivo: Raccolta di informazioni statisiche finalizzate alla successiva elaborazione e costituzione di sisterni di analisi del mondo del lavoro. 
E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 


Denominazione archivio: E-Mems 

Titolare: INPS 

Unità di archivio: Posizioni lavorative dipendenti del settore privato 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Retibuzioni lorde, qualifica, sesso, nazionalità, età 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: Fndagine continua e/o longitudinale, per la costituzione 
di archiui delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivio dipendenti settore pubbli e privato 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: analti longitudinali 
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Area: Mercato del imoro - Settore: Mercato &! Iavoro - Argomento: Resibugoni rediso è costo del personale 
Stassiche derivate 0 rélaborazioni- PAB-00017 Analisi retribuzioni e percorsi lavorativi dei lavoratori dipendenti 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 

Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche finalizzate alla venfica degl interventi sul mondo del lavoro, sulle politiche occupazionali e di sostegno 
dell'economia locale, nonché alla quantificazione di indicatori macroeconomici locali. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Archivio dipendenti e retribuzioni settore pubblico 

Codice PSN: PAB-00025 

Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Qualifica, sesso, nazionalità, età 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdiagine continaa e/0 longitudinale, per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici! archivio dipendenti 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico! analisi longitudinale 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Archivio dipendenti e retribuzioni del settore privato - E-MEMS 

Codice PSN: PAB-00026 

‘Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dali sono nifenti a1 2010; per il 20121 dali sono nferiti al 2011, per il 2013 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Qualifica, sesso, nazionalità, età 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fndagine continua e/o longitudinale, per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici Ardivio digendenti 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: analii lngitudinale 


Area: Mercato del foro - Settore: Meragio dl iavoro - Argomento: Resibugini reddito e costo del personale 
Statistiche da fonti areinistrative orsantezat - IPS-00013 Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da DM) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile deltrattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Offerta, in maniera continuativa e permanente, di un insieme di statistiche dettagliate e sempre aggiornate, sull'evoluzione delle retribuzioni 
medie annue degli cperai e impiegati 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 

Denominazione archivio: DM 10 M 

Titolare: INPS - DC SIT 

Unità di archivio: Impresa 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2005 - 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2006 - 2010; peril 2013 i dati sono riferiti al 
2007 - 2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: Anno, teritorio, settore di attività economica, dimensione aziendale 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per 4 costitrzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio statistico delle impreser altro motkoo: anali retroattta, serie storiche 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, smonta un inghigo di meggi roanifistamente 
Sproperzionati al diritto huelato 
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Area: Mercato del imoro - Settore: Mercato &! Izvoro - Argomento: Retibugoni redizo e costo del personale 
Statistiche da fonti areministrati» organizzate - IPS -00028 Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo {da "770" /E-mens) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore penerale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura terrotorialmente competente 
Obiettivo: Iffusione di statistiche relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 


Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti 

Titolare: INPS - DC SIT 

Unità di archivio: Archivio denunce retributive mensili (EMens) 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia contrattualeftempo pieno/part time), qualifica, durata, settore di attività, sesso, età, territorio 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; ndagine comtinaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, smporta un inghigo di meggi ranifistaente 
sproporzionali ai diritto telato . 


Area: Mercato del favoro - Settore: Merosio &i favoro - Argomento: Resribugioni, reddito e mosto del personale 
Stastiche derivare 0 rielaborazioni - IST-02239 Indicatori Gender Pay Gap (GPG) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Stima dei Gender Pay Gap per sezioni di attività economica, classi di età e tipo di settore. Il GPG è uno degli indicatori strutturali di 
monitoraggio della strategia europea per la crescita e l'occupazione 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (Eu-sile) 

Codice PSN: IST-01395 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: retnbuzioni orarie 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per &r costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statisticit ostruzione indicatore longitudinale 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: costruzione indicatore longitudinale 


Area: Mercato del foro - Settore: Mercato &i izvoro - Argomento: Retribuzioni redasto è costo del personale 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni - IST-02237 Elaborazione perla stima delle unità pubbliche di M, N e O nel quadro delle rilevazioni previste dal 
Regolamento U.E. n. 530/1999 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Fomire le stime richieste dal Regolamento per il settore pubblico attraverso un processo di integrazione tra archivi amministrativi, fiscali e fonti 
da survey Istat. 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 


Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soppetti Sistan, mom presenti nel Psn 1 


Denominazione: Cineca, Liste Ministero Istruzione, Cedolini Servizio SPT del Ministero delle Finanze 
Titolare: Cineca, Ministero Istruzione, Ministero delle Finanze 
Tipologia: Controllo e validazione; 
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Area: Mercato del imoro - Settore: Mercato &! Izvoro - Argomento: Retibugoni redizo e costo del personale 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni - IST-02257 Elaborazione perla stima delle unità pubbliche di M, N e O nel quadro delle rilevazioni previste dal 
Regolamento U.E. n. 530/1999 


Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono rifenti a1 2010; 
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, retribuzioni 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per Ar costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: necessario {ink per codice fiscale 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tatelato: neassario fnk per dice fiscale 


Area: Mercaro del Iavoro - Settore: Mercato &! Iavoro - Argomento: Rewibugioni reddito è css del personale 
Statistiche da indazize - PAB-00025 Archivio dipendenti e retribuzioni settore pubblico - DMA 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 

Obiettivo: Raccolta di informazioni statistiche finalizzate alla successiva elaborazione e costituzione di sisterni di analisi del mendo del lavoro. 
Unità di rilevazione: Enti pubblici locali, 

Principali unità di analisi: Retribuzioni lorde; 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarà: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Nazionalità, Qualifiche professionali; Sesso, Età 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Analisi leitdndle 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: fndagine continua e/o longitudinale, per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio dibendenti settori pubblico e privato 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: analii longitudinale 
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2.82 Area: Mercato del favoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Spese del personale nella Pubblica 


Armministrazione 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 


Ministero economia e 


ECF-00003 


finanze - Tesoro 


e CCONOPMA © re E_00002 Flussi mensili di spesa per il personale delle amministrazioni statali Sda 
inanze - Tesoro 

Ministero economia e Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti del - .. 
= ECH-00079 - . = . L.- Sdi 
inanze - Tesoro servizio sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale) 


Ministero economia e ECF-00080 


finanze - l'esoro 


Totale lavori: 4 


Area: Afercnto del imoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Spese &l personale nella Pubblica Arersinistrazione 
Statistiche da indazine - ECF-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio VIGOP RGS 

Obiettivo: Fomire indicazioni sulla consistenza, sulle principali caratteristiche e fenomeni relative al personale alle dipendenze della PA 
Unità di rilevazione: singole amministrazioni appartenenti al settore pubblico; 

Principali unità di analisi: Amministrazioni appartenenti al Settore Pubblico; 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche; 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo internedio-Ragionerie Provinciali dello Stato, 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: n. dipendenti: per sesso, anzianita' di servizio; titolo di studio; età; assenze; qualifica; costo del lavoro; retribuzioni, 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; indie eniinne elfo ngstudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta an impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tatelato: comporkrebbe il ridieeno &ella banca dati 


Area: Mercato del foro - Settore: Mercato del favore - Argomento: Spese del personal nella Pubblica Amministrazione 
Statistiche da indasine - ECF-00079 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti del servizio sanitario nazionale 
(monitoraggio trimestrale) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

Responsabile del trattamento: Responsabile ufficio VIGOP RGS 

Obiettivo: Monitoraggio dell'andamento del personale e della spesa ad esso relativa 

Unità di rilevazione: ASL, Aziende ospedaliere, Policlinia, Istituti di ricovero e cura a carattere s; 

Principali unità di analisi: spesa del personale; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono rifenti altimestre precedente a quello di rilevazione; per il 20121 dati sono riferiti al 
trimestre precedente a quello di rilevazione; per 11 20131 dati sono rifenti al tnimestre precedente a quello di alevazione, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-Ragionerie provinciali dello Stato, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dipendenti per categoria, Retribuzioni; Costo del lavoro; assenze; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: le affrerazioni possono 
essere acquisite sodo dresso & singole istituzioni 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
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Area: Mercato del imoro - Settore: Mercato del iavoro - Argomento: Spese del personal nella Pubblica Ansumistragione 
Staristiche da indagine - ECF-00079 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti del servizio sanitario nazionale 
(monitoraggio trimestrale) 


Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari peri propri trattamenti statistico: srdgràe continua e/o bngstudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta n impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tatelato. ridiseno dela banca dati 


Area: Mercato del foro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Spese del personal nella Pobblca Aprsmistragione 
Statistiche da finti amministrative organiszate- ECF-00002 Flussi mensili di spesa per il personale delle amministrazioni statali 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

Responsabile del trattamento: Dirigente Uffido V dellIsop - MEF- Ragioneria generale dello Stato 
Obiettivo: Monitorare dell'andamento mensile della spesa per il personale 

E! previsto l'obbligo di risposta peri soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata 1 

Denominazione archivio: Service Personal ‘T'esoro 

Titolare: IV Dipartimento MEF 

Unità di archivio: Direzioni del MEF 

Periodo di riferimento dei dati: peri 20111 dati sono rifenti al mese precedente quello d rilevazione, per il 2012 1 dati sono rifenti almese precedente 
quello di rilevazione; per il 2013 i dati sono nferiti almese precedente quello di rilevazione, 

Principali caratteri statistici rilevati: qualifica, retribuzione, età, sesso 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditgine comtinaa e/o longitedinale, per la costituzione 


Are 
Statistiche da indagine - ECF-00080 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti dei comuni, delle comunità montane e 
delle province 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio VIGOP RGS 

Obiettivo: Monitoraggio dell'andamento del personale e della spesa ad esso relativa. 

Unità di rilevazione: Province, Comuni, 

Principali unità di analisi: spese del personale, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: perii 20111 dati sono riferiti altimestre precedente a quello di rilevazione; per il 2012 dati sono riferiti al 
trimestre precedente a quello di rilevazione; per il 20131 dati sono riferiti al trimestre precedente a quello di filevazione, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-Ragionerie provinciali dello Stato; 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dipendenti per categoria, Retibuzioni, Costo del lavoro; assenze; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: & &fimrazioni possono 
esssere aeguisite sodo fresso & singole istibazioni 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continna e/o longitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: ridicwno della banca dati 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare 1 


Denominazione: elenco dei comuni e delle provincie e delle comunità montane 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. elaborazioni aterne 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: difendenti areninistrazioni di riferimento 
Principali dati presenti nella lista: qualifiche, età, sesso 

Lalista è: comcellata al temmine del trattamento statistico; 
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Area: Mercato del imoro - Settore: Mercato del iavoro - Argomento: Spese del personal nella Pubblica Apmumistragione 
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delle province 
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2.83 Area: Mercato del favoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Lavoratori extracomunitari 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Inps IPS-00049 Lavoratori extracomunitari Sda 


Area: Merazto del lavoro - Settore: Mercato del moro - Argomento: Lavoratori ectra-comunitari 
Stattiche da indazine - IST-02306 Modulo ad hoc 2014 - Integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Disporre di un set di dati sufficientemente ampio e comparabile in tema di accesso e di integrazione nel mercato del lavoro dei mipranti e dei 
loro discendenti 

Unità di rilevazione: famiglie, 

Principali unità di analisi: individuo, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2015 i dati sono riferiti al 2014- secondo trimestre; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Orpano intermedio-Astst per provincia Bolzano, Ditta estema, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI), Intervista telefonica con PCo 
strumenti informatici (CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: Acquisizione della cittadinanza; paese di nascita dei penitori, tipo di aiuto per trovare lavoro in Italia motivo della 
venuta in Italia, adeguatezza del lavoro svolto con conoscenze e competenze, utilizzo di servizi per l'impiego nei primi due anni di permanenza in Italia; 
riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: opinioni politiche; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: rditgine continaa e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista gequisite presso terzi { 

Denominazione:Elenco famiglie residenti 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Anagrafe comunale 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per alti fini: fiersionamento angerafà 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie finmelà residenti 

Principali dati presenti nella lista: nome cognome, indinizzo, cittadinanza, eventuale numero di telefono 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 


Area: Merazto del lavoro - Settore: Mercato del imoro - Argomento: Lavoratori esgra-comunitari 
Statistiche da fimti enmsinisirative organizzate - TPS-00049 Lavoratori extracomunitari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sodale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinamento generale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Gestione archivio magrafico dei lavoratori extracomunitari (art, 15 Legge n. 189/2002) 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziariò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del moro - Argomento: Lavorarori esgra-comunitari 
Staristiche da finti amminisiratioe orzaniezate - TPS-00049 Lavoratori extracomunitari 


Fonte amministrativa orpanizzata È 


Denominazione archivio: Archivio anagrafico lavoratori estracomunitari 

Titolare: INPS DO SIT 

Unità di archivio: Archivio anagrafico lavoratori extracomunitari 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2000 - 2009; per 11 2012 i dati sono nfenti a1 2000 - 2010; per il 2013 i dati sono nferiti al 
2000 - 2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: Nazionalità, gestione pensionistica, settore di sitività economica, sesso, ctà, temitonio. 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndatezni di controllo, di qualità e di coperinra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Ardiivio Izvoratori sctracommnitari 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; amporte un inpieo di mezzi manifestamente 
Sproporzionati al diritto huelato 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; 
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2.84 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Professioni 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-02261 Indagine sulle professioni 


Totale lavori: 1 


Area: Mercato del davoro - Settore: Mercato del davero - Arcomento: Profissoni 
Statistiche da indazine- IST-02261 Indagine sulle professioni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Amplare e consolidare il patumonio statistico disponibile sui contenuti delle professioni, ovvero sulle competenze e conoscenze richieste per il 
loro esercizio, sui requisiti necessari per il loro svolgimento e sulle caratteristiche dei contesti lavorativi nei quali vengono svolti i diversi mestieri. L'indagine 
è frutto di un rapporto istituzionale di collaborazione fra Isfol e Istat. 

Unità di rilevazione: lavoratori che svolgono una determinata unita professionale; 

Principali unità di analisi: unità professionale, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010-2011, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a facda (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI), Intervista telefonica con PCo 
strumenti informatici (CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: conoscenze impiegate nella professione; abilità utilizzate, competenze richieste; contesto lavorativo; istruzione 
necessaria per svolsere la professione, anni di esperienza richiesti; attività dettagliate di lavoro; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ntralli sede intere 
effettvuate 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sone resi anonimi al termine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista aequisite presso terzi f 

Denominazione: Albi professionali 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Collegi albi 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per alti fini: antorigzazione esercito professione 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: Profissionist 

Principali dati presenti nella lista: Nome cognome, indinzzo, telefono 

La lista è: cancellata altermine del trattamento statistico; 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Albi professionali 

Titolare: Collegi albi professionali 

Unità di archivio: Professionisti iscritti all'albo 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sone nfenti a1 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: Nome e cognome professionista, tipo albo, indirizzo, telefono 
Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta; 

Fonte amministrativa orpanizzata 2 

Denominazione archivio: Asia 

‘Titolare: Istat 

Unità di archivio: Imprese 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono riferiti al 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: Attività economica dell'impresa, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono 
Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccotta; 

Fonte amministrativa organizzata 3 


Denominazione archivio: Elenco istituti scolastici o università 
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Area: Mercato del iavoro - Settore: Mercato i imvoro - Argomento: Profissoni 
Statistiche da indazine - IST-02261 Indagine sulle professioni 


Titolare: Ministero Istruzione 

Unità di archivio: Istituti scolastici o università 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nfenti 21 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: Nominativo istituto 0 università, tipologia, indinzzo, numero di telefono 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta; 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono niferiti al 2009, 

Principali caratteri statistici rilevati: Ragione sociale impresa, indinizzo, numero d telefono 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Indagine continua sulle forze d lavoro 

Codice PSN: IST-00925 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nfenti a1 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: Nome, cognome, inditizzo, telefono, professione 
Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 
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2.85 Area: Sisfeza economia - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Aroomento: Censimento dell' 
industria e der servizi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Totale lavori: 1 


Area: Sitea comorzo - Settore: Sfrutta è ovaperttvita' delle trsprese - Argomento: Censimento dell'industria e dei servini 
Statistiche da indgzine -IST-02359 0°Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione campionaria di controllo di Asia Unità locali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti gmerali 

Obiettivo: Stimare e cormegpere l'errore di copertura delle fonti amministrative integrate nel registro statistico Asia Unità local 
Unità di rilevazione: unità locali delle imprese dell'industria e dei servizi; 

Principali unità di analisi: unità locati delle imprese dell'industria e de servizi, imprese dell'industria e dei servizi, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono niferiti al 31/12/2011, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-comune, provinag CCIAA, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al tispondente; 

Principali caratteri statistici rilevati: fonna giuridica attività economica, ecoupazione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: die fisazle e alri dari 
anagrafici e di localizzazione 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni,; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per &r costiazione di archivi delle umiltà statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Asia nità locali 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: il regisivo asia unità focali contiene È deli identificativi 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 

Codice PSN: IST-01685 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: dat anagrafia, localizzazione, addetti, ateco, forma giunidica 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Fndaterni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: nidazini sulle umità boali di ingbrese 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: il regisiro contiene i dici fiscali elle vità quali chimi identificate e di amponsio tra fonti 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; File per iboratorio di analisi di dati; 
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2.86 Area: Sistema economia - Settore: Sfrutiura e competitività’ delle imprese - Argomento: Comporiamenti e 
risultati economici delle tmprese 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) Sdi 


Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e 


stat IST-00954 professioni (Pi) Sdi 

stat 1ST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese Sdi 

“ut 1ST-02409 Indici trimestrali di fatturato dei servizi alle imprese e delle attività Sdi 
professionali 

Ver 1ST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Sdi 
Italia 

x#è 1ST-01016 Stima ‘provvisoria delle variabili previste dal Regolemnento sulle Sde 
statistiche strutturali 


lid 


Nuovo disegno delle indagini per la stima delle variabili economiche delle Sh 
imprese. 


Ministero economia e 
finanze - ECF-00091 Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi Sda 
Dipartimento finanze 


Area: Silea emnorsico - Settore: Sirattura e competitività” delle raprese - Argomento: Comportamenti e ricaliafi economici delle trfrase 
Statistiche da indagine - ISTT-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Regolamento SBS recast n, 295/2008 

Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta); 

Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta); unità funzionali, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si: syfrese con 500 addetti e oltre 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 2012 dati sono riferiti al 2010; peril 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-Uffici statistici delle province autonome di Trento e Bolzano; 
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: in formato elettronico, 

Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; costi della produzione, costo del personale, investimenti; occupazione, spesa per la protezione 
dell'ambiente; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fndagine continua e/0 longitudinale. per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuana; per la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare I 


Denominazione: ASIA 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: AÎ FINI DEL PROCEDIMENTO STATISTICO 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: fpnue 

Principali dati presenti nella lista: dati amaprafici 

La lista è: cancellata altermine del trattamento statistico; 
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Area: Siena eononsico - Settore: Struttura e omipenitività' dell: mipree - Argomento: Comporimuenti e risultati econoriici dell auprese 
Statistiche da indagine - IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata £ 


Denominazione archivio: Archivio Ministero dell' economia e finanze 
Titolare: Ministero dell'economia e finanze 

Unità di archivio: dichiarazione fiscale 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dali sono rifenti 21 2009; per il 2012 dali sono nfenti al 2010, per il 20131 dati seno rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, così 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento; 

Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio dei bilanci d'impresa 

Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Ccias) 

Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, acquisti intermedi di beni e servizi, costo del voro 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati altermine del trattamento; 

Fonte amministrativa orpanizzata 3 

Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 

Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 

Unità di archivio: imprese, unità locali, unità funzionali 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: dat anagrafici imprese 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento, 


Area: Siena eononsico - Settore: Struttura e onipenitività' dell: nipree - Argomento: Comporimuenti e risultati econoriici dell auprese 
Sratistiche da indazine - IST-00054 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con bestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Stima dei dati peri diversi domini nichiesti dal nuovo regolamento sulle statistiche strutturali SBS n. 205/2008. Stima degli sppregati strutturali 
perla conoscenza della realtà economica del Paese 

Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta); 

Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta); 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Sì 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013: dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio-Uffici statistici delle province autonome di Trento e Bolzano; 
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta via web; 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; valore della produzione, costi della produzione di beni e servizi; occupazione; costo del lavoro, 
investimenti; informazioni multiscopo; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

neassarie per i controlli di qualità e merenzia richiesti dal processo produttivo, Meassità di risalire all'inspresa 0 al soggetto che ha mmpilato il questionario in presenza di dati 
moncanti o dati monali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndiagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: 

Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare I 

Denominazione: ASTÀ (Archivio statistico delle imprese attive] 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Castatvgione dell'Arco statistico delle tnuprese atthe 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni. drsfrese om 1-99 addetti 

Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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Area: Siena eononsico - Settore: Struttura e onipenitività' dell: nupree - Argomento: Comporimuenti e risultati econoriici dell auprese 
Statistiche da indagine - IST-00054 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe Tributana delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA 


Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 31 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: dat economici 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento, 

Fonte amministrativa ompaniziata 2 

Denominazione archivio: Archivio dei bilanci d'impresa 

Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaz) 

Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dai sono riferiti a 2010; per il 20121 dai sono nferiti al 2011, per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: dat economici 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento; 

Fonte amministrativa ormpanizzata 3 

Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore (Anagrafe Trbutana) 
Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: dati economici 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sone resi anonimi al termine del trattamento, 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento, 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per laboratorio di analisi di dal; 


Area: Sirena emnonsico - Settore: Siraitura e ompenitività” delle raprese - Argomento: Comportamenti e risultati ecomonisici delle Grprase 
Statistiche da indazine - IST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Raccolta di informazioni statistiche dalle imprese sulla composizione e sull'impiego dei servizi prodotti, realizzata in relazione ad alcuni specifici 
comparti del settore servizi 

Unità di rilevazione: imprese, 

Principali unità di analisi: imprese, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:dmprese con 300 addetti e oltre 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; peril 2012 dati sono riferiti al 2010; peril 2013 i dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo internedio-Province autonome di Trento e Bolzano, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: in formato elettronico, 

Principali caratteri statistici rilevati: Fatturato per servizi prodotti secondo CPA; Fatturato per passi di residenza del cliente; Fatturato; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: necessari per d 
procedimento statistico 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 
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Area: Siena eononsico - Settore: Struttura e omipenitività' dell: miprese - Argomento: Comporimenti e risultati econoriici delli auprese 
Statistiche da indazine - IST -01935 Rilevazione sui servizi alle imprese 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: ASIÀ 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici NECESSARI AL PROCEDIMENTO STATISTICO 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: ingfrase 

Principali dati presenti nella lista: Fatturato per servizi prodotti secondo CPÀ 

La lista è: cancellata altesmine del trattamento statistico; 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rilevazione sul sistema dai conti delle imprese (Sci) 

Codice PSN: IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono rifenti al 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010, per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Fatturato per servizi prodotti secondo CPA 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/'istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento, 


Area: Sirena emnorsico - Settore: Siraittura e competitività” delle raprese - Argomento: Comportamenti e ricaltafi economici delle trfrase 
Statistiche da indagine - IS'T-02409 Indici trimestrali di fatturato dei servizi alle imprese e delle attività professionali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Integrazione ed armonizzazione della produzione e dei metodi statistici in ambito europeo e internazionale in adempimento di Regolamenti 
europei 

Unità di rilevazione: imprese, 

Principali unità di analisi: imprese, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:sufrese con oltre 500 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010 -2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2011-2012; per il 20131 dati sono 
riferiti al 2012 - 2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; addetti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione soziali, codice 
fiscal 0 partita iva 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn I 


Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00506 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013; dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento, 


i Sierra erotico - Settore: Struttura e raperitività” delle baprese - Arcomento: Conshortamenti e ricaltati economici dell enprase 
Statistiche da indazine - IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia 


Informazioni strutturali 


— 650 —É 
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Area: Siena eononsico - Settore: Struttura e onipenitività' dell: mipree - Argomento: Comporimuenti e risultati econoriici dell auprese 
Statistiche da indezine - IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, ceommeraio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Produzione di statistiche armonizzate al livello europeo sulla struttura e le attività delle imprese multinazionali estere che operano in Italia. 
Unità di rilevazione: imprese a controllo estero residenti in Itala, 

Principali unità di analisi: Imprese e unità locali a controllo estero; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:sufres con ode 500 addetti 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2009-2010; per il 2013 dati sono afenti al 2011-2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Provincia autonoma di Trento, 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; na web; 

Principali caratteri statistici rilevati: controllo nazionale 0 estero; nazionalità estera del controllante ultimo; denominazione del controllante ultimo; 
esportazioni totali di merci e servizi; esportazioni di merci e servizi; importazioni totali di merci e servizi; importazioni intra-eruppo di merci e servizi; 
informazioni qualitative sui rapporti tra impresa e gruppo internazionale, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: wecssarie per icontrolli 
di qualtà è merenza richiesti dal processo statista 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui /famighe, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditgine continza e/0 longitedinale, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per laboratorio di analisi di dai 


Area: Sita eonorsico - Settore: Struttura e orspenitività' delle raprese - Argomento: Comportamenti e ricultati ecomoriici delli anprese 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni- IST-01016 Stima provvisoria delle variabili previste dal Regolamento sulle statistiche strutturali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con bestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Stima preliminare delle variabili e peri domini richiesti dai regolamenti n. 58/97 e n. 205/08. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psr i 


Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 

Codice PSN: IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti a1 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Fatturato, valore della produzione, retribuzioni, acquisti di beni e servizi, addetti 

Acquisizione di: Microdati, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 


Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi Dim10 Inps - Rilevazione Oros 
Codice PSN: IST-01005 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009-2010; peri 2012 dati sono riferiti al 2010-2011; peri1 20131 dati sono riferiti al 
2011-2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Retribuzioni e dipendenti. 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 

Denominazione: Aggiomamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infommazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nifenti 21 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Occupazione 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
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Area: Siena eononsico - Settore: Struttura e omipenitività' dell: mipree - Argomento: Comporimuenti e risultati econoriici dell auprese 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni- IST-01016 Stima provvisoria delle variabili previste dal Regolamento sulle statistiche strutturali 


I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 


Area: Sirena emnonsico - Settore: Siraitura e compenitività' delle raprese - Argomento; Comportamenti e risultati economici dell trprase 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni -IST-02079 Costruzione di un panel di microdati sui conti economici delle imprese. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Offrire agli utenti la possibilità di realizzare analisi sconomiche e statistiche sui dati di impresa raccolti dall'Istat nell'ambito di indagini 
economiche 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 

Codice PSN: IST-00954 

‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato valore aggiunto costo del lavero 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #rditeize comtnaa e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di coperta; 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 

Codice PSN: IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato valore aggiunto costo del lavoro 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: inmiprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditeine comtnaa e/0 longitedinale, 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 


Denominazione: Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale 

Codice PSN: IST-01931 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 20121 dali sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono nifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: nazionalità del controllante 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rdigine comtnna e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn £ 

Denominazione: Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero 

Codice PSN: IST-00935 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono riferiti al 2009; peril 2012 dati sono niferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: scambi total di mera 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; Snditgine continua e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 

Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 

Codice PSN: IST-00110 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; peril 2012 dati sono niferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011; 
Principali caratteri statistici rilevati: esportazioni, importazioni, Paesi e prodotti. 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sone resi anonimi al termine del trattamento, 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 6 
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Area: Siena eononsico - Settore: Struttura e omipenitività' dell: niprese - Argomento: Comporimuenti e risultati econoriici dell auprese 
Stastiche derivare 0 rielaborazioni - IST-02079 Costruzione di un panel di microdati sui conti economici delle imprese. 


Denominazione: Rilevazione statistica sullinnovazione nelle imprese 

Codice PSN: IST-00066 

‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010; per il 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: addetti all'innovazione, spese per l'innovazione, innovazioni di processo e di prodotto 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 7 

Denominazione: Rilevazione statistica sulla ricerca e suiluppo nelle imprese 

Codice PSN: IST-01680 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dai sono riferiti a1 2009; per il 20121 dali sono niferiti al 2010, per il 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: addetti alla R&S, costi per la R&S 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 


Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 


Denominazione: Archivio dei Bilano d'impresa 

Titolare: Camera di commercio 

Tipologia: Controllo e validazione, 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 2012 dati sono nfenti al 2010; peril 20131 dati sono nfenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: conti economici 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 


Area: Solera cononzico - Settore: Struttura e omepenitività' delle paprese- Argomento: Comporkmienti e risultati econoniici dele puprase 
Sidi progetta - IST-02368 Nuovo disegno delle indagini per la stima delle variabili economiche delle imprese. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Diretore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con bestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Ridefinire in modo più efficiente il sistema di raccolta dali e di produzione di stime delle variabili economiche delle imprese, anche tramite 
l'utilizzo di dati fiscal e amministrativi 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opanizizata i 

Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore (Anagrafe Tributaria) 

Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dali sono riferiti al 2009; per il 20121 dali sono niferiti al 2010, per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: variabili di conto economico 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Fonte amministrativa orpanizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio dei bilana d'impresa 

Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Ccias) 

Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 2013 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato acquisti, merci e servizi intermedi, costo del lavoro 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 

Codice PSN: IST-00954 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, valore aggiunte, costo del lavoro 


Acquisizione di: Dati agoregati; Microdati 
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Area: Siena eononsico - Settore: Struttura e onipenitività' dell: miprese - Argomento: Comporimuenti e risultati econoriici dell auprese 
Staristiche da indezine - TESA -00006 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese dei Servizi di Mercato 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae 

Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: 

Obiettivo: Monitoraggio della fiducia degli operatori dei servizi di mercato. 

Unità di rilevazione: Impresa, 

Principali unità di analisi: Impresa 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni; Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Addetti, Settori merceologici; Territorio; Fatturato lordo; 

I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi { 

Denominazione: Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: fini stsgionali 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Trsfrese atte 

Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale, indirizzo, numero telefono, codice ATECO, addetti 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Area: Sirena emnonsico - Settore: Siraitura e competitività” delle raprese - Argomento: Comportamenti e ricaliafi ecomonsici delle Grprase 
Statistiche da fonti aveninistrate orsanizzat - ECF-00091 Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 

Responsabile del trattamento: SOGEI Spà 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Ministero Economia e finanze - Dipartimento Finanze 
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche inerenti le dichiarazioni fiscali de lavoratori autonomi 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata f 


Denominazione archivio: Anagrafe tibutana 

Titolare: Agenzia delle entrate/Sogd 

Unità di archivio: Dichiarazioni fiscali presentate dalle imprese e dai lavoratori autonomi 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dali sono rifenti al 2009; per il 20121 dali sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono nifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: REDDITI, RICAVI, BASI IMPONIBILI, VOLUME D'AFFARI, ACQUISTI, IMPOSTA DOVUTA, PERDITE 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, indvidu /famighe, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per ndaterni di controllo, di qualità e di copertrra 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporti wr impiego di mezzi 
manifestatamente sproporzionati rispetto dl diritto tatelato: Conprometterebbe Finterità dell'archivio dell'Anagrafi Tributaria 
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2.87 Area: Sistema economia - Settore: Sfrutiura e competitività’ delle imprese - Argomento: Sfrutiura e 


demografia delle imprese 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-02447 
stat IST-02170 Individuazione delle imprese a controllo pubblico dell'archivio Asia Sdi 
Registro ASIA-Punti Vendita 


Rilevazione sui comportamenti delle imprese in relazione a vari fenomeni 


stat si Sdi 
economici 
sn ; E ; i 
Hi IST-00566 4. struttura e l'evoluzione delle imprese (demografia di Sde 


stat 1ST-02058 Stu 
stat IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale Sdi 
stat IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa Sdi 


Totale lavori: 10 


Area: Sistema sonori - Settore: Stiratura e comperitività' delle trfrese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese 
Statctiche da indagine - IST-02447 Registro delle imprese e delle unità Jocali ASTA 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Ammunistrazione 

Obiettivo: Aggiomamento del registro ASIA delle imprese e delle unità locali per la realizzazione della base informativa per le analisi sull'evoluzione della 
struttura delle imprese e delle unità locali. Il registro è l'universo di iferimento delle indagini sulle imprese e sulle unità locali condotte dall'Istat. 

Unità di rilevazione: Impresa, 

Principali unità di analisi: Impresa, Unità locale, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Imprese cm più di 250 adatti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, Imprese; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono nifenti al 2009 #2010; per il 20121 dati sono rifenti al 20102011, per 11 20131 dati sono 
riferiti al 2011/2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta, via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Denominazione, Indinzzo; Attività economica, Addetti dipendenti e indipendenti; Forma giuridica, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Lagfinaltà è da 
definizione di un resisto statistica 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costituzione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statistici registro ASIA 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossible per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realiz vazione del redtro a sufporto dell indagini 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata È 
Denominazione archivio: Archivio degli istituti di credito (Archivio anagrafico delle banche] 


Titolare: Banca d'Italia 

Unità di archivio: 30000 unità locali e 900 imprese autorizzate allo svolgimento di attivita' di intermediazione monetaria (codice ATECO 2002: 65121; 
codice ATECO 2007 64191) 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono rifenti al 2009/2010, per 112012 i dati sono nfeniti al 2010/2011; per 11 20131 dati seno rifenti al 
2011/2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice ABI, codice CAB (per le sole unità locali), ragione sociale, Indirizzo, CAF, comune, provincia, forma 
giuridica, codice fiscale, addetti 
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Area: Sistema sononio - Settore: Stiratura e comperitività' delle uprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese 
Statistiche da indagine - IST-02447 Registro delle imprese e delle unità jocali ASTA 


Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costituzione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statisticio Acta tratrese e Asie unità locali 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico! realizzazione di registri a sufiporto dll ndarni 

Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio dei versamenti IVA periodica, IRAP, IXntto annuale CCIAA (Modello F24) 

Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: 3800000 dichiarazioni Îva e tutti i titolari di partita Iva ad eccezione di: titolari che effettuano solamente operazioni esenti, le imprese 
agricole che l'amno precedente hanno realizzato un volume d'affari nen supenore a 7.000 curo, le pemone fisiche che optano per il regime delle nuove 
iniziative imprenditoriali o delle attività' marinai 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, tipo di tibuto, codici territonali, importo a credito, importo a debito 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici registro Asi 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del reistro a sufporio dell indagini 

Fonte amministrativa ovpanizzata 3 

Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA 

Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: 11390000 persone siundiche di cui 11300000 imprese 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009/2010, per il 2012 i dati sono riferiti al 2010/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011/2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, P.IVA, Denominazione, Localizzazione, Cod. Attività economica 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici! registro ASIA 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del raistro a supporto dell: indagini 

Fonte amminisiraitoa ompanizzata 4 

Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inpsì 

Unità di archivio: 4100000 titolari di imprese artigiane e commecianti e 480000 collaboratori familiari 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, cognome e nome 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Asia ingprese 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione di un registro a sufiporto delle indazini 

Fonte amministrativa ompanizzata 5 

Denominazione archivio: Guida Nielsen Latno Consumo 

Titolare: Mielsen 

Unità di archivio: 28000 unità focali e 17000 imprese della grande distribuzione {Ateco 2007 gruppo 47.1) con una superficie superiore ai 100 hg 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, partita IVA, ragione sociale, provinaa, comune, indirizzo, CAP, Addetti 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fer da costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistenzi informativi statistici Asi untà locali 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione di un restio a sufporto delle indazini 

Fonte amministrativa orpanizzata 6 

Denominazione archivio: Montante annuale di EMens 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inpsì 

Unità di archivio: 13000000 dipendenti e 1300000 imprese dhe versano i contnbuli previdenziali (Legge n. 320/2003) 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 20121 dati sono nfenti al 2010; per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
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Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale dell'impresa, Codice fiscale del lavoratore, periodo di contribuzione 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Asiaunià locali 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione di un resttro a sufiporto delle indasini 

Fonte amministrativa orpanizzata 7 

Denominazione archivio: Archivio dei bilana d'impresa 

Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Ccias) 

Unità di archivio: 520000 imprese, ad esclusione del settore finanziano, che presentano il bilanao di esercizio e/o consolidato 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti a1 2010; per il 20121 dati sono nfernti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Dati di bilncio 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de cosirzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici registro Asta buprase 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del reistro a sufporto delle indazini 

Fonte amministrativa organizzata 8 

Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore (Anagrafe Trbutana) 

Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: 3200000 imprese con fatturato inferiore a 7,5 milioni di euro e codia di attività' economica individuati dall'Amministrazione Fiscale 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 20121 dati sono nfenti al 2010; per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Attività economica, Tipologia di attività, Prodotti merceologici venduti, Fatturati conseguiti in base a 
tipologie particolari di vendita, Beni strumentali, Modalità' organizzativa, Tipologia delle prestazioni 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statisticit Asia-infrese e Aciz-unttà bcali 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione di resisiri a supporto dll ndaphi 

Fonte amministrativa ompanizzata 9 

Denominazione archivio: Archivio dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) 

Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Ccias) 

Unità di archivio: 450000 unità locali e 340000 imprese che producono, smaltiscono, avviano al reopero 0 trasportano rifiuti e che presentano il modello 
unico di dichiarazione ambientale alla Camera di Commercio competente per territono 

Periodo di riferimento dei dati: per ii 2011 dali sono riferiti a1 2009, per il 20121 dali sono nferiti al 2010, per il 20131 dati sono nifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Ragione sociale, Frovinda, Comune, indinzzo, CAP, sede, attività economica, Addetti, 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Asia unità locali 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione di un regisiro a sutporto delle indagini 

Fonte amministrativa organizzata 10 

Denominazione archivio: Archivio delle societa' di assicurazione (Archivio anagrafico delle compagnie di assicurazione) 

Titolare: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni pivate e di interesse collettivo (Isvap) 

Unità di archivio: Imprese autorizzate all'eserdzio delle attivitaà' di assicurazione e risssicurazione (codici ATECO 2002: 66010, 66030, codici ATECO 
2007 65110, 65120, 65200) 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono rifenti al 2009/2010, per il 20121 dati sono niferiti al 2010/2011; per i1 20131 dati seno rifenti al 
2011/2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, ragione sociale, comune, indinzzo, attività economica, fomna giuridica, addetti, date inizio e fine 
attività 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni,; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per &r costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici! Asia inaprese 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione di un regsiro statistico a supporto delle indagini 
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Fonte amministrativa organizzata 11 

Denominazione archivio: Archivio degli operaton economia presenti sulle Pagine Gialle (Archivio OPEC) 

Titolare: Seat - pagine gialle Spa 

Unità di archivio: 3600000 utenze telefoniche affani, 2400000 imprese e 2500000 unità focali 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 dali sono rifenti al 2009/2010, peril 20121 dati sono niferiti al 2010/2011; peri 20131 dati seno rifenti al 
2011/2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, partita IVA, ragione sociale, provinaa, comune, indirizzo, numero telefono, URL, fax, e-mail 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle wmità statistiche e di 
sistemi informativi statistici rigistro Asta 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del registro a supporto delle indagini 

Fonte amministrativa organizzata 12 

Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DIM10) 

Titolare: Isttuto nazionale della preudenza sociale (Inps) 

Unità di archivio: 2100000 posizioni contibutive e 1100000 imprese con dipendenti 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009/2010; per il 2012i dati sono riferiti al 2010/2011; per il 20131 dati sono riferiti al 
2011/2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale impresa, Denominazione, Numero di occupati per mese 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni,; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per &r costiazione di archivi delle umiltà statistiche e di 
sistemi informativi statistici! registro Asi 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realinzazione del reistro a sufporio delle indagini 

Fonte amministrativa opanizzata 13 

Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale) 

Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: 5000000 dichiarazioni IVA 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: dichiarazioni annuali delle operazioni non esenti da Iva dell'anno precedente 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: regisiro Asi 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del ristro a supporto dell: indagini 

Fonte amministrativa orpanizzata 14 

Denominazione archivio: Registro delle imprese 

Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaz) 

Unità di archivio: 8200000 unità locali e 3000000 imprese 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 i dati sono rifenti al 2009/2010, per il 2012 dati sono riferiti al 2010/2011; per il 2013: dati sono riferiti al 
2011/2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, codice imprese, denominazione, localizzazione, natura giuridica, codice di attività economica 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costituzione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registro Asia 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del registro a supporto delle indagini 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn I 

Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 

Codice PSN: IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Attività economica, addetti dipendenti, fatturato 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
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titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per dr costitazione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Aggiornanento nitro ASIA 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossible per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Aggiornarente riebwo ASIA 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 

Codice PSN: IST-00954 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: attività economica, addetti dipendenti, fatturat) 

Acquisizione di: Microdati; 


Diffusione e Comunicazione 


Diffusione 


Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (efe par. 1.4) 


Area: Sistema conorio - Settore: Sirufura e comperitività' delle frbrese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese 
Statistiche da indarine - IST-02170 Individuazione delle imprese a controllo pubblico dell'archivio Asia 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Regolamento 177/2008 

Unità di rilevazione: Camere di commercio; CONSOB; 

Principali unità di analisi: imprese, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; peril 2012 dati sono riferiti al 2010; peril 2013; dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: numero di imprese partecipate da soggetti pubblici; quota di partecipazione, numero partecipanti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: registi stata 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici per de costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 


Area: Sistema conorio - Settore: Sirufura e comperitività' delle frzfrese - Argomento: Struttura e demagralia delle inabrese 
Sud pragettat - IST-02465 Registro ASIA-Punti Vendita 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Costruzione di un registro contenente la lista delle unità che vendono beni e servizi direttamente ai consumatori. Tale registro rappresenterà la 
lista per l'estrazione del campione dei punti vendita presso i quali rilevare i prezzi al consumo nei diversi Comuni. L'implementezione di tale registro è 
necessaria per l'applicazione della nuova strategia campionaria proposta per l'indagine sui prezzi al consumo. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore (Anagrafe Tributana) 


Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: 3900000 imprese con fatturato inferiore a 7,5 milioni di euro 

Periodo di riferimento dei dati: per 1 2011 i dati sono rifenti al 2009/2010, per il 20121 dati sono riferiti al 2010/2011; per il 2013 dati sono riferiti al 
2011/2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Attività economica, Fatturati conseguiti in base a tipologie particolari di vendita, Prodotti 
merceologici venduti 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle umità statistiche e di 
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Area: Sistema sononio - Settore: Stiratura e comperitività' delle tuprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese 
Studio pragetteale - IST-02465 Registro ASTA-Punti Vendita 


sistemi informativi statistici ASTA-Penti Vendita 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: per la ostituzione di un reghtro statistico 

Fonte amministrativa oipanizizata 2 

Denominazione archivio: Guida Nielsen Latno Consumo 

Titolare: Nielsen 

Unità di archivio: 28000 unità locali e 17000 imprese della grande distribuzione (Ateco 2007 gruppo 47.1) con superficie superiore ai 100 Mg. 

Periodo di riferimento dei dati: peri) 2011 i dati sono riferiti al 2010/2011, per il 2012. dati sono riferiti al 2011/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012/2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Spazi destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce, Tipologia di punto vendita, 
Indiestor di potenzialità d vendita per tipologia di prodotti 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici ASIA Punti Vendita 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: per la mstitezione di un regictro statico 


Area: Sisma sonomio - Settore: Sirutura e comsperitività' delle inzbrese - Argomento: Strestera e demografia delle imzorese 
Statistiche da indazine - IS°T-02201 Rilevazione sui comportamenti delle imprese in relazione a vari fenomeni economici 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con bestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Raccogliere informazioni statistiche su fenomeni sconomici di rilevante interesse per la policy a livello nazionale e europea. 

Unità di rilevazione: Imprese, 

Principali unità di analisi: Imprese, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2007/2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2007/2010; peril 20131 dati sono 
riferiti al 2007/2010; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dellindagine; Organo intermedio-Province autonome di Trento e Bolzano.; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in fommato elettronico; via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Modalità di finanziamento delle imprese; Altri fenomeni legati all'ambiente in cui operano leimprese,; Spese perla 
protezione dell'ambiente; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: necusario al frattezento 
SHERCO 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termne del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare 1 

Denominazione: ASTA Archivio Statistico Imprese Attive 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. ai fini del proadimento statistico delle rilevazioni culle taprese ISTAT 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese fistituzioni: Tnghrese won almeno im addetto 

Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici delle imprese 

La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore (Anagrafe Tributaria] 


Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2007/2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: valore aggiunto, fatturato 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
Fonte amministrativa orpanizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio dei bilana d'impresa 

Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ((Ccisg) 
Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010, 
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Area: Sistema sononio - Settore: Stiratura e comperitioita' delle tubrese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese 
Statistiche da indagine - IST-02201 Rilevazione sui comportamenti delle imprese in relazione a vari fenomeni economici 


Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, valore aggiunto, immobilizzazioni finanziarie 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 

Fonte amministrativa orpanizzata 3 

Denominazione archivio: Anagrafe Tributana delle persone giunidiche e delle persone fisiche con partita IVA 
Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, valore aggiunto, immobilizzazioni finanziane 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Fonte amministrativa organizzata 4 

Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 

Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 

Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: per i 2012 i dati sone rifenti al 2007-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: addetti, variabili di classificazione 

Acquisizione di: Microdati, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rilevazione sulle picoole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, valore aggiunto 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al ternine del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Rilevazione sul sistema dei centi delle imprese (Sa) 

Codice PSN: IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per i 2012 i dati sono nifenti 31 2007-2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, valore aggiunto, immobilizzazioni finanziane 
Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: inmiprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File microdati per Eurostatseà: Affasredami. ou & 


Area: Sistenza conomia - Settore: Stratra e conqperitivita' delle inshrese - Argomento: Strata e deragerglia delle irabrese 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni - IST-00566 Analisi sulla struttura e l'evoluzione delle imprese (demografia di imprese) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Arnministrazione 

Obiettivo: Produzione di microdati e di indicatori sulla demografia d'impresa. 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infommazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Isttuto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 


Principali caratteri statistici rilevati: nascite cessazioni sopravvivenze 
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Area: Sistema sononio - Settore: Sirafira e comperitività' delle tuprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni - IST-00566 Analisi sulla struttura e l'evoluzione delle imprese (demografia di imprese) 


Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Diffusione e Comunicazione 


Diffusione 


Area: Sita conosio- Settore: Sirufura e comperitiita' delle truprese - Argomento: Struttura e demografia delle imabrese 
Stastiche derivate 0 rielaboragioni- IS'T-02411 Indicatori di imprenditorialità 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Misurare il fenomeno dell'imprenditoniabità 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn I 

Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infommazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00506 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013; dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Natalità, Mortalità, sopravvivenza, crescita 

Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 


Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 


Area: Sistema eomomio - Settore: Siruhbra e corsperitività' delle trsbrese - Argomento: Stra e demoprafia delle imprese 
Shdio progettwale - IS'T-02438 Indicatori statistici perl'analisi della struttura e della concorrenzialità dei mercati. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commetcio con estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Verificare la fattibilità di prochizione di un set di indicatori statistici finalizzati all'analisi della stiuttura e della concorrenzialità dei mercati 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 

Codice PSN: IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sone nfenti al 2009; 

Principali caratteri statistici rilevati: fatturato valore aggiunto valore della produzione 
Acquisizione di: Dati agoregati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 


Area: Siena sononio - Settore: Sirubura e comperitività' delle trsbrese - Argomento: Streatera e demografia delle imprese 
Stadio procettuale- IST-02058 Progettazione e sviluppo di archivi satellite sulle unità economiche 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Progettare e realizzare basi di dati e sistemi informativi, o di specifiche parti di essi, costituite da dati elementari desunti da fonti amministrative 
riferibili alle singole unità economiche registrate nell'archivio statistico ASTA o a suoi segmenti significativi (Archivi satellite di ASTA), i cui contenuti 
informativi definiscono aspetti utili alla rappresentazione e allo studio di fenomeni di carattere socio economico di particolare interesse statistico. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
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Area: Sita sanonio - Settore: Sirafiura e comperitività' delle tubrese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese 
Stadio progettuale - IST-02058 Progettazione e sviluppo di archivi satellite sulle unità economiche 

Fonte amministrativa organizzata I 
Denominazione archivio: Archivio delle denunce nominative degli assicurati (DNA) 
‘Titolare: Inail 
Unità di archivio: Datori di lavoro, lavoratori 
Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti ai 2007, 2008, 2009, peril 20121 dati sono riferiti al 2008, 2009, 2010, peril 2013 i dati sono 
rifenti al 2009, 2010, 2011; 
Principali caratteri statistici rilevati: Caratteristiche del datore di lavoro, posizione assicurativa territoriale, dati anagrafici del lavoratore, data di inizio e 
fine del rapporto di lavoro 
Acquisizione di: Microdai; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui /famiglie; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessani peri propri trattamenti statistici; rndagine comtinaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuna; per la costitazione di archroi delle unità statistiche e di sistemi informatici statistici Costituzione di una bare dati 
statistica afiraverso l'interazione di par fonti avmsinttratne e statistiche 
Fonte amministrativa opanizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio delle denuce retributive mensili (Ernens e UniEmens), nella versione annualizzata (Montante annuale di Emens e 
UniEmensi 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Imprese, lavoratori 
Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono niferiti al 2006-2009; peri 2012 dabi sono riferiti al 2006-2010; per 11 20131 dati sono rifenti al 
2006-2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Flussi delle danunce mensili dei compensi erogati a dipendenti e lavoratori autonomi, importo annuale della 
retnbuzione, qualifica del lavoratore, tipo di contratto (tempo pieno/part-time), date di assunzione e cessazione, tipo di contribuzione, eventi di malattia 
Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui /famiglie; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndatezn? di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costinezione di ma base dati statistica attraverso l'inteerazione di più fonti 
auainistratan e shrtistiche, per l'azgiorn sete della qual, da realizzare per sli ni sucossivi attraverso fratt@uenti di controllo di orretezza dei dati, è neassario un conffonto fa 
dati individuali riferiti a piu" anni diversi 
Fonte amministrativa ovpanizzata 3 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni sulla manodopera agricola 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Aziende agricole, lavoraton agricoli 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007, 2008, 2009; peril 20121 dati sono riferiti al 2008, 2009, 2010; peril 2013 i dati sono 
riferiti al 2009, 2010, 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici dell'azienda, dati anagrafici dei lavoratori agricoli, tipo di contratto (tempo pieno/part-time),, 
qualifica 
Acquisizione di: Microdai, 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, indvidu /famighe, 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; Sndagine continna e/0 longitudinale. per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuna; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di ma base dati 
statistica afiraverso l'interazione di par fanti avmsiniirata e statistiche 
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore 
Titolare: Ministero dell'Economia e Finanze/Agenzia delle Entrate 
Unità di archivio: Imprese 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2007, 2008, 2009; peril 20121 dati sono riferiti al 2008, 2009, 2010; peril 2013 i dati sono 
riferiti al 2009, 2010, 2011; 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati del quadro contabile (QUADRO FI), dati del quadro contabile relativo ai professionisti (quadro Gì, dati sul 
personale addetto all'attività (Quadro A), caratteristiche strutturali dell'impresa (quadri B e C) 
Acquisizione di: Microdai; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: inmprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; radere continaa e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici! Costituzione di una bare dati 
statistica atiraverso l'interazione di par fonti aumumiratie e statistiche a (elio di singola tupresa 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
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Area: Sita sononio - Settore: Stiratura e comperitività' delle prese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese 
Stadio progettuale - IST-02058 Progettazione e sviluppo di archivi satellite sulle unità economiche 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2008, 2009; peril 2012 dati sono riferiti al 2009, 2010; peril 2013 i dati sono rifenti al 
2010, 2011; 
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione ternitoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n indipendenti, fatturato 
Acquisizione di: Microdai; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivi di dati statistici derivati dall'inteprazione di più' nti armministrative e 
statistiche 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 
Codice PSN: IST-02110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2009-2011; peril 2013 dati sono riferiti al 
2010-2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del sostituto d'imposta, dati fiscali del lavoratore (redditi erogati dal sostituto d'imposta, ecc.) 
Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per ndaerni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivi di dati stattentà derivati dall'interazione di più finti anminisirativo è 
shatistiche 


Area: Sistenza conomio - Settore: Stratra e conqperitivita! delle insprese - Argomento: Struttura e deragorglia delle irabrese 
Statistiche da indazine - IS°T-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commeraio con Lbestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Raccolta di informazioni statistiche ammonizzate a livello europeo sulla struttura delle imprese controllate e le attività realizzate all'estero dalle 
multinazionali italiane 

Unità di rilevazione: unità istituzionali residenti che detengono partecipazioni di controllo in imprese estere, 

Principali unità di analisi: imprese residenti all'estero e a controllo nazionale, 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si. IMPRESE CON OLTRE 500 ADDETTI 0 CHE PRESENTANO UN 
FATTURATO CONSOLIDATO PARI O SUPERIORE A 590 MILIONI DI EURO 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, ndividui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: in formato elettronico; via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Fatturato; numero di imprese; numero di dipendenti; costo del personale, investimenti fissi lordi; attività economica; 
paese estero di residenza, esportazioni totali; spesa ricerca e sviluppo, denominazione delle controllate estere; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #rditeine continaa e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Registro statistico dei gruppi d'impresa 

Codice PSN: IST-01760 

‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sono rifenti al 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010/2011; peri 20131 dati sono rifeniti al 
2011/2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: legami di controllo e individuazione controllate estere 

Acquisizione di: Dati agoregati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infomnazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
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Area: Sistema sononio - Settore: Sirafira e comperitività' delle ubrese - Argomento: Struttura e demografia delle tmabrese 
Statistiche da indagine - IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale 


Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: principali caratteri anagrafici (denominazione, forma giunidica, localizzazione, ATECO) 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per iborstorio di analisi di dati; 


Area: Sistema sonori - Settore: Sirena e comperitività' delle frufrese - Argomento: Struttura e demagralia delle inabrese 
Statetiche de dazio - IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Realizzazione di archivi statistici ammonizzati per l'analisi e l'osservazione del sistema produttivo nella comunità europea 

Unità di rilevazione: Imprese attive residenti con forma giuridica di società di capitale, 

Principali unità di analisi: Imprese attive residenti con forma giuridica di società di capitale, gruppi di imprese; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; peril 2012 dati sono riferiti al 2010; peril 2013 i dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-camere di commercio; 

Modalità di raccolta delle informazioni; Autocompilazione del modello: in formato elettronico, 

Principali caratteri statistici rilevati: soci e partecipazioni; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento nen possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, indvidu /famighe, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per fa costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio rappi 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: erufpi di tnmpresa 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 
Denominazione archivio: Banca dati dei sod delle società di capitale (Banca Digi Soa) 


Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 

Unità di archivio: società non quotate 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: partecipazioni azionarie 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costrzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informatici statistici erufpi di impresa 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: erufpi di impresa 

Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio dei bilanci d'impresa 

Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ((Ccias) 

Unità di archivio: società di capitale 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: partecipazioni azionarie 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, indvidui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costiirzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: gruppi di irsprese 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: erufpi di tmprese 

Fonte amministrativa organizzata 3 


Denominazione archivio: Archivio sulla trasparenza proprietaria delle societa' quotate 
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Area: Sita sononio - Settore: Sirufiura e comperitioita' delle uprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese 
Statistiche da tadapine - IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa 


Titolare: Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) 

Unità di archivio: società di capitale quotate 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 31 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: partecipazioni rilevanti 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese fistituzioni, individui /famighe, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costituzione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statistici eruffi di inabrese 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: erufpi di imprese 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia 

Codice PSN: IST-01930 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 2013 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: controllo ultimo estero 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//stituzioni, individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici erufpi di inebrese 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: erufpi di tnprese 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File microdati per Eurostatueà: «Dams; 
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2.88 Area: Sisteza economia - Settore: Ruerca scentifica e imovazione fecnologica - Argomento: Rierca, 
sviluppo ed innovazione 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese Sdi 


IST-01650 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese Sdi 


Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non Sdi 

profit 

Istat IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche Sdi 
Sdi 


Istat IST-01651 


Totale lavori: 5 


Area: Sirena eononzico - Settore: Rierca saenigfica e innovazione tenoligica - Argomento: Rieraz solppo ed innovazione 
Statistiche da indazine - IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Diretore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Analisi delle attività innovative delle imprese italiane nel periodo 2008-2010 

Unità di rilevazione: Impresa industiale e dei servizi; 

Principali unità di analisi: Impresa industriale e dei servizi; 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si: srprese con ameno 300 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2008-2010; peril 2013 i dati sono 
riferiti al 2010-2012, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Oigano intermedio-Provincie autonome di Trento e Bolzano; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Spesa per innovazione; Prodotti muovi; Processi nuovi; Innovazioni erganizz stive, Innovazioni di marketing 
Cooperazione per l'innovazione, Fonti d'informazione dell'innovazione, Obiettivi dell'innovazione, Impatto dell'innovazione di prodotto processo sul 
fatturato: 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: ASIA 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: AT FINI DEL CAMPIONAMENTO DELLA 
PRODUZIONE DELLE STIME CAMPIONARIE 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni IMPRESE 

Principali dati presenti nella lista: DATI ANAGRARICI, SETTORE DI ATTIVITÀ' ECONOMICA, NUMERO DI ADDETTI, STATO DI 
ATTIVITA! LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 


Lista già in possesso del titolare 2 


Denominazione: ASIA 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici PER PROCEDIMENTO STATISTICO 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni IMPRESE 
Principali dati presenti nella lista: DATI ANAGRAFICI 
La lista è: cancellata altermine del trattamento statistico; 
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rilevazione statistica sulla ricerca e suiluppo nelle imprese 
Codice PSN: IST-01680 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2012 dati sono riferiti a1 2010; 
Principali caratteri statistici rilevati: spesa per R&S 


— 667 —ÉÉ 
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Area: Sirena eononzico - Settore: Rierca saenigica e innovazione tenoligica - Argomento: Rieraz, sodppo ed innovazione 
Statistiche da indazine - IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 
Acquisizione di: Iicrodati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Acquisizione ed elaborazione dei bilanci civilistici 

Codice PSN:IST-01021 

‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono rifenti al 2008-2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Rilevazione sul sistema de conti delle imprese (Sci) 

Codice PSN:IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dali sono riferiti al 2008-2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn £ 

Denominazione: Rilevazione sulle picoole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pri) 
Codice PSN: IST-00954 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono rifenti al 2008-2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 

Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti a1 2000; per il 20121 dati seno riferiti al 2010, peril 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: principali caratteri anagrafici (denominazione, forma giuridica, localizzazione, ATECO) 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//stituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat web: A#6// eda File per Sistan; File per laboratorio di 
analisi di dat 


Area: Sirena eononzico - Settore: Rierca saenigfica e innovazione tenoligica - Argomento: Rieraz, suluppo ed innovazione 
Statistiche da indgzine - IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Produzione di statistiche armonizzate a livello intemazionale sulle attività di icerca e saluppo (R&S) nelle imprese 

Unità di rilevazione: Impresa, 

Principali unità di analisi: Impresa 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Imprese con 300 addetti e ottre 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono rifenti al 2009-2011, per il 20121 dati sono nifenti al 2010-2012; peril 2015 i dati sono 
rifenti al 2011-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo internedio-U fficio di statistica di Trento, Ufficio di statistica di Bolzano, Uffia di 
statistica CISIS, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Spesa per R&S; Personale impegnato in R.&5; Distribuzione regionale attività di R&S; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi: La rasedta di dali 
personali è essenziale per il trattamento statistio 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
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Area: Sirena eononzico - Settore: Rierca saenigfica e innovazione tenoligica - Argomento: Rieraz, solppo ed innovazione 
Statistiche da indagine - IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese 


Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continua e/o longitudinale, per la definizione 
di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: Per t'indwviduzzione, su base storica è con riferimento a finti ammnintsiratae 
dirette e indirette, delle auprese con pornqarità di ResS. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 

Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Isttuto nazionale di statistica (Istat) 

Unità di archivio: Imprese 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2010-2012; peril 2013 dati sono riferiti al 
2011-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: Attività economica prevalente, dimensione 
Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Siena eonorzico - Settore: Rierca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Riera, sedlppo ed innovazione 
Statistiche da indgzine - IST -01681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Produzione di statistiche armonizzate a livello intemazionale sulle attività di cerca e sviluppo (R&S) nelle istituzioni pivate non profit 

Unità di rilevazione: Istituzioni private non profit, 

Principali unità di analisi: Istituzioni private non profit, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Iagirase com 300 addetti e ore 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009-2011, per il 20121 dati sono ifenti al 2010-2012; peril 2013 i dati sono 
riferiti al 2011-2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-Ufficio di statistica di Trento, Ufficio di statistica di Bolzano, Uffiao 
di statistica Regione Veneto; 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Spesa per R.&5; Personale impegnato in R.8:5; Disaggregazione regionale delle attività di R&S; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dali personali sore 
essenziali al frattarsento statista, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdigize continaa e/0 longitedinale, per la definizione 
di 


Area: Siena cononzico - Settore: Rierca saentifica e innovazione teenolizica - Argomento: Rieras, sedluppo ed innovazione 
Staristiche da indagine - IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche 


Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, ceommeraio con Lestero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Produzione di statistiche armonizzate a livello intemazionale sulle attività di icerca e suiluppo (R&S) nelle istituzioni pubbliche. 
Unità di rilevazione: Istituzioni pubbliche, 
Principali unità di analisi: Istituzioni pubbliche, 
E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009-2011, per il 2012 dati sono afenti al 2010-2012; peril 20131 dati sono 
riferiti al 2011-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-Ufficio di statistica di Trento, Uffigo di statistica di Bolzano, Uffici di 
statistica CISIS, 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Spesa per R.&5; Personale impegnato in R.&:5; Distribuzione regionale delle attività di R.&:5, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: L'tdiszo di da 
personali è essen siate al irattamzento statistico. 
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Area: Sirena eononzico - Settore: Rierca saenigfica e innovazione tenoligica - Argomento: Rieraz, suduppo ed innovazione 
Statistiche da indagine - IST 01605 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdegine contimaa e/0 longitedinale, per la definizione 
di disegni campionari e selezione di wnità presso cui effettuare la raccolta dei dati | Individuazione dll istituzioni pubbliche con potenzialità di Reb.S, 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 

Denominazione archivio: Lista degli enti pubblici appartenenti a 513 

Titolare: Isttuto nazionale di statistica (Istat) 

Unità di archivio: Istituzione pubblica 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2010-2012; peril 2013 dati sono tiferiti al 
2011-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: Settore di attività 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; radere comtnaa e/0 longitedinale, 

Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Lista soggetti ammessi al benefiao del riparto della quota del 5 per mille 

Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: Istituzioni pubbliche 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2009-2011; per i 20121 dati sono riferiti al 2010-2012; per:1 20131 dati sono rifenti al 
2011-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: Finanziamenti ricevuti 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati altermine del trattamento; 


Area: Siena cononzico - Settore: Rierca saeniifica e innovazione tenolizica - Argomento: Rieraz, soluppo ed innovazione 
Statistiche da indazine - EN'TT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea 

Responsabile del trattamento: Responsabile Ufficio "Osservatorio sull'Italia nella competizione tecnologica intemazionale" 

Obiettivo: Definizione di un quadro quanto il più possibile esteso della ricerca e delle applicazioni biotecnologiche nelle imprese in Italia e dei suoi riflessi 
sull'innovazione del sistema produttivo sttraverso la produzione di statistiche. 

Unità di rilevazione: Irnpresa agricola, industriale e dei servizi; 

Principali unità di analisi: Impresa agricola industnale e dei servizi; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; peril 20121 dati sono riferiti al 2010; peril 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Spesa per R&S (intra@muros ed estra-muros), Segmento tecnologico di ricerca efo attività; Brevetti; Addetti 
(distinguendo per funzione e livello formativo); Fatturato; Esportazioni; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dat arengici codice 
Fiscale, razione sociale 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditeize comma e/0 longitadinale, 
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2.89 Area: Sisteza economia - Settore: ucerca scientifica e innovazione temologica - Argomento: Finanziamenti 
e spera 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Sdi 
Ministero istrazione, 
università e ricerca - Stima dell'indicatore GBAORD {Government Budget Appropriations or 
Ufficio universitàe  MPRI0N4 Outiays br RED) Ss 


Totale lavori: 


2 


Area: Sistema economico - Settore: Rierca scientifica e innovazione ecnolagiar- Argomento: Farizimenti e spesa 
Statistiche da indagine - IST-01933 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni e Province autonome 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commetcio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Monitoraggio della tendenza della spesa pubblica per R&S con riferimento ai bilanci preventivi delle Regioni e delle Provincie autonome 
Unità di rilevazione: Regioni e provincie autonome, 

Principali unità di analisi: Regioni e provincie autonome; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2012i dati sono riferiti al 2010-2012; peril 2013 i dati sono 
rifenti al 2011-2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Previsioni di spesa totali per R&:5; Previsioni per R&S per obiettivo socio-economico; Assestamento delle previsioni 
di spesa; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermne del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 

Denominazione: Lista delle Regioni e Provinaes autonome (classificazione EU NUTS2) 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Produguone di indicatori negipnali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese fistituzioni: Regioni e Provincie autonome 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione ufficiale Regioni e Provincie autonome 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: IST-O1693 Ribnavione suda ReeS nodi ictitezioni pubbliche 


Ari 
Statistiche da fonti una mistrative organizzate - MUR-00014 Stima dell'indicatore GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays forR&D) 


erenra econorzico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tenolgiar- Argomento: Finarzimienti e spesa 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

Responsabile del trattamento: Responsabile elaborazione 

Obiettivo: Acquisire/consolidare pro durre/ diffondere informazioni statistiche relative agli stanziamenti pubblici delle Amministrazioni centrali dello Stato 
perla ricerca scientifica al fine di consolidare la conoscenza statistica dei fenomeni in un'ottica storico/temporale. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 
Denominazione archivio: Archivi Ragionena penerale dello Stato (Res) 


Titolare: Ministero dell'economia e finanze 

Unità di archivio: Capitoli di bilincio 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dai sono riferiti alprevsioni iniziali e assestato 2011, per il 2012 dati sono riferiti al prevsioni iniziali e 
assestato 20112; peril 2013 i dati sono riferiti al prevsioni iniziali e assestato 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: Previsioni iniziali e definitive per ciascun capitolo di bilancio di ciascun ministero 
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Area: Sistema economico - Settore: Rierca scientifica e innovazione emoligica- Argomento: Fargrzimienti e spesa 
Statistiche da fonti anersmistrative organizzate - MUR-00014 Stima dell'indicatore GBAORD (Government Budget Appropriations or Qutlays for R&Dj 


Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 


I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; aedazne continua e/o bredudnale altro motroo: St tratta di dali 
per natura pubblici e pubblicamente consultabili 


I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Si atta di dati per natura pubblici e pubblicamente consultabili 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 
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2.90 Area: Sisfeza economi - Settore: Iucerca scientifica e imovazione lecnologica - Argomento: Meradolone, 
decniche e sistemi tnformaltvi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


CNR-00018 


Studio di fattibilità per la realizzazione di un thesauro delle attività di 
PAT-00036 R&S condotte nell'ambito delle cati, delle scienze umane e delle scienze Stu 
economico-sociali 


Provincia autonoma di 
Trento 


Totale lavori: 2 


Area: Sistema economia - Settore: Kierca scientifica è innovazione fcnoligica - Argomento: Metodologie, tecniche e sisterni infbromativi 
Sistema inffrmzativo statistio - CNER-00018 Sistema Informativo CNE -I dati dell'attività di ricerca 


Informazioni strutturali 


Titolare: Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr 

Responsabile del trattamento: Direttore dell'Ufficio Sistemi Informativi 

Obiettivo: Stiumenti per l'analisi simultanes di variabili di interesse statistico con iferimento s molteplici dimensioni 

Principali caratteri statistici elaborati: Ripartizioni territoriali della spesa e dell'entrata per attività di ricerca; Ripartizioni ternitoriali del personale addetto 
e distribuzione per genere, età, profilo, Distribuzione dei dati disponibili per disciplina scientifica, Indicatori statistici di sintesi; Esplorazione ed analisi dei 
dati con tecniche di deta-mining, 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 


Denominazione archivio: DE Ricerca 

Titolare: CNR - DICSFI - Sistemi Informativi 

Unità di archivio: Modulo di ricerca 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2006 - 2010; per 11 2012 i dati sono nifenti al 2006 - 2011; peril 20131 dati sono nferiti al 
2006 - 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Attività di ricerca per discipline scientifiche e tipologia risultati 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici per de costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici la ostruzione del Sisteria quviene tilizvando dali rizisrrati in DB operazioneli. da cui cm ofportune proadure di estrazione, trasformazione e 
caricamento, si rameono È srfbrmazioni racole, intgialmente, nella msiddetta "ciaoo area”, necessarie alla realizzazione del sisterza 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: L'area di staving va distinta dall'area di presentazione, è infatti un'area di registrazione antermeedia che raccoglie dati paretalmente 
0 totalmente Irasformati necasari ala msirazione dello schema dati di sufiporio al SIS, comprende dati identificativi che non potranno essere canaliati essendo parte essenziale del 
proesso di asstornaniento è manutenzione dell'intero stia, 

Fonte amministrativa orpanizzata 2 

Denominazione archivio: DE SIGLA 

Titolare: CNR-DCSFI-Sisterni Informativi 

Unità di archivio: Importo E /U per voce di bilanaio 

Periodo di riferimento dei dati: per il 20111 dati sono rifenti al 2006 - 2011; per 11 2012 i dati sono nfenti al 2006 - 2012; per1l 20131 dati sono nferiti al 
2006 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: Importo spesa ed entrata per attività di ricerca 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costitazione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informatici statistici la ostruzione del Sictenta avviene utilizzando dalt regierrati in DB operazioneli. da cui cm opportune proadure di estrazione, frasformazzione e 
caricamento, si raurono b infhrmasioni raccolte inteialuente, nella msidaetta "Ctaemo area”, necessarie alla realizzazione del sistema 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: 1 L'area di stezine va dirmra dell'area di fresentazione, è infatti un'area di resbirazione intermedia che recoglie dati 
pargialzente 0 fotalurente trasfirmati, neassari alla costruzione dello schema dati di sufporio al SIS, amprende dati identificarivi che non poranno essere canellati wssendo parte 
essenziale del processo di gesiarnarcento e manutenzione dell'intero sistena, 

Fonte amminisiraisoa ompanizzata 3 

Denominazione archivio: DE NPE 

Titolare: CNR - DCSPI - Sistemi informativi 

Unità di archivio: Personale addetto alla ricerca 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006 - 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 
2006 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: personale per genere, età, profilo 

Acquisizione di: Microdati; 
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Area: Sistema economia - Settore: Rierca scientifica e innovazione fcnoligia - Argomento: Metodologie, tecniche e sisterni infbrmmatii 
Sistema informativo statistio - CNR-00018 Sistema Informativo CNR -I dati dell'attività di ricerca 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 
Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici la ostruzione del Ststersa quoiene stilizgando dati registrati in DB oteragionali. da cai com ofporiune proadure di estrazione, trasformazione e 
caricamento, si iragono le infbrmazioni raccole, inisialmente, nella msiddetta “ciaeme area”, necessarie alla realizzazione del sistersa 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: ! L'area di stagne va distinta dell'area di presentazione, è infatti un'area di resistrazione intermedia die racoulio dati 
parqualinente 0 fotabuente tracfirmmati, necessari alla costruzione dello schema dati di safporio ai SIS, aoniprende dati identificare: che non poranno essere canellati ssendo perte 
essenziale del processo di aggiornamento e manutenzione dell'intero sistenza. 


Area: Sistema economia - Settore: Ricerca scientifica è innovazione tecnoligica - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi infbrmativi 
Stadio progettuale - PAT-00036 Studio di fattibilità per la realizzazione di un thesauro delle attività di R&S condotte nell'ambito delle arti, delle 
scienze umane e delle scienze economico-sociali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Trento 

Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento e il Dirigente della sede di Roma dell'Istituto CNR- 
Cetis per le specifiche competenze 

Obiettivo: Realizzazione di un thesauro delle attività di R&S condotte nell'ambito delle arti, delle scienze umane e delle scienze sconomico-sociali. 


Indagine diretta colle gata 


Illavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 

Principali fenomeni oggetto di osservazione: Attività e/o progetti di ricerca, 

Universo di riferimento: Istituzioni pubbliche o private non profit che dichiaro di svolgere attività di R.&5 nell'ambito delle scienze umane e sociali 
Unità di rilevazione: Istituzioni pubblica o privata non profit, 

Principali unità di analisi: Attività e/o progetto di ricerca, 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private non profit; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono riferiti al 2007/8; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Soggetto compartecipante; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Denominazione Ente/'stituzione, Sede; Ambito di attivita principale e secondaria; Titolo e descrizione progetto di 
F.&5; Caratteri principali e secondari di qualificazione dell'attività progetto come R&S (linee di finanziamento, forme di divulezione, collaborazioni ecc.); 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: def merglici code 
Fiscale, razione sociale 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
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2.91 Area: Sisteza economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Domanda dei servizi ICT 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


ICT 


Provincia autonoma di 


PAT-00018 


Trento 


Area: Sistenza econorsico - Settore: Sosietà dell'aforesazione - Argomento: Domanda dei servigi TUT 
Stazistiche da indagine - IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, ceommeraio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: L'indagine ha lo scopo di misurare attraverso stime e indicatori il grado di utilizzo delle nuove tecnologie nelle imprese fomendo all'Unione 
europea la base informativa necessaria per la comparazione ira Stati membi e la valutazione delle politiche nazionali volte a cogliere le potenzialità del 
progresso tecnologico. 

Unità di rilevazione: imprese con almeno 10 addetti; 

Principali unità di analisi: impresa, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Ixprese co ode 500 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono riferiti al 2010-2011, per il 20121 dati sono ifenti al 2011-2012; peril 20131 dati sono 
riferiti al 2012-2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: n. imprese con po; n. imprese con intemet, commetcio elettronico; e povemment; competenze informatiche; 
diffusione della banda latoa, integrazione sistemi informativi aziendali; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Neassani per da 
cormza è la qualità del processo statistico. 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 

Denominazione: Archivio statistico delleimprese attive - ASIA 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Ai;fri dell'estrazione del conepione delle imprese da ontattare 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni: Trybrese &n 10-29 addetti 

Principali dati presenti nella lista: Codice impresa, codice fiscale, dati magrafia, numero medio addetti, attività economica 

La lista è: cancellata altermine del trattamento statistico; 

Lista giù in possesso del titolare 2 

Denominazione: Archivio statistico delle imprese attive - ASIA 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Ai fi dell'estrazione della lista delle fasprese da contattare. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: iniprese/istituzioni: Trbrese on almeno 250 addetti 

Principali dati presenti nella lista: Codice impresa, codice fiscale, dati anagrafici, numero medio addetti, attività economica. 

La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psr i 

Denominazione: Acquisizione ed elaborazione dei bilanci civilistici 

Codice PSN: IST-01021 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2009; per il 20121 dai sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: dati relativi al fatturato e acquisti di beni e servizi 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 
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Area: Sistema economico - Settore: Socetà dell'agfbrmazione - Argomento: Domanda di servizi ICT 
Statistiche da indagine - IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese 


I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Rilevazione sul sistema da conti delle imprese (Sci) 

Codice PSN: IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dali sono niferti al 2009; per il 20121 dali sono nfenti al 2010, per il 2013 dati sono nifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: variabili relative al fatturato e acquisti di beni e servizi 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indaeini di controllo, di qualità e di copertura; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Rilevazione sulle picoole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pri) 

Codice PSN: IST-00954 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: variabili relative al fatturato e acquisti di beni e servizi 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per ndaerni di controllo, di qualità e di copertura; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 

Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dali sono riferiti 31 2009; per il 20121 dali sono nfenti al 2010, per il 2013 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche anagrafiche dellimpresa 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; 


Area: Sistema economico - Settore: Società del'ifbrmsazione - Argomento: Domanda dei servizi ICT 
Statistiche da indagine - IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: Costruzione di stime ed indicatori delle tematiche di spprofondimento che riguardano la frequenza e luogo in cui si usa intemet, frequenza e 
luogo in cui si usa un personal computer, modalità di accesso adintemet., e-commerce, sicurezza informatica e abilità informatiche. 

Unità di rilevazione: Famiglia, Individui; 

Principali unità di analisi: Famiglia, Individui; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 20121 dati sono riferiti al 2011-2012; peril 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Orpano intermedio-comuni, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al tispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Uso di personal computer e Intemet; È-secunity, E-govemment, E-commece, E-s hills, Possesso d beni ICT; Uso 
avanzato di intemet; Istruzione; Struttura familiare,variabili socio-demografiche, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Proeduna di correzione 
delle chiavi familiari e ontrolio è correzione dei dati 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè neces sati peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 
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Area: Sistema economico - Settore: Socetà dell'agfbrmazione - Argomento: Domanda di servizi ICT 
Statistiche da indazine - IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT 


Lista più in possesso del titolare i 
Denominazione: Lista famiglie campione indagine mutiscopo Aspetti della Vita quotidiana (IST-0204) 


I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici Racolta dati indarne campionaria rendtiscopo Aspetti della Vita 
quotidiana 1 ST-0204) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie: Fiansedie e popolazione residente al netto dei membri pernegmenti delle convienze 
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nasatta, comune di residenza dell'intestatario dell IMF 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 


Diffusione e Comunicazione 
Commmicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; File per iboratorio di analisi di dati; 


Area: Sistema economico - Settore: Sodetà dell'afbrasazione- Argomento: Domanda dei servizi ICT 
Statistiche da indzine- PAT-00018 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione delle imprese con meno di 10 addetti (e- 
commerce) 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Trento 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: 

Obiettivo: Quantificare la diffusione delle tecnologie dell'informazione e telecomunicazione delle imprese con meno di 10 addetti e confrontare i risultati 
con l'analoga nlevazione nelle imprese con oltre 10 addetti 

Unità di rilevazione: Imprese con meno di 10 addetti; 

Principali unità di analisi: Imprese con mano di 10 addetti; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2013 i dati sono rifeniti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; Intervista telefonica: con modello cartaceo; 
Principali caratteri statistici rilevati: Utilizzo di PC; Utilizzo di Internet, Utilizzo WEB; Tecnologie adottate; 
I dati personali sono raccolti: solo dati monimi,; 


Utilizzo di liste di partenza 
Lista già in possesso del Hlolare 1 


Denominazione: asia 


I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: asta 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni asia 

Principali dati presenti nella lista: steco, addetti 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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2.92 Area: Sistema sconomio - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Servizi di Telecomunicazione 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


ese di telecomunicazioni 


Totale lavori: 1 


Area: Sistina eonorzio - Settore: Socktd &ll'infbrmvazione - Arcomento: Servivi di Teleommicazione 
Stanistiche da indagine - IST-01176 Rilevazione sulle imprese di telecomunicazioni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: L'indagine ha lo scopo di misurare attraverso stime e indicatori l'offerta di servizi di telecomunicazione e di connessione ad Intemet distinti per 
tipologia. Si propone di dare un quadro del settore anche attraverso la nlevazione di variabili economiche quali fatturato, addetti e investimenti. 

Unità di rilevazione: imprese di telecomunicazione e intemet service provider, 

Principali unità di analisi: imprese di telecomunicazioni e internet service provider, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si: 700 addetti e altre 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono niferiti al 2008-2010, per il 20121 dati sono nifenti al 2011, per il 2013 1 dati sone nfeniti al 
2012; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilszione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: fatturato ripartito per servizio; traffico, investimenti; uso delle tecnologie, addetti; tipologia di servizi offerti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 

Denominazione: Asia - Archivio statistico delle imprese attive 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Ai fini dell'estrazione dedla lista delle naprese da contattare 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni: Tute de insbrese afparienenti a specificati settori di attività economzica 

Principali dati presenti nella lista: Codice impresa, codice fiscale, dall smagrafia, numero medio addetti, classe di fatturato, attività economica 
La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 

Lista acquisite presso terzi i 

Denominazione: Lista soci Asseprovider, - Lista soci AIIP (Associazione Italiana Internet Provider). 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: - Assoprovider, - AIIP (Associazione Italiana Intema Provider) 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per atri fini: Fari asociazivi 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Iryfrese di Interne? Servie Provider che forniscono comnettivià ad Internet e che sono associate 
Assaprovider e ATIP, 

Principali dati presenti nella lista: Codice fiscale, dati maprafia 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 

Codice PSN: IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2008-2009 peril 2012 dati sono riferiti al 2010; peril 20131 dati sono riferi 31 2011; 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, addetti, investimenti 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni,; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 


I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici; per indaeini di controllo, di qualità e di copertura; 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.93 Area: Sistema economia - Settore: Sonetà dell'informazione - Argomento: Servizi postali 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 

Lis 
Ministero dello 
sviluppo economico - 
Dipartimento 
comunicazioni 


MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali Sda 


Totale lavori: 1 


Area: Sistema econorzico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Servivi postali 
Statistiche da fonti armeministrative orgemizzate - MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dello sviluppo economico del commercio con l'estero e delle comunicazioni - Dipartimento per le comunicazioni 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Raccolta dati nazionali 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata f 


Denominazione archivio: operatori in possesso di licenza individuale ed autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi postali, ai sensi del 
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 

Titolare: Ministero dello sviluppo economico 

Unità di archivio: imprese 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nfenti al 2009; 

Principali caratteri statistici rilevati: licenze individuali ed autorizzazioni penerali 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 
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2.94 Area: Sistema economie - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Utilizzo delle tecnologie ICT 
mella Pubblica Amministrazione 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Regione Emilia- EMR-00013 Rilevazion sui sof 0) Sdi 

Romagna Province della regione Emilia-Romagna 

Provincia autonoma di Monitoraggio della attività di promozione della interoperabilità e del i 
PAT-00023 . ; _ Sdi 

Trento software open source nella pubblica amministrazione trentina 


Totale lavori: 3 


Area: Sirena emnonsio - Settore: Sodeid dell'infrazione - Argomento: Utilizzo delle tenodgie ICT nella Pubblica Aneministrazione 
Statistiche da indgzine - IST-02082 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: L'indagine ha lo scopo di misurare attraverso stime e indicatori la diffusione e il grado di utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni completando il quadro infommativo già disponibile per imprese e famiglie. 

Unità di rilevazione: Regioni ed Enti locali, 

Principali unità di analisi: Regioni ed Enti locali, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-Regioni; 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dotzzioni tecnologiche, Consistenza e formazione del personale ICT, Modalità di gestione dell'infomnatica, E- 
procurement; Protocollo informatico, Servizi telematici fra PA; Servizi on line e livelli di interattività, Informatizz azione delle attività, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Neassaria per fa 
coeremza e la qualità del promesso statistico. 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare I . 
Denominazione: Elenco ufficiale delle Unità Istituzionali della Pubblica Amministrazione 


I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Sedia dere dedla Lugge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2004). 
IAsIctat ba il compito di predisporre è apgiormare tale lista seguendo la definizione adottata nel Sttwna Europeo dei Conti {Sec85); la dita 3° pubblicata annialmente nella 
Gare Ufficiale l'universo di riffrimsento vmico ostibise il presupposto per la mstruzione di informavioni statistiche confrontabili. 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: En fagli 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici 

Lalista è: cmcellata al termine del trattamento statistico; 

Lista già in possesso del titolare 2 
Denominazione: Elenco ufficiale delle Unità Istituzionali della Pubblica Amministrazione 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici, Suda dave della Lecce n. 311/2004 (Lagoe Finanziaria 2004), FIstat 
ha il mpito di predisporre è queiornare tale dista seguendo la definizione adottata nel Sistenza Europeo dei Conti (Sec85): la lista è pubblicata ennuabzente nella Cavzetta Ufficiale: 
Punierso di riferimzento unio costituisa il presatposto per la costruzione di mformazioni statistiche conffomzzbili. 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni Ent focali 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici 

La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Bilanci consuntivi di regioni e province autonome 

Codice PSN: IST-00229 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009-2010; per il 20131 dati sono riferiti al 2011-2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: spese in conto corrente ein conto capitale 

Acquisizione di: Microdati; 
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Area: Siena eononito - Settore: Sodetà dell'infrazione - Argomento: Utilizzo dell tenolieie ICT nella Pubblica Arnumistravione 
Statistiche da indgzize - IST-02082 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Bilnei consuntivi delle amministrazioni comunali 

Codice PSN: IST-01865 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 20111 dali sono nifenti al 2009/2010, per 112013 i dati sono nferiti al 2011/2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: spese in conto corrente e spese in conto capitale 

Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndaern: di controllo, di qualità e di copertura; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Bilanci consuntivi delle comunità montane 

Codice PSN: IST-02077 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2009/2010, per 112013 i dati sono niferiti al 2011/2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: spese in conto corrente ein conto capitale 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessani peri propri trattamenti statistici: fer dediazii di controllo, di qualità e di copertura, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 

Denominazione: Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (513) 

Codice PSN: IST-01944 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 2013 dati sono nfenti al 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: Codice ente, dati anagrafici 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioti trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per ndaerni di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cri effettuare la naccolta dei dati: fer definizione nuova dita di partenza 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 


Area: Silea emnornszo - Settore: i Ulizzo delle ternolbete ICT nella Pubblica Ameministrazione 
Siatistiche da mdacine - EMR-00013 Rilevazione sui software proprietari e open source nei Comuni e nelle Province della regione Emilia-Romagna 


Informazioni strutturali 
Titolare: Regione Emilia-Romagna 
Responsabile del trattamento: servizio controllo strategico e statistica 
Obiettivo: In ottica locale si propone di essere di supporto alla programmazione regionale in materia di Società dell'Informazione. In ottica più allargata, 
potrà essere utile al fine di integrare altre rilevazioni effettuate anche a livello nazionale su temi analoghi 
Unità di rilevazione: Province Comuni, 
Principali unità di analisi: Province, Comuni, 
E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono rifeniti al 2011; peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia, dencrninazione, produttore dei software (SV) utilizzati (sia proprietari che liberi 0 open source); numero 
installazioni per ciascun SW; Suiluppo SW da parte delle PÀ e possibilità di nuso da altre PA, Politiche in materia di SW libero o open.; Spese in licenze 
SUL, 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: i dali si rfrisamo a enti 
pubblici e sono rpornati in atti pubblici dell'ente rispondente 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari peri propri trattamenti statistici: arde continua e/o lngstudinale, 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta an impiego di mezzi 
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Area: Siena eononsto - Settore: Sodeta dell'infrazione - Argomento: Utilizzo delle tenolieie ICT nella Pubblica Avumistravione 
Statistiche da indagine - EMR-00013 Rilevazione sui software proprietari e open source nei Comuni e nelle Province della regione Emilia-Romagna 


manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: si tratta comunque di dati pubblici Pilanci o alti degli nti) 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare 1 


Denominazione: comuni e province 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per alti fini: anme@airativi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni. commi provino 

Principali dati presenti nella lista: indirizzi 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Sitenra cononito - Settore: Sodetà dell'infrazione - Argomento: Utilizzo delle tecnolo te ICT nella Pubblica Anouiistrazione 
Statistiche da indgzire - PAT-00023 Monitoraggio della attività di promozione della interoperabilità e del software open source nella pubblica 
amministrazione trentina 


I dati RE è iii 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Trento 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Quantificare la conoscenza e l'uso del software open source nella pubblica amministrazione trentina 
Unità di rilevazione: Amministrazione pubblica locale; Istituti scolastici; Case di riposo; 

Principali unità di analisi: Amministrazione pubblica locale; Istituti scolastica, Case di riposo; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2013 i dati sono nifenti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 
Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 
Principali caratteri statistici rilevati: Conoscenza linee guida in materia di interoperabilità e open source, Azioni per l'impiego di fommati di scambio dati 
a standard aperto; Progetti formativi per la promozione della ulbara dell'interoperabilità; Sviluppo di prodotti software su commessa e loro uso; 
I dati personali sono raccolti: solo dati monimi, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare I 


Denominazione: Provincia Autonoma di Trento, gli Enti funzionali della Provincia i comuni, la regione Trentino Alto Adige, i Comprensori, le Aziende 
partecipate dai comuni, li Camera di Commercio, la Federazione suole mateme, i Centri di formazione professionale, gli Istituti comprensivi, gli Istituti 
superioti, l’Università degli studi di Trento e l'Azienda provinciale peri Servizi Sanitari 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: alfre sndacini 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Provinoie Autonoma di Trento, gli Enti funzionali della Provincia, i amuni la regione Trentino 
Alto Adiee, i Cormsprensori, le Agiende partecipate dai consumi la Cansera di Cormerao, la Federazione scuol materne, i Contri di formazione profissionale, eli Istituti crmprensivi 
gli Ivtitati superiori, l'Università degli studi di Trento è l'Azienda provinsiale fer i Servivi Sanitari 

Principali dati presenti nella lista: Indirizzi 

Lalista è: cmcellata al termine del trattamento statistico; 
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2.95 Area: Sisteza economia - Settore: Sonetà dell'informazione - Argomento: Sere: di Informazione e 
Comucazione 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lavori pre, araiori per il passaggio la base 2010=100 degli indici a 
trimestrali di fatturato dei ici 


Istat IST-02420 


Area: Sissa economico - Settore: Sodoti dell'nfirazione - Arcomento: Servizi di Ingirmazione e Consmicazione 
Statistiche da indagine - IST-01842 Rilevazione trimestrale del fatturato - Servizi di Informazione e Comunicazione 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: La finalità è la produzione di indici trimestrali di fatturato a base fissa, a livello di gruppo e di divisione economica, sottosezione e sezione. 
Produzione di indicatori anticipati che rappresentano una replicazione delle stime delprocesso corrente. 

Unità di rilevazione: imprese, 

Principali unità di analisi: imprese, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:aupres con ole 500 addetti 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni; cartaceo inviato via posta via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; addetti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione social, codie 
Fiscali 0 partita iva 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: aando longitudinale 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industila e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infomnazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: 00506 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari peri propri trattamenti statistici: adige continua e/o bngitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: agmanso longitudinale 


Area: Sistonza economico - Settore: Sodot dell'anffremazione - Arcomento: Servizi di Ingirmazione e Consmicazione 
Studio progettale - IST-02420 Lavori preparatori peril passaggio alla base 2010=100 degli indici trimestrali di fatturato dei servizi 


Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 


Obiettivo: Adeguamento delle rilevazioni sul fatturato dei servizi peril calcolo di indicatori in base 2010=100. 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Sickena econontico - Settore: Sodett del'afiraazione - Argomento: Servizi di Inghrmazione e Consmicazione 
Studio progettale - IST-02420 Lavori preparatori peril passaggio alla base 2010=100 degli indici trimestrali di fatturato dei servià 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2009; per il 2012 dali sono nfenti al 2010, per il 20131 dati seno rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento, 
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2.96 Area: Sistema sconomio - Settore: Società dell'informazione - Argomento: ICT ed Innovazione delle Imprese 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Totale lavori: 1 


Area: Sistema econorzico- Settore: Soceàì dedll'nfbrmazione - Argomento: ICT ed Innovazione delle Imprese 
Skidio progettuale - IST-02212 Integrazione dei dati di impresa sulle nuove tecnologie e l'innovazione 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Definizione di metodologie e strumenti di analisi degli effetti dellTCT sulla propensione adinnovare delle imprese basandosi sull'integrazione 
delle due rilevazioni ufficiali sulle imprese, perl'analisi delle relazioni tra i due fenomeni e del loro impatto sulle performance. 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 

Codice PSN: IST-00066 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2002-2004, 2004-2006; 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipologie di innovazioni adottate, dati di performance economica, dimensione di impresa e attività economiche 
Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 


Denominazione: Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese 

Codice PSN: IST-01175 

‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peri 20111 dati sono rifenti al 2005-2008, 

Principali caratteri statistici rilevati: Livelli di utilizzo dell'ICT, dati di performance economica, dimensione di impresa e attività economiche 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 


Denominazione: Acquisizione ed elaborazione dei bilanci civilistici 

Codice PSN: IST-01021 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2004 #2006, 
Principali caratteri statistici rilevati: variabilio economiche 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 
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2.97 Area: Sisteza economi - Settore: Commerao con l'estero e internazionaliszazione produtima - Argomento: 
Cessioni e acquisti di beni con i paesi UE, 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00111 Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue {sistema Intrastat) Sda 


IST-01624 Registro degli operatori con i paesi membri Ue Sde 


Operatori che effettuano acquisti e cessioni di elettricità e gas con i paesi Sde 
membri UE 


Istat IST-02371 Servizi prestati e ricevuti coni paesi UE Sde 


Istat 1ST-02334 


Totale lavori: 4 


Area: Sirena eononsio - Settore: Coreeraio con l'estero e infernazionafissazione froduttwa - Argomento: Cessioni e aqu&ri di beni con i paesi UE, 
Staristiche da fonti auammetrattv organizzate - IST-00111 Acquisti e cessioni di beni coni paesi Ue (sistema Intrastat) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con bestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Diffusione di statistiche sugli Acquisti e cessioni di beni coni paesi Ue. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa opaniziata I 
Denominazione archivio: Intrastat Beni 


Titolare: Agenzia delle dogane 

Unità di archivio: dichiarazione Intrastat 

Periodo di riferimento dei dati: peri 2011 i dati sono rifenti a 2010 - 2011; per11 2012 dati sono riferiti al 2011 - 2012; perit 2013 i dati sono nferiti al 
2012 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: operatore, operatore prtner, codice NCS, valore, quantità, unità supplementare, paese partner, provincia 
orgine/destinazione, natura transazione, fattura, paese di origne 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndiagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: & proedoe informatiche non sarebbero efficienti 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; 


Area: Sirena emnorsio - Settore: Cormeeraio con l'estero e infernavionafissazione froduttwa - Argomento: Cessioni e aqusri di beni con i paesi UE, 


Staskiche derivato o rielaberazioni- IS'T-01624 Registro degli operatori coni paesi membri Ue 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Liestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Analisi strutturali sulle imprese residenti che commerciano coni passi UE e controlli finalizzati alla produzione di dati di buona qualità 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Acquisti e cessioni di beni coni passi Ue (sistema Intrastat) 

Codice PSN: IST-00111 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2010 - 2011; per11 2012 i dati sono nifenti a1 2011 - 2012; per11 2013 1 dati sono nferiti al 
2012 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: partita IVA, Ateco dell'impresa,indirizzo 

Acquisizione di: Iicrodati; 
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Area: Sika eononiio - Settore: Conmuerdo con destra e internazionalizzazione froduttza - Argomento: Cessioni e aepuitti di beni con i paesi LE, 
Stastiche derivate o rielaborazioni- TST-01624 Registro degli operatori coni paesi membri Ue 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdigine comtinaa e/0 longitudinale, per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici! Registro del operatori Intrastat 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta an impiego di mezzi 


Stastiche derivate 0 rielaborazioni IST-02334 Operatori che effettuano acquisti e cessioni di elettricità e gas coni paesi membri UE 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale d statistica - Istat 

Responsabile deltrattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Consolidamento e miglioramento delle statistiche sugli scambi intracomunitari d'energia elettrica 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 


Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psr 1 


Denominazione: Archivio operatori che effettuano acquisti e/o cessioni intracomunitari di gas 

Titolare: Ministero dello Sviluppo economico 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti al 2010-2011; per: 20121 dati sono riferiti at 2011-2012; peri1 20131 dati sono nfenti al 
2012-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: partita IVA, anagrafico se disponibile 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fa costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio deli operatori che effettumo acquisti elfo cessioni intracoremitari di gas 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta an impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le produre informatiche non sarebbero gPicienti 

Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 2 


Denominazione: Archivio operston che effettuano acquisti e/o cessioni intracomunitari di elettricità 

Titolare: TERNA 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nifenti al 2010-2011; peri 20121 dati sono riferiti al 2011-2012; per:1 20131 dati sono nfenti al 
2012-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: partita IVA, anagrafica se disponibile 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de cosorzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informatici statistici Ardivio di aperatori die efftttuano aapuistie fo cessioni intracommmitari di elettricità 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto Intelato: le prowdure informatiche non sarebbero aficienti 


Area: Sirena emnonsico - Settore: Commeeraio con l'estero e infernazionaiszazione froduttwva - Argomento: Cessioni e aqubri di beni con i paesi T.E, 
Skastiche derivate o rielaborazioni - IST-02371 Servizi prestati e ricevuti coni paesi UE 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Elaborazione relativa ai servizi intracomunitari 

E! previsto l'obbligo di risposta peri soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 


Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 


Denominazione: Archivio Servizi 

Titolare: Agenzia delle Entrate 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2011-2012; peril 2013 dati sono riferiti al 
2012-2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: Part IVA fomitore e Pat. IVA committente, paese di papamento, modo di pagamento, tipo di servizio 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
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Area: Sika eononito - Settore: Conmuerco con destra e internazionalizzazione froduttza - Argomento: Cessioni e aeguiti di beni con i paesi LE, 
Stastiche derivare 0 rielaborazioni - IST 02371 Servizi prestati e ricevuti coni paesi UE 


Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continua e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta an impiego di mezzi 
manifestamente proporzionati al diritto tatelato: le prowdure informatiche non sarebbero gficienti 
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2.98 Area: Sisterza economi - Settore: Commerao con l'estero e internazionaliszazione produtima - Argomento: 
Esportazioni e importazioni con i paesi mira ed extra U.E, 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Sdi 
Istat IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue Sda 
Istat 1ST-01622 Registro degli operatori con i paesi extra Ue Sde 
Inea INE-00015  Ilcommercio con l'estero dei prodotti agroalimentari Sdi 


Valutazione dell'impatto sull 


dagine Extrastat dei nuovi Regolamenti 
comuniteri di base e di attuazione 


Istat 1ST-02200 


Totale lavori: 5 


Area: Sita conosco - Settore: Commeerdo con l'estero e inkmasionalizzazione prodiatva - Argomento: Esportazioni e tuportazioni on i paesi intra ed eotra T.E 
Statistiche da indazine - TSA -00008 Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto di studi e analisi economica- Isae 

Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 

Obiettivo: Valutazioni { giudizi e previsioni) sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive italime. 
Unità di rilevazione: Imprese, 

Principali unità di analisi: Impresa 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono rifenti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012, peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: Addetti, Setton merceologici; T'emitonio; 

I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi i 

Denominazione: Archivio ASIA Industria e servizi 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Per fini ortogonali 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Tryfrese attive 

Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale, indirizzo, codice Ateco, addetti 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Area: Sita eonorsso - Settore: Corsserzio con l'estero e intenazionalizzazione prodiatva- Argomento: Esportazioni e importazioni won i paesi intra ed ecra UE, 
Statistiche da fonti amersinisiratte organizzate - IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni coni paesi extra Ue 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Produzione di statistiche inerenti adimportazioni ed esportazioni di beni con i paesi estra Ue. 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 
Denominazione archivio: Archivio Dichiarazioni Amministrative Uniche DA.U) 


Titolare: Agenzia delle Dogane 

Unità di archivio; DAU 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono nfenti al 2011 - 2012; peril 20131 dati sono niferiti al 
2012 - 2013; 
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Area: Sira eononmzo - Settore: Conmuerso con l'estero e intmazionalizzazione prodiatva- Argomento: Esportazioni e isportazioni on i paesi intra ed ecra UE, 
Siatistiche da finti ammsinisiratte organizzate - IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni coni paesi extra Ue 


Principali caratteri statistici rilevati: tipo di merce, valore, quantità, partita Iva dell'operatore, paese di origine, provenienza e destinazione della merce, 
ufficio dogmale interessato, tipo di procedura doganale, natura della transazione, valuta di fatturazione 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndagine comtinaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: & prode informatiche non sarebbero efficienti 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; 


Area: 


tema ecmorsico - Settore: Consuersio con l'estero e internazionalinzazione prodiatva - Argomento: Esportazioni e insportazioni on i paesi intra ed cora UE, 
Stassiche derivate 0 retaborazioni - IS'T-01622 Registro degli operatori con i paesi extra Ue 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Controlli finalizzati alla produzione di dati di buona qualità e analisi strutturali sulle imprese residenti che commetciano con i paesi extra UE 
E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i passi estra Ue 

Codice PSN: IST-00110 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010 - 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2011 - 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 
2012 -2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: partita iva, Ateco dell'impresa, indinizzo 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; redige comtnaa e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta nn impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato. le prowdure informatiche non sarebbero efficienti 


Area: Sita comosio - Settore: Conmrerdo con l'estero e inkmazionalizzazione prodiatva- Argomento: Esportazioni e iuportazioni an i paesi intra ed ocra T.E, 
Statistiche da indazine - INE-00015 Il commercio con l'estero dei prodotti agro alimentari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 

Responsabile del trattamento: Responsabile Ufficio Statistico 

Obiettivo: Analsi dettagliata dell'andamento annuale degli scambi agroalimentari, con il resto delmondo, dell'Italia, sia a ivello nazionale che regionale 
Unità di rilevazione: Uffici delle amministrazioni regionali, 

Principali unità di analisi: Paese, Regioni; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011, peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Import - egport prodotti agroalimentari a livello nazionale, Import - export prodotti agroalimentari a livello 
nazionale; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: darf regionali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: Sita eanonmzo - Settore: Conmuersio con l'estero e inkmazionalizzazione prodiatva- Argomento: Esportazioni e fportazioni an i paesi intra ed ecra UE, 
Stadio progettuale - IST-02200 Valutazione dell'impatto sull'indagine Extrastat dei nuovi Regolamenti comunitari di base e di attuazione 
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Area: Sita eononzo - Settore: Conmuerso con l'estero e intmazionalizzazione prodittva- Argomento: Esportazioni e iportazioni an i paesi intra ed ecra UE, 
Shidio progettuale - IST-02200 Valutazione dell'impatto sull'indagine Extrastat dei nuovi Regolamenti comunitari di base e di attuazione 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile deltrattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Analisi dei cambiamenti di processo e di prodotto in base si nuovi Regolamenti comunitari: nuove vanabili obbigatone e modifica delle 
definizioni e loro effetti sui dati statistici. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 
Denominazione archivio: Archivio delle bollette doganali 


Titolare: Agenzia delle dogane 

Unità di archivio: D'AU 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010 - 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2011 - 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: tipo di merce, valore, quantità, pattita Iva dell'operatore paese di origine, provenienza e destinazione della merce, 
ufficio dogmnale interessato, tipo di procedura doganale, natura della transazione, valuta di fatturazione 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta #n impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato. le proedure informatiche non sarebbero gficenti 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn I 


Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 

Codice PSN: IST-00110 

‘Titolare: Istituto nazionale d statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peri] 20111 dati sono rifenti al 2010 - 2011; peril 2012 i dati sono rifenti al 2011 - 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: tipo di merce, valore, quantità, P.Iva dell'operatore, paese di origine, provenienza e destinazione della merce, mezzo 
di trasporto, ufficio doganale interessato, tipo di procedura doganale, natura della transazione, valuta di fatturazione 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; redige comtinaa e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le proedure informatiche non sarebbero efficienti 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.99 Area: Sisteza economia - Settore: Commerao con l'estero e internazionaliszazione produtima - Argomento: 
Indicatori e standard del commercio intra ed extra U.E, 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00983 Indicatori per l'analisi della struttura e dinamica del commercio estero  Sde 


Stima dei dati definitivi degli acquisti e cessioni di beni con i paesi UE Sde 


Istat IST-02342 sistema Intrastat) 
Ichat 1ST-00985 Sun commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con Sde 
l'estero 
1ST-02369 © Elaborazione per l'analisi longitudinale delle imprese esportatrici Sde 
Indicatori di qualità sui dati del commercio estero _Sde 


Totale lavori: 5 


Area: Siria economico - Settore: Cormmeerdo an destro e internazionaliszazione produttiva - Arcomento: Indicatori e stendara del commercio intra ed esgra UE, 
Startiche derivate 0 rielaborazioni - IST-00983 Indicatori per l'analisi della struttura e dinamica del commercio estero 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con bestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Definizione di un sistema di indicatori strutturali e congiunturali per l'analisi del commercio intemazionale 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi estra Ue 

Codice PSN: IST-00110 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010 - 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2011 - 2012; peril 2013 dati sono riferiti al 
2012 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: p.IVA valore, quantità, prodotto, paese, provincia 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: frndagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta n impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le proedure informatiche non sarebbero gRicienti 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Acquisti e cessioni di beni coni paesi Ue (sistema Intrastat) 

Codice PSN: IST-00111 

Titolare: Istituto nazionale & statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010 - 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2011 - 2012; peri 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: Partita IVA, valore, quantità, prodotto, paese, provincia 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rdatgize comma e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuia; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato. & proedere informatiche non sarebbero gficenti 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagni dirette e fonti amministrative 

Codice PSN: IST-01635 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010 - 2011; per11 2012 i dati sono nfenti al 2011 - 2012; peril 20131 dati sono nferiti al 
2012 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, Ateco, addetti 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
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Area: Sickeraa econonzico- Settore: Cormeerdo an deskero e internavionalizzazione produttiva - Argomento: Indicatori e standard del commercio tra ed esgra UE. 
Stastiche derivare 0 rielaborazioni - TIST-00983 Indicatori per l'analisi della struttura e dinamica del commercio estero 


Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continna e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta an impiego di mezzi 
manifestamente proporzionati al diritto tatelato: le proedure informatiche non sarebbero gficienti 


Area: Sirena economsico- Settore: Corenerdo con l'estero e internavion alivzazione produttiva - Argomento: Indicatori e standara del commercio intra ed esgra UE. 
Stastiche derivano a rielaborazioni- IST-02342 Stima dei dati definitivi degli acquisti e cessioni di beni con i paesi UE (sistema Intrastat) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con bestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Produzione mensile dei dati definitivi degli acquisti e cessioni di beni coni paesi VE. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Acquisti e cessioni di beni coni paesi Ue (sistema Intrastat) 

Codice PSN: IST-00111 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti al 2010 - 2011; peri 2012 dati sono riferiti al 2011 - 2012; perit 2013 i dati sono nferiti al 
2012 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: merce, paese, provincia, valore, quantità 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: esi coeseb. dati? 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta an impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le produre informatiche non sarebbero efficienti 


Area: Siciensa econonsico- Settore: Coreerdo con d'estero e internazion lizzazione produttiva - Argomento: Indicatori e standara del commercio inira ed sara U.E, 
Stastiche derivate 0 riedeborazioni - IS°T-00985 5 cambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: statistiche sulle imprese espottatrici e importatrici in base alle principali variabili strutturali delle stesse. 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 

Codice PSN: IST-00110 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dali sono rifenti al 2009; per il 2012 dali sono nfenti al 2010, per il 20131 dati seno rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: dimensione aziendale, ateco dell'impresa e ateco della merce 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndatezni di controllo, di qualità e di coperinra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivio di imprese importanici ed aportatrici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tatelato: l proedere informatiche non sarebbero dficenti 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Acquisti e cessioni di beni coni paesi Ue (sistema Intrastat) 

Codice PSN: IST-00111 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: dimensione aziendale, Ateco dell'impresa e Ateco della merce 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: inprese/istituzioni; 
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Area: Sickenaa econonzico- Settore: Cormeerdo an deskro e internavionalizzazione produttiva - Argomento: Indicatori e standard del commercio tira ed gra UE. 
Stastiche derivate 0 riedaborazioni - IST-00985 S cambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero 


Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fa costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statisticit Ardiivio di futrese che effoMuano acquistie assioni 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta an impiego di mezzi 
manifestamente proporzionati al diritto tatelato: le prowdure informatiche non sarebbero gficienti 


Stastiche dere o rielaborazioni- IST-02360 Elaborazione per l' analisi longitudinale delle imprese esportatrici 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile deltrattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Analisi delle performance e della competitività delle imprese esportatnic attraverso indicaton statistia e di bilancio. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 

Codice PSN:IST-00110 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: partita Iva, valore, quantità, paese merce per NCS 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per la costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio sulle perfbreeanee delle imprese esfortatrici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta an impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le proedure informatiche non sarebbero gRicienti 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 


Denominazione: Acquisti e cessioni di beni coni paesi Ue (sistema Intrastat) 

Codice PSN: IST-00111 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: partita Iva, valore, quantità, paese, merce per NCS 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessati peri propri trattamenti statistici: per de costituzione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informatici statisticit Ardivo sull perfriane delle infrese che effettuzno cossioni di beni 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporti wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto Intelato: le prowdure informatiche non sarebbero efficienti 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 

Codice PSN: IST-01685 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono rifenti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, Ateco, numero dipendenti, provvincia, codice fiscale 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: Snditgine continua e/o longitudinale per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta an impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tatelato: le prowdure informatiche non sarebbero dficienti 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 


Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 


Denominazione: Archivio bilanci 
Titolare: CCIAA (Camera di commercio industria e artigianato) 
Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti a1 2010; per il 20121 dati sono nifenti al 2011, peril 20131 dati sono nifenti al 2012, 
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Area: Sicienaa econonzico- Settore: Cormeerdo cn deskero e internavionalizzazione produttiva - Argomento: Indicatori e standard del commercio ftra ed esgra UE. 
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST 02360 Hlaborazione per l' analisi longitudinale delle imprese esportatrici 


Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, variabili di bilancio 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fa costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio sulle perfbreeanee delle imprese esfortatrici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta an impiego di mezzi 
manifestamente proporzionati al diritto tatelato: le proedure informatiche non sarebbero gficienti 


Area: Sirena economsico- Settore: Corenerdo con dessero e internazion aliezazione produttiva - Argomento: Indicatori e standara del commercio intra ed sara UE, 
Siasiiche derivare o rielaborazioni - IT-02362 Indicatori di qualità sui dati del commercio estero 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con bestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Fomire la misura delle dimensioni della qualità dei dati delle rilevazioni sugli scambi commerciali con l'estero. 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i passi extra Ue 

Codice PSN: IST-00110 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti a1 2010; per il 20121 dali sono nfenti al 2011, per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: merce, valore 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fer dedazini di controlla, di qualità e di apertura, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta nn impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le produre informatiche non sarebbero dPicenti 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Acquisti e cessioni di beni coni paesi Ue (sistema Intrastat) 

Codice PSN: IST-00111 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; per il 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: merce, valore 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessan peri propri trattamenti statistici; fer aedagini di commmollo, di qualità e di apertura, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta an impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero offizenti 
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2.100 Area: Sistema economie - Settore: Commeneo con l'estero e intenazionaliezazione produttiva - 
Argomento: Afetodolone fecuche e sistemi informativi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 
Ministero economia e 
finanze - ECF-00092 
Dipartimento finanze 


stat IST-02331 extra UE Sde 


stat IST-02179 COEWEB-Statistiche del commercio estero Sis 


STATCOE: il nuovo sistema informativo di diffissione delle statistiche del 
commercio con l'estero 


stat IST-02340 Stu 


Totale lavori: 6 


Area: Sisiensa eonomim - Settore: Consmercio cm l'estero è internazionalizzazione produttiva - Argomento: Mesdolggie, tecniche e sistersi infbrmativi 
Studio prosettuzio - ECF-00092 Miglioramento della Qualità del dato delle dichiarazioni doganali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 
Responsabile del trattamento: Funzionario doganale III Area P2 
Obiettivo: Individuazione nelle dichiarazioni doganali di valori anomali n grado di alterare le osservazioni statistiche. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata È 
Denominazione archivio: BANCA DATI DELLE DICHIARAZIONI DOGANALI AIDA 


Titolare: Agenzia delle dogane 

Unità di archivio: Dichiarazioni doganali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sone nfenti a1 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: VALORE MEDIO PER KG, VALORE MEDIO PER UNITA’ SUPPLEMENTARE, PESO MEDIO PER 
UNITÀ’ SUPPLEMENTARE 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari peri propri trattamenti statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 


Area: Sicens enon - Settore: Conmsereio con l'estero e intrnazionalizzazione produttiva - Argomento: Mesodolagte, teoniche e sistemi infbrmaatevi 
Stastiche derimare 0 rielaborazioni - IST-02341 Stima dei dati definitivi delle importazioni ed esportazioni coni paesi extra UE 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commeraio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Produzione mensile de dati definitivi delle importazioni ed esportazioni coni paesi extra UÈ. 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 

Codice PSN: IST-00110 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010 - 2011; peril 2012 dati sono nifenti al 2011 - 2012; peri 2013 i dati sono nferiti al 
2012 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: merce, paese, provincia, quantità e valore 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
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Area: Sicienaa eononmio - Settore: Conmuerco cn l'echro e nkrnazionalizzazione produttiva - Argomento: Mesodolggte, teoriche è sictenti informativi 
Stastiche derivare 0 rielaborazioni - IST-02341 Stima dei dati definitivi delle importazioni ed esportazioni coni paesi extra UE 


I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costitrzione di archivi delle wnità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: www comeb.itat i 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta an impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le prowdure informatiche non sarebbero efficienti 


Area: Siviero eonomim - Settore: Commercio con l'estero e intrnazionalizzazione produttiva - Argomento: Mesdolgnte, teoriche è stetenti infirmaativi 
Sistema informativo statistico - IS'T-02179 COHWEB-Statistiche del commercio estero 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Diratore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con ki estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Fomitura mensile dei flussi commercial dell'Italia con il resto del mondo. 

Principali caratteri statistici elaborati: merce, paese; provincia, 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 
Codice PSN: IST-00110 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010 - 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2011 - 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: merce, paese, provincia 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statisticit Analisi di struttura e longitudinali nelle imprese de operano con l'estero 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta an impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato. in quanto amsporterebbe la necessità di rigeranciare continuammi: Fidmizicatvo all altre informazioni sestiondli 
necessarie al onirollo dei dati sugli scambi comemeerdiali con Festero, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Acquisti e cessioni di beni coni paesi Ue (sistema Intrastat) 

Codice PSN: IST-00111 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nifenti al 2010 - 2011; per11 2012 i dati sono nifenti al 2011 - 2012; per11 20131 dati sono nferiti al 
2012 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: merce, paese, provincia 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informatici statistici Anali di struttura e lonsitudinali nelle imprese che operano an l'estero 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporti wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto Intelato: in quanto amuporterebbe de necessità di riggranciane continuamente l'idmifficativo all altre infirmazioni cestionali 
necessarie ai ntralio dei dati sepli scambi commerciali con Feshro. 

Dati provenienti da lavori compresi nel Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 

Codice PSN: IST-01635 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dati sono riferiti al 2010 - 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2011 - 2012; peril 2013 dati sono niferiti al 
2012 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: numero di addetti, Ateco dell'impresa 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Analisi di struttura e longitudinali nelle ingprese che operano @n l'estero 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta nn impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto Intelato: 

dn quanto orsporterebbe la necess#à di riaceamciare quitmvanint l'identificatno all altre informasioni sestionali neassarie al controllo dei dati sugli scambi commerciali on Feshro. 
I dati identificate sono burelati dalla mappabilità deli acmssi 


Area: Sisiensa eonorsim - Settore: Consmeercio con l'estero è internazionalizzazione produttiva - Argomento: Mesdolggie, tecniche e sistersi infbrmativi 
Stadio progettab - IST-02340 STATCOE: il nuovo sistema informativo di diffusione delle statistiche del commercio con l'estero 
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Area: Sirena eononmim - Settore: Conmuerco con l'eskro e nkrnazionalizzazione produttiva - Argomento: Mesodolggte, teoriche e sictenti informativi 
Studio progetti - IST-02340 STATCOE: il muovo sistema informativo di diffusione delle statistiche del commercio con l'estero 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Progettazione di un sistema informativo di diffusione delle statistiche di commercio estero tenendo conto sia delle nuove esigenze informative 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 

Codice PSN: IST-00110 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 dati sono nifenti al 2011 - 2012; peri 2013 i dati sono nferiti al 
2012 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: paese, provinciamerce 

Acquisizione di: Microdati, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici sitema njffrmativo comub 2.0 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tatelato: le prowdure informatiche non sarebbero gficienti 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Acquisti e cessioni di beni coni paesi Ue (sistema Intrastat) 

Codice PSN:IST-00111 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nifenti al 2010 - 2011; per11 2012 i dati sono nifenti 31 2011 - 2012; per1l 20131 dati sono nferiti al 
2012 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: paese, provincia, merce 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici qemb 2,0 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta nr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: & proedoe informatiche non sarebbero efficienti 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagni dirette e fonti amministrative 

Codice PSN: IST-01635 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2011 - 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: numero addetti e Ateco impresa 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costiazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: qeneb.itat #20 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le proedure informatiche non sarebbero efficienti 


ictensa eommonzia - Settore: Comsereio con destro e inkmazionaliszazione produttiva - Argomento: Mesndolagte, tecniche è sistenti informativi 
Sirena sfratto statisttio - INE-00017 Banca Dati Commercio Agroalimentare 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale «i economia agraria - Inea 

Responsabile del trattamento: Responsabile dei dati sul commercio estero 

Obiettivo: Diffusione di informazioni sul commercio agroalmentare dettagliate e specializzate per gli utenti del settore. 

Principali caratteri statistici elaborati: Riaperepazioni dati di base, Produzione di indici speafia per l'analisi del commercio, import ed erport, 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 
Denominazione: COEWE-Statistiche del commercio estero 


Codice PSN: IST-02179 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; 
Principali caratteri statistici rilevati: quantità e valore 


— 698 —É 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Sirena eononmim - Settore: Conmuerco con l'eshro e nkrnazionalizzazione produttiva - Argomento: Mesndolggte, teoriche e sictenti informativi 
Stiiema infirmattvo stazistio - INE-00017 Banca Dati Commercio Agroalimentare 


Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Siciena eonomim - Settore: Cornmuercio cn l'estero e inkernazionalizzazione produttiva - Arocomento: Mesdolggie, tecniche e sisterei informativi 
Stastiche derivato 0 riedaborazioni- IST-02470 Scambi commerciali con l'estero per sistemi locali del lavoro 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Analisi della tertitorialzzazione delle esportazioni nazionali per sistema locale del lavoro 

E! previsto l'obbligo di risposta peri soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagni dirette e fonti amministrative 

Codice PSN: IST-01685 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 31 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: localizzazione e numer degli addetti dell'unità locale 

Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per dr costiazione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archovio delle esportazioni e essioni per sistensi locali di luore 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le proedure informatiche non sarebbero efficienti 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 

Codice PSN: IST-00110 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: esportazione 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costirzione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio delle esportazioni per sistema bale di loro 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta nn impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto Intelato: le prowdure informatiche non sarebbero efficienti 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 


Denominazione: Acquisti e cessioni di beni coni paesi Ue (sistema Intrastat) 

Codice PSN:IST-00111 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono riferiti ai 2009; per il 20121 dati sone riferiti al 2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: cessioni per unità locale 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio delle assioni fer andà leale di lavoro 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta n impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato. & proedure infermmatiche non sarebbero efficienti 
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2.101 Area: Sistema ecorozzico - Settore: Prezzi - Argomento: Preegi @/ musumo e parita! del potere d'acquisto 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi dl consumo Sdi 
stat 1ST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo Sdi 
cut 18T-02298 Calcolo dei livelli dei prezzi al consumo dettagliati in ambito nazionale e Sde 

territoriale 
Se 
Torna aenana di PAB-00018 Osservatorio prezzi Sdi 
Bolzano 
Indice armonizzato comunitario dei prezzi al consumo (Ipca) Sde 


IST-02297 


Monitoraggio dei prezzi dei prodotti nella media e grande distribuzione 


Regione Lazio LAZ-00004 del Lazio Stu 

Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità ; 
si FERIE internazionali di potere acquisto (Ppa) > 
chi IST-01905 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere di 


d'acquisto 


Area: Sictenza economia - Settore: Presgi- Argomento: Presgi al consunio è parita del porre d'agguito 
Statistiche da indarine - IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Raccogliere le informazioni iguardanti i prezzi al consumo de beni e serizi inclusi nel paniere dell'indice de prezzi al consumo che sone 
rilevati centralmente dall'Istat 

Unità di rilevazione: punti vendita di beni e servizi dei consumatori; 

Principali unità di analisi: Prodotti e servizi destinati al consumo finale delle famiglie; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Imprese, Unità focali di imprese, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri] 20111 dati sono rifenti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012, peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta presso punti vendita, listini prodotti dalle aziende, siti Internet da produtton, banche dati 
specializzate; 

Principali caratteri statistici rilevati: Prezzi dei beni e seruizi offerti sul mercato; Caratteristiche tecniche e qualitative dai prodotti offerti, Caratteristiche 
delmercato di rifenmento dei prodotti; Gamme dei prodotti offerti sul mercato; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rmdiagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuna; 


Area: Sistorza economia - Settore: Preszi- Argomento: Presgi al consunio è parita" del porre d'agguito 
Statistiche da indzine - IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commeraio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Raccogliere le informazioni riguardanti i prezzi al consumo dei beni e sermizi inclusi nel paniere dell'indice dei prezzi al consumo presso le città 
capoluogo di provinea 

Unità di rilevazione: punti vendita beni e servizi al consumo, 

Principali unità di analisi: beni e servizi al consumo, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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Area: Sica econonzio - Settore: Prergi- Argomento: Preggi al consuno e parita" del porre d'agguito 
Statistiche da indazine - IST -02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Osservazione diretta, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Uffici Comunali di Statistica; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con PC 0 strumenti informatici; 

Principali caratteri statistici rilevati: prezzi de beni e servizi al consumo, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: pregi af consumo 
praticati dai punti vendita 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continna e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuia; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: servono per verificare igiri dei ribvatori 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: elenco punti vendita comunale 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: propri del Comune 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni 

Principali dati presenti nella lista: denominazione e recapito 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Sisma ecomonim - Settore: Preggi- Argomento: Presgi af consumo e parita" del porere d'agguisto 
Stastiche derivate o rielaborazioni- IS'T-02298 Calcolo dei livelli dei prezzi al consumo dettagliati in ambito nazionale e territoriale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Pubblicare i ivelli dei prezzi di prodotti inclusi nel paniere dell'indagine sui prezzi al consumo, dando un'informazione diversa e complementare 
a quella dei numeri indici dai prezzi al consumo locale. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rilevazione dei prezzi al consumo 

Codice PSN: IST-00105 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2011; peril 2012 dati sono nfenti al 2012; peril 2013 dati sono rifenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: livello dei prezzi 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 


Area: Sisiema econonzim - Settore: Preggi- Argomento: Presgi al consumo e parita" del porere d'agguito 
Statistiche da indgzine - PAB-00018 Osservatorio prezzi 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore Asta 

Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche PER la verifica degli interventi sulmondo della distribuzione commerciale, sulle politiche di sostegno 
delle zone periferiche della provincia 

Unità di rilevazione: Esercizi commetciali; 

Principali unità di analisi: Prodotti merceologici; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Prezzi di vendita perunità di prodotto; Quantità, Tipologia, Marca, 
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Area: Sickrua econonzio - Settore: Preggi- Argomento: Preggi al consuno e parita' del porre d'agpuito 
Staristiche da indgzine - PAB-00018 Osservatorio prezzi 


I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: & &fimrazioni possono 
essere gequisite solo presso gli eseramti 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermne del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista gegnisite presso terzi I 

Denominazione:Lista esercenti di Botrano, Trento e Innsbruck 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune e Camere d Commercio 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per do ssofiento mageme 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: esercenti 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indirizzo e tipologia di attività 

La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 


Area: Sisma esoonim - Settore: Preryi- Argomento: Pregyi al consurio e parita' del porene d'acguosto 
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00276 Indice armonizzato comunitario dei prezzi al consumo (Ipca) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Isttuto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore della DESP 

Obiettivo: Calcolo dell'indice armonizzato comunitano de prezzi al consumo (Ipca) 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rilevazione dei prezzi al consumo 

Codice PSN: IST-00105 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; per il 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi al consumo 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura, 


Area: Sistenza econonzio - Settore: Pressi- Argomento: Presgi al consusio e parita" del porre d'agguito 
Stastiche derivate o rielaborazioni - TST-02297 Indici nazionali dei prezzi al consumo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile deltrattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Calcolare pi indici dei prezzi al consumo: NIC (Nazionale per l'Intera Collettività) e FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rilevazione dei prezzi al consumo 

Codice PSN: IST-00105 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nifenti al 2011; per il 20121 dati sono nfenti al 2012; per il 20131 dati sono rifenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: rditgine continaa e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: ocmrre conasere ielri dei ribvatori 


Area: Sistenza economia - Settore: Presgi- Argomento: Presgi al consunio e parita del porre d'agguito 
Studio pragettzb- LAZ -00004 Monitoraggio dei prezzi dei prodotti nella media e grande distribuzione del Lazio 


Informazioni strutturali 
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Area: Sica econonzio - Settore: Prergi- Argomento: Preggi al consuno e parita' del porre d'acpuito 
Studio progetteal - LAZ-00004 Monitoraggio dei prezzi dei prodotti nella media e grande distribuzione del Lazio 


Titolare: Regione Lazio 

Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 

Obiettivo: Monitorare i prezzi dei prodotti alimentati per verificare la loro tendenza e la reale portata degli eventuali effetti moltiplicativi di incremento dai 
prezzi neltemtono laziale. Si intende fomire, inoltre una informazione sul range di prezzo cui poter trovare, nel territorio regionale, i principali prodotti 
alimentan 


Indagine diretta colle gata 


Ii lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 

Principali fenomeni oggetto di osservazione: Prezzi dei prodotti nella media e grmde distribuzione del Lazio; 

Universo di riferimento: Prezzi 

Unità di rilevazione: Punti vendita della prande distibuzione organizzata (GDO) del Lazio; 

Principali unità di analisi: Prodotti atmentari, prodotti ortofrutticoli e prodotti per la pulizia della casa e della persona; 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Punti vendita della grande distribuzione oremnizzata (GDO) delLazio 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifenti al 01.01.2011 - 31.12.2011; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Ditta estema; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; 

Principali caratteri statistici rilevati: prezzi dei prodotti in fascia bassa, media, alta; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: perdi & agfrevazioni 
Possono essere aoprasilà solo firesso i rispondenti 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; Sndigine continua e/0 longitudinale. per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 


Area: Sisma esoronio - Settore: Preryi- Argomento: Pregyi al consurio e parita del porene d'acpuisto 
Statistiche da tndazine - IS'T-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, cemmeraio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Raccolta e elaborazione dell'informazione di base all'intemo del territorio nazionale, finalizzata al calcolo, allinterno della Unione Europea, delle 
differenze nei ivelli dei prezzi trai differenti paesi 

Unità di rilevazione: Imprese e unita locali del commercio al dettaglio e dei servizi; 

Principali unità di analisi: Prezzi al consumo, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, Unità locali di imprese; Osservazione diretta; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con modello cartaceo; 
Osservazione diretta; con modello cartaceo; 

Principali caratteri statistici rilevati: prezzi al consumo; marche, varieta; grammature; specifiche del prodotto; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Area: Sirena ecororsio - Settore: Preggi- Argomento: Pregyi dl consumo e parita" del potere d'auto 
Statistiche da indazine - IS'T-01905 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere d'acquisto 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Calcolare le parità regionali del potere d'acquisto, ovvero le differenze tra il livello medio dei prezzi di un paniere standard di prodotti in una 
determinata regione e quello medio calcolato per il complesso del paese 

Unità di rilevazione: Imprese e unita locali del commercio al dettaglio e dei servizi; 

Principali unità di analisi: Prezzi al consumo, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 
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Area: Sica econonzio - Settore: Prergi- Argomento: Preggi ai consuno e parita' del porre d'agpuito 
Statistiche da indagine - IST-01905 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere d'acquisto 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, Unità locali di imprese; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sone rifenti al 2010-11; per11 20121 dal sono rifenti al 2011-12; per il 2013 1 dai sono rifenti al 
2012-13, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio-UCS - Uffici comunali di statistica 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta); con modello cartaceo (PAPT); con PO e strumenti informatia (CAPI); 
Intervista telefonica: con modello cartaceo, con FC 0 strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: con modello cartaceo, con PC 0 strumenti 
informatici; 

Principali caratteri statistici rilevati: marche; varietà, srammatura; specifiche prodotto; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Vengene navale 
Snfbrimazioni relativo a fersona giuridica, ente od associazione presso cui viene condotta la rilevazione deîpresni, identifiarti direftaniente (attraverso dati anagrafici, rasione sociale) 0 
resi identgicabil, anche indirettamente noediante riferitento a un nunsro di identificazione personale, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè neces sati peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
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2.102 Area: Stzema economie - Settore: Preegi- Argomento: Pres alla produzione dei prodotti industriali 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati Sdi 


stat IST-02418 dall 


Unioncamere 


Basilicata UCB-00001 Indagine sulla domenda di gas naturale delle PMI Sdi 


Area: Sistenza ecmomio - Settore: Prergi- Argomento: Preggi alla prodezione dei prodotti industriali 
Statistiche da în darne - IS'T-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Rilevare i prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato intemo, 

Unità di rilevazione: Impresa industriale, 

Principali unità di analisi: Prodotti industriali; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Simi an oltre 250 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico, via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: prezzi alla produzione ex fabbrica al netto dell'Iva; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dali grafici codice 
Fiscale, razione sociale, partita ba 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frmdiagine continaa e/0 longitudinale, 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industnale (Prodcom) 

Codice PSN: IST-00070 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti 31 2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: produzione commercializzata in valore 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 


Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industnale (Prodcom) 

Codice PSN: IST-00070 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono nfenti al 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: produzione commercializzata in valore 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frditgine contnaa e/o longitedinale, 
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Area: Sita ecmoxmio - Settore: Prexzi- Argomento: Pregsi alla produzione dei prodotti industriali 
Statistiche da indgzine - IST -01364 Rilevazione mensile dei prezz alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Rilevare mensilmente i prezzi alla produzione de prodotti industriali venduti sul meresto estero 

Unità di rilevazione: Impresa industriale, 

Principali unità di analisi: Prodotti industriali 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:ità on oltre 250 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono rifenti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posts in formato elettronico; via web 

Principali caratteri statistici rilevati: prezzi alla produzione Fob al netto dellTva, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi: dali @rgrafici codice 
Fiscale, razione sociale, partita ba 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; radere comtnaa e/0 longitedinale, 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Numen indici del commercio estero 

Codice PSN: IST-00300 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati seno nfenti a1 2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: valore all'esportazione 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditeize comma e/0 longitedinale, 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Numen indici del commercio estero 

Codice PSN: IST-00300 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2012 i dati sono nfenti al 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: valore all'esportazione 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; adgrae continne elfo ngstudinale, 


Area: Sistema ecmomio - Settore: Prezgi- Argomento: Pregsi alla prodezione dei prodotti industriali 


Statistiche da indezine - IST -02418 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Misurare nel tempo la variazione dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese. 

Unità di rilevazione: imprese, 

Principali unità di analisi: prodotti finiti; semi lavorati; materie prime; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:mmità on oltre 250 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011, peril 2012 dati sono rifeniti al 2012, peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in fommato elettronico; via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: prezzi all'importazione; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi: deli argrafici codice 
fiscal, razione sociale, partita iva 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
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Area: Sistina ecmoxio - Settore: Prexzi- Argomento: Pregsi alla produzione dei prodotti industriali 
Statistiche da indarine - IST-02418 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese 


I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fmditgine continaa e/0 longitedinale, 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn I 

Denominazione: Numen indici del commercio estero 

Codice PSN: IST-00300 

‘Titolare: Istituto nazionale d statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nfenti al 2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: valore all'importazione 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fmditgine continza e/0 longitedinale, 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Numeri indici del commercio estero 

Codice PSN: IST-00300 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: valore all'importazione 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdiagine continaa e/0 longitudinale, 


Area: Sistena ecmorio - Settore: Pregzi- Argomento: Pregzi alla produzione dei prodotti industriali 
Statistiche da indagine - UCB-00001 Indagine sulla domanda di gas naturale delle PMI 


Informazioni strutturali 


Titolare: Unioncamere Basilicata 

Responsabile del trattamento: Direttore Unioncamere Basilicata 

Obiettivo: Favorire una maggiore trasparenza economica nel mercato del gas, attraverso un'analisi della struttura del mercato e de costi di fornitura che 
gravano sulle piccole e medie imprese (FMI) e sulle famiglie 

Unità di rilevazione: Unità locali presenti sul territorio regionale; 

Principali unità di analisi: Unità locali presenti sul teriitotio regionale; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, Unità locali di imprese; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono rifeniti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con FC o strumenti 
informatici (CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: consumi di pas naturale, costo all inclusive della fomitura, allacciamento delle utenze mercato di 
approvvigionamento delle PMI; durata de contratti stipulati; profilo di prelievo, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Anamafcr delle 
Imprese, neossaria per classificare l'unità rispondente rispetto al comune e alsettore di artività 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necsssati peri propri trattamenti statistici; #rdatelze comtnaa e/0 longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: entrambi i dati sono contensi nel medesimo strumento di ribvazione 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare I 


Denominazione: Registro Imprese 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: anmematrativi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Tryarese e Unità Locali 

Principali dati presenti nella lista: codice ATECO di classificazione, comune di localizzazione, condizione (attiva o inattiva) dell'impresa/unità locale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.103 Area: Sisterzia economi - Settore: Presgi - Argomento: Tariffe e prezgi di servizi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lista dei lava {6 ___ Lu 
Ministero economia e ECF-00064 
inanze - Tesoro 
stat IST-01674 Li Sdi 
servizi 
<Di IST-02392 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di di 
telecomunicazione 
{ 18T-02393 Rilevazione drimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e Sdi 
delle attività di corriere espresso 
08 18T-02422 Revisione annuale dei panieri e dei pesi per gli indici dei prezzi dlla de 


produzione dei servizi 


Area: Sister esonorsim - Settore: Preyzi- Argomento: Tarife e preggi di servizi 
Statistiche da indagine - ECF-00064 Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

Responsabile del trattamento: ministero dell'economia e delle finanze 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: dirigente dell'ufficio KII della DEST - IVDIPART. MI 
Obiettivo: Rilevare i prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni 

Unità di rilevazione: circa 500 PA. centrali e locali campione; 

Principali unità di analisi: prezzi dei beni e servizi acquistati dalle PRAA.; quantità di beni; categoriwe di beni, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


DI 
"Il 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche; 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: in formato elettronico, 
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi, quantità; categone beni e servizi, 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati dhe individuano & 
PA oggetto dell'indagine 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 
Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fer dedazizi di controlla, di qualità e di apertura, 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico! precia individuazione dei sometti dell'indagine 
Arca: Sisters esononsim - Settore: Pregzi- Argomento: Tarife e preggi di servizi 
Statistiche da indazine - IS'T-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Misurare l'evoluzione tiimestrale dei prezzi dell'output venduti da imprese residenti in Italia ad una clientela costituita da imprese o da enti 
appartenenti alla Pubblica Amministrazione. 

Unità di rilevazione: impresa fomitrice di servizi nel settore business, 

Principali unità di analisi: Servizi offerti alle imprese e alla Pubblica Amministrazione; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Irgprese, enzi e intugioni on olire 250 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: descrizione dettagliata dei servizi ogpetto di rilevazione; prezzo dei servizi oggetto di rilevazione, volume dei servizi 
oggetto di rilevazione, valore dei servizi oggetto di rilevazione, 
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Area: Sistaa esonontio - Settore: Preggi- Argomento: Targfe e preggi di servizi 
Statistiche da indagine - IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi 


I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione social, partita 
iva 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fndagine continua e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; altro motivo: per le caranieristiche del trattamento statistico 


Area: Siena esomornsim - Settore: Prerzi- Argomento: Tarife e preggi di servizi 
Statistiche da indagine - IS'T-02302 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Misurare l'evoluzione trimestrale dei prezzi dell'output venduti da imprese di telecomunicazione residenti in Itala aduna clientela costituita da 
imprese o da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. 

Unità di rilevazione: impresa fomitrice di servizi di telecomunicazione nel settore business; 

Principali unità di analisi: servizi di telecormuni cazione offerti alle imprese e alla Pubblica Amministrazione, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: descizione dettagliata dei servizi oppetto di nlevazione, volume dei servizi oppetto di rilevazione, valore de servizi 
opeetto di rilevazione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione social, partita 
iva 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rdiagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; altro motroo! per lo caranieristiche del trattamento statistica 


Arca: Siena esononsim - Settore: Pregzi- Argomento: Tarife e pressi di servizi 
Statistiche da indazine - IS'T-02393 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere espresso 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Misurare l'evoluzione tiimestrale dei prezzi dell'output venduti da imprese fomitiici di servizi postali residenti in Italia aduna clientela costituita 
da imprese o da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione 

Unità di rilevazione: impresa fomitrice di servizi postali nel settore business, impresa di corriere espresso nel settore business, 

Principali unità di analisi: servizi postali offerti alle imprese e alla Pubblica Amministrazione, servizi di corniere espresso offerti alle imprese e alla 
Pubblica Amministrazione; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011, peril 2012 dati sono rifeniti al 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: descizione detaglata dei servizi oggetto di nievazione; prezzo medio dei servizi oggetto di rilevazione, fatturato 
totale BtoB di impresa; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: rggione social, partita 
na 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #rdatezze comtnaa e/o longitedinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; altro motivo: per le caranieristiche del trattamento statistico 


Arca: Sistema esononsim - Settore: Pregzi- Argomento: Tarife e preggi di servizi 
Stastiche derivare o rielzborazioni- IS'T-02422 Revisione annuale dei panieri e dei pesi per gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi 
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Area: Sisteaa esonontio - Settore: Preggi- Argomento: Targfe e preggi di servizi 
Stastiche derivare 0 rielaborazioni- IST-02422 Revisione annuale dei panieri e dei pesi per gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore della DOSC 

Obiettivo: Revisionare l'elenco e le descnzioni de servizi nlevati e aggiomare il sisterna di pesi per il calcolo degli indici de prezzi alla produzione da 
servizi. 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psr i 


Denominazione: Rilevazione sulle imprese di telecomunicazioni 

Codice PSN: IST-01176 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 

Acquisizione di; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frndagine contimaa e/o longitedinale, per la definizione 
di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : ribvazione trimestrale dei pregoi alla produzione sulle tekconenmiarzioni 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 


Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infomnazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 


Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono niferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: iniprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fmdigine continsa e/o longitedinale, per la definizione 
di disegni campionari e selezione di wnità presso cui effettuare la raccolta dei dati : Rilevazioni trimuestrale dei preggi alla produzione dii servizi postali, dei 
sorreri espressi e Adelle ebcormmicazioni 
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2.104 Area: Setfor: eononzia - Settore: Agrisliura, foreste e pesca - Argomento: Cersmrento dell'agricoltura 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-02112 
Î tt IST-02357 Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento Sd 
generale dell'agricoltura 
* ; 3 ; ; 4 DESERTI c] 
Iett IST-02440 Rilevazione campionaria per la valutazione dell'errore di misura del 6 2di 


Censimento generale dell'agricoltura 


Area: Settori sononic- Settore: Asrioitra, fbreste e fesca - Argomento: Censimento &ell'asricoltura 
Statitiche da indazine - IST-02112 6°Censimento generale dell'agricoltura 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 

Obiettivo: Fomire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale e consentire la 
validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall'Istat mediante integrazione di basi di dati di fonte amministrativa 

Unità di rilevazione: azienda agricola e zootemica, 

Principali unità di analisi: aziende agricole e zootecniche, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 

La raccolta delle informazioni avviene presso: aziende agricole e zootecniche 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 24 ottobre 2010, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Uffici di censimento a livello temitorisle (regionale, comunale efo intermedio), 
Modalità di raccolta delle informazioni: via web; Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI), con PC o strumenti informatici 

CAPI, 
Li caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, sistema di conduzione titolo di possesso dei terreni, superficie totale; superficie agricola utilizzata; 
puincipali coltivazioni, ipo e consistenza degli allevamenti, Lavoro ed sttività connesse, metodi di produzione, 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: die fisanle e aline 
notizie anaerafiche è di bcafrzazine 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese fistituzioni, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per #ndaterni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la definizione di disegni campionati e selezione di unità presso cui effettuare la naccolta dei dati: ndzzini di struttura è froduzioni delle aziende auriol, 
per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: ree&wo stetbiico delle aziende gericole 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: finzional alla ostruzione del registro statistico 


Utilizzo di liste di partenza 
Lista più in possesso del titolare I 
Denominazione: prototipo di registro statistico delle aziende agricole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: enmemazrani 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni. agiende arimle 
Principali dati presenti nella lista: codice fiscale e altri dati anagrafici e di localizzazione 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (efe par. 1.4) 
Comunicazione 


E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; web. ewrostarsory File per Sistan; File per laboratorio di 
analisi di dati; 


Area: Settori emnomig- Settore: Agricoltura, foreste e fesca - Argomento: Consirsento dell'agricoltura 
Statistiche da indazine - IS°T-02357 Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: Fomire stime del tasso di copertura a livello regionale del 6° Censimento generale dell'agnooltura. 
Unità di rilevazione: azienda agricola, 

Principali unità di analisi: azienda agricola; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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Area: Settori smnomii- Settore: Agriaitira, fhreste e fesca - Argomento: Censimento &ll'asricoltara 
Statistiche da indagine - I$T-02357 Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: azienda agricola 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri] 2011 dati sono riferiti al annata agraria 2009-2010, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-comuni, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo {PAPI} 

Principali caratteri statistici rilevati: inclusione dell'unità statistica tra le unità censite nel 2010; dimensione (superficie e allevamenti); principal 
coltivazioni; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finatità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: atraveno il codiee fiscale 
egli altri dati ideniificativi verrà farro l'abbin anenio gn lb vmità rivale al 6° Censimento ceneral dell'asriolhera 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista aequisite presso terzi i 

Denominazione:catasto dei terreni 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: agenzia del territorio 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: anmrmatrativi 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: segett proprietari di terneni aenicoli in divi dui /famiele: saseett profrietari di terreni aerimli 
Principali dati presenti nella lista: codice fiscale, denominazione, indirizza, particelle catastali, codice utilizzazione dei terreni 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: 6°Censimento generale del'agricoliura 

Codice PSN: IST-02112 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peri 20111 dati sono nfenti al annata agrana 2009-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: dimensione (superfice, allevamenti), utilizzazione dei terreni, tipo di bestiame 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Settori sononic- Settore: Agriitira, fbreste e fesca - Argomento: Censimento &ll'asricoltura 
Statistiche da a:dazine - IST-02440 Rilevazione campionaria per la valutazione dell'errore di misura del 6° Censimento generale dell'agricoltura 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 

Obiettivo: Fomire stime a livello regionale dell'errore di misura (distorsione, varianza di risposta semplice e correlata) per alcune variabili già rilevate al 6° 
Censimento generale dell'agricoltura 

Unità di rilevazione: azienda agricola, 

Principali unità di analisi: azienda agricola; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: aziende agricole 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: perii 20111 dati sono niferiti al annata agraria 2009-2010, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: dimensione (superficie e allevamenti); dettaglio coltivazioni; dettaglio allevamenti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: arftraverso il codice fiscale 
egli altri identificativi verrà fatto l'abbinamento con le unità rilevare al 6° Censimento generale dell'agricoltura 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: 6° Censimento generale dell'agricoltura 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. 6° Censimento generale dell'grimliera 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: agende eriml 
Principali dati presenti nella lista: codice fiscale e altr dati anagrafici e di localizzazione 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Settori sonori - Settore: Agriaitira, fhreste e fesca - Argomento: Censimento &ll'asricoltara 
Statistiche da indagine - IST-02440 Rilevazione campionaria per la valutazione dell'errore di misura del 6° Censimento generale dell'agricoltura 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: 6°Censimento penerale del'agricoliura 
Codice PSN: IST-02112 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 


Periodo di riferimento dei dati: peri 20111 dali sone nfenti al annata aprana 2009-2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: dimensione (superficie, allevamenti),dettaglio coltivazioni , dettaglio allevamenti 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
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2.105 Area: Setfon: emnonza - Settore: Agrioliura, foreste e pesca - Argomento: Strnsitura e risultati economaei 
delle aziende agricole 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-02346 
stat IST-00697 
ISAP00015 


La messa a regime del registro delle aziende agricole aggiornato da fonti 
stat 1ST-02466 © amministrative alla luce dei risultati del Censimento dell'Agricoltura Sdi 


Area: Settori eomomiia- Settore: Aprimlima, foreste e pesca - Argomento: Strata e rivudtati economici dell: avsende aride 
Statistiche da indazine - I5T'-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con bestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Rilevare le principal variabili di struttura delle aziende agricole italiane. 

Unità di rilevazione: azienda agricola; 

Principali unità di analisi: azienda agricola, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri1 20131 dati sono nifenti al annata agrana 2012-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni; 

Modalità di raccolta delle informazioni; Intervista faccia a facaa (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI), 

Principali caratteri statistici rilevati: principali coltivazioni, settore di attività economica, mezzi di produzione; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anagrgica aziende 
aericole e conduttore (horse cognore codice fircab) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi dopo la raccolta, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per e definizione di disegni campionarie selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: per definire diseeni cempionari fnalinaati alla raccolta di alive nftrmazioni statistiche (coltivazioni legnose agrarie), per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivio delle agende qricoe 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare I 


Denominazione: Censimento dell'agricoltura 2010 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: sensowento 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: impresefistituzioni: agende grimle 

Principali dati presenti nella lista: magrafica e dati di struttura delle aziende agricole 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostaturà: edi; File per Sistan; 


Area: Selbri eonomia- Settore: Aprimlitma, foreste è pesca - Argomento: Stratera e riudiati economici dell: aziende mrimle 
Statistiche da indgzine - IST -00697 Agriturismo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Rilevare le caratteristiche stiutturali dei principali seruizi di ospitalità delle aziende agnicole autonzzate all'esercizio dell'agritunsmo in base alla 
vigente lecislazione nazionale e regionale. 
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Area: Serri eanonmis- Settore: Agrimltra, fire e pesca - Argomento: Struttura e rivultati economici dell: aziende @rinl 
Statistiche da indezine - IST-00697 A priturismo 


Unità di rilevazione: Regioni e Provincie, 

Principali unità di analisi: Azienda agricola agritunstica, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono rifenti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio-Regioni e Provincs, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con PC 0 strumenti informatici; 

Principali caratteri statistici rilevati: n. aziende agricole agrituristiche; alloggio; istorazione, altre attività; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati arengici codice 
fiscal, ragione sociale, partita ina del titoloare di azienda ggriturictica e informazioni sull'attività ogriturestica: alivogio e ristorazione. 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per A costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici reffcazione indazine 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: per viilizzazione in sucesshe malisi ed elaborazioni 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare I 


Denominazione: Elenco delle sziende agricole agrituristiche per Regione e provincia 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Armenian: 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni Agende ariol aristide 
Principali dati presenti nella lista: Anagrafica dei titolan 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 

Denominazione archivio: Aziende agrituristiche autorizzate 

Titolare: Province e Regioni 

Unità di archivio: Aziende agricole agrituristiche 

Periodo di riferimento dei dati: per 11 2011 dali sono nifenti al 31/12/2010, peril 20121 dati sone rifenti al 31/12/2011; peril 2013 i dati sono nfenti al 
31,12,/2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: consistenza degl agriturismi per provincia per numero e tipologia di alloggio, ristorazione, degustazione e altre 
attività 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fradigine comtinna e/0 longitudinale. 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I nsicrodati corretti vengono restii alle eioni per l'azionamento al 11/12 dell'anno seguente 

Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Autorizzazioni provinciali all'esercizio dell'attività agnituristica 

Titolare: Regioni e province 

Unità di archivio: Azienda agricola apritutistica 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono rifenti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche strutturali dei principali servizi di ospitalità delle aziende agricole autorizzate all'esercizio 
dell'agriturismo 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continza e/o longitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 


i Settori eaomonsici- Settore: Asrioltra, fire e pesaa- Argomento: Struttura e rivultati economici dell aziende prinl 
Starictiche da indgzine - ISM-00015 Panel delle aziende agricole 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto di sernizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 

Responsabile del trattamento: Dirigente della Direzione Mercati e supporto alle decisioni 

Obiettivo: Raccogliere informazioni di tipo qualitativo sulle tendenze e sulle attese a breve termine della produzione, degli acquisti dei mezzi correnti di 
produzione e dei costi correnti totali, nonché sull'andamento del mercato dei prodotti agricoli 

Unità di rilevazione: aziende agricole, 
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Area: Serri eanonmis- Settore: Agrioltra, fire e pesca - Argomento: Struttura e rivultati economici dell: aziende arinl 
Starictiche da indazine - ISM-00015 Panel delle aziende agricole 


Principali unità di analisi: aziende agricole 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al primo, secondo, terzo, quarto trimestre del 2011, per il 2012 dati sono riferiti al 
primo, secondo, terzo, quarto trimestre del 2012, per 11 20131 dati sono nifenti al primo, seconde, terzo, quarto timestre del 2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con FC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Settore di attività (Ateco 2007, OTE); Numero di addetti, Aspettative sull'andamento del s ettore, Andamento della 
produzione e delle vendite; Andamento dei prezzi e dei costi; Aispettative sulla produzione,'rese e sui prezzi di vendita, Investimenti; Andamento del 
fatturato; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: predisposizione dista, 
verifica sostihizioni analisi bngitudinab, restituzione delle Bubrrvazioni ai partecioonti alle indagmi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditeize comtnaa e/0 longitadinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disceni campionari e selezione di nità presso cai effettuare la raccolta dei dati: 
predisposizione dist, verifiar sostituzioni restituzione delle infbriazioni ai partecipanti ale indacini. altro motsoo! restBezione delle informazioni ci pertecitanti alle hdani 
Invio &ttere di sensibilizzazione 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista aeguisite presso terzi I 

Denominazione:Consistenza delle imprese agricole iscritte al registro delle imprese 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: archivi armatiranivi delle camere di commercio (Fegisiro delle treprese) 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni: agree aertole seritto al registro delle inaprese 

Principali dati presenti nella lista: codice fiscale/partita iva, ragione sociale, indirizzo, settore di attività economica (Ateco 2007), numero di addetti, 
capitale sodiale (per le sole imprese che sono società di capitali), forma giuridica 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Settori eamorsid- Settore: Agrimliura, firesse e pesca - Argomento: Strattura e risultati economici dell: aziende grimle 
Statistiche da indgzine - INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 

Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 

Obiettivo: Raccolta di informazioni iguardanti la situazione finanziana ed i redditi delle aziende agricole. 
Unità di rilevazione: Aziende agricole; 

Principali unità di analisi: Azienda agricola; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012; peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Oigano intermedio-Sedi regionali dell'Inea; Regioni; Organizzazioni professionali; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); con PO a strumenti informatici (CAPI); 
Principali caratteri statistici rilevati: Mezzi e strutture di produzione dell'azienda agricola; Giomate lavorative per adulto e perprocesso produttivo; 
Capital impiegati nell'azienda agricola, Superficie utilizzata per ciascuna colbara e relative produzioni, Costi dei mezzi di produzione, Redditi, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni,; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fnditgine continza e/0 longitedinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File microdati per altri utenti intemazionali; File per 
Sistan; File per laboratono di analisi & dati; 


Area: Settori eamomsig- Settore: Agrimlivra, firesse e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici dell: aziende grimle 
Statistiche da indagine - IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole 


Informazioni strutturali 
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Area: Setori eanonmis- Settore: Agrialtra, fire e pesca - Argomento: Struttura e rivultati economici dell: aviende rinle 
Statitiche da indagine - IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commeraio con kestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Fomire gli sppregati economici peril settore come richiesto dal Regolamento Comunitano e dalle esigenze informative nazionali 

Unità di rilevazione: Azienda agricola, 

Principali unità di analisi: Azienda agricola, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regione, Inea;; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a facaa (diretta): con PC 0 strumenti informatici (CAPI), 

Principali caratteri statistici rilevati: valor economici; aggiomamento caratteristiche strutturali; lavoro; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati angrafici e notizie 
Infbrmative sul conduttore dell'agenda agricola (cognome, nome, mdirioza, odio fiscale) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessati peri propri trattamenti statistici: per fe costituzione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statisticit quornamento archivi cnsuari 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: archivi censuari 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: consorento 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: agende grimle 

Principali dati presenti nella lista: magrafica aziende agricole 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rete dinformazione contabile agricola (RICA) 

Codice PSN: INE-00001 

Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono nfenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: variabili di conto economico 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, individui /famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costrzione di archivi delle anità statistiche e di 
sistemi informatici statistici archivio aziende agricole 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! 


Area: Settori eanonici- Settore: Agrialtura, fire e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende aride 
Statietiche da sedare - IST-02466 La messa a regime del registro delle aziende agricole aggiornato da fonti amministrative alla luce dei risultati 
del Censimento dell'A pri coltura 2010 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Realizzare il registro delle aziende agricole utilizzando i risultati del censimento dell'agncoltura come benchmark 

Unità di rilevazione: azienda agricola/ conduttore, 

Principali unità di analisi: azienda agricola conduttore, 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: raccolta indiretta utilizzando fonti amministrative 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: le informazioni provengono da archivi amministrativi cui si accede via web efo con supporto informatico; 
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri identificativi dell'azien da; superfice utilizzata; uso del terreno in termini di coltivazioni; dipendenti e 
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collaboraton familiari del settore agricolo; numero di allevamenti; specie allevate, numero capi, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registro aziende agrimle 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 

Denominazione archivio: Archivio dei redditi dei terreni agricoli 

Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: contribuenti titolari di reddito dominicale eo agrario e/o redditi da allevamento di animali, da produzione di vegetali e da altre attività 
agricole e/o abbiano svolto attività di agriturismo; contribuenti che dichiarano familiari a carico; contribuenti che dichiarano redditi di partecipazione in 
società di persone 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafid dichiarante, ammontare reddito agrario e reddito dominicale, giomate e quota di possesso dei terreni, 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//istituzioni, individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costiirzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta n impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato 

Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio vitivinicolo 

Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) 

Unità di archivio: Le persone fisiche 0 giundiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, he 
producono vino 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale e dati anagrafici del produttore, quantità uva raccolta, superficie terreni vitati 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, smporta un inshigo di mexgi roanifistamente 
sproporzionali al diritto tutelato. 

Fonte amministrativa orpanizzata 3 

Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola Modello DIMAG) 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 

Unità di archivio: Aziende che assumono alle dipendenze lavoratori agricoli 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: dati identificativi e localizzazione dell'azienda; dati identificativi del lavoratore, tipo di contratto(tempo pieno/ part - 
time), tipo di retribuzione, numero di siomate 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, individui /famighe, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costiirzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; amporta un sabina di meri ruanificrazente 
sproporzionati al diritto muelato 

Fonte amministrativa opanizzata 4 

Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi 

Titolare: Isttuto nazionale della preudenza sociale (Inps) 

Unità di archivio: Lavoraton agricoli autonomi, in particolare coltivaton diretti (CD) e imprenditon agricoli professionali (LAP) 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 20121 dati seno riferiti al 2011, peril 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale azienda, ragione sociale, Indnzzo, Codice fiscale lavoratore, Comune residenza, Giomate 
convenzionali 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
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sistemi informativi statistici, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; awforta un snsbino di meri muanificrmzente 
sproporzionati al diritto tutelato 

Fonte amministrativa orpanizzata 5 

Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale dei bovini 

Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

Unità di archivio: allevamento 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del proprietano e del detentore dell'allevamento; specie allevata, orientamento produttivo; tipologia di 
struttura; consistenza mensile 

Acquisizione di: IMicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per dr costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; amporte un inpieo di mezzi manifistanente 
Spraporzionati al diritto helato . 

Fonte amministraitua organizzata 6 

Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe equina 

Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

Unità di archivio: allevamento 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata, orientamento produttivo; tipologia di 
struttura 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fr costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, amporte wr inghiero di mezzi meanifistaneente 
sproperzionati al diritto huelato 

Fonte amministrativa organizzata 7 

Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale dei suini 

Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

Unità di archivio: allevamento 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 2012 dati sono nfenti al 2011; per il 2013 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata, orientamento produttivo; tipologia 
struttura, consistenza ad una certa data 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, angherie un inshio di raegri raanifictazente 
sproporzionali al diritto telato 

Fonte amministrativa ormpanizzata 8 

Denominazione archivio: Archvio del fascicolo aziendale 

Titolare: Agenzia per le erogazioni in agicolura (Ages) 

Unità di archivio: conduttore che richiede premi 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2010-2011; per 11 20121 dati sono rifeniti al 2011-2012; per11 20131 dati sono nifenti al 
2012-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: cusa, dati anagrafici, superfici utilizzate, macrouso 

Acquisizione di; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni; individui famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costrzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, ampoerte un isbivo di megni menifisrazente 
Spropergionati al diritto huelato 

Fonte amministrativa organizzata 9 

Denominazione archivio: Catasto dei terreni 

Titolare: Agenzie del territorio 

Unità di archivio: Particelle del catasto terreni e relativi titolari 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici, titolo e quota di possesso del terreno, localizzazione dei terrei, qualità e superficie 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 
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Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle wmità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, amgoria wr ingbiero di mezzi reanifistazionte 
sproporzionali al diritto telato 

Fonte amministrativa orpanizzata 10 

Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degl ovini 

Titolare: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

Unità di archivio: allevamento 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti a1 2010; per il 20121 dati sono nfenti al 2011, per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata, orientamento produttivo; tipologia di 
struttura; consistenza aduna certa data 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; argporta un insbimo di regni manificrazente 
spropergionali al diritto haelato 

Fonte amministrativa organizzata ÎÎ 

Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli avicoli 

Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

Unità di archivio: Allevamento 

Periodo di riferimento dei dati: peri) 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 20121 dati sono riferiti al 2011, peril 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafia del proprietano e del detentore dell'allevamento; specie allevata, orientamento produttivo; tipologia di 
struttura 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese fistituzioni, indvidu /famighe, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; amporte un inpieo di mezzi manifistanente 
Sproperzionati al diritto huelao 
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2.106 Area: Setfori emononziai - Settore: Agrialiura, foreste e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


AGA-00003 Dichiarazioni vitivinicole: superfici 
AGA-00004 Dichiarazione di giacenza dei vini e mosti 


Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie 


Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee 


Totale lavori: 4 


Area: Settori econorsci- Settore: Agrwobura, fhrest e pesca - Argomento: Coltivazioni gerarie 
Strtictiche da indizine - AGA-00003 Dichiarazioni vitivinicole: superfici 


Informazioni strutturali 


Titolare: Agenzia per le erogazioni in agnicolbura - Agea 

Responsabile del trattamento: Responsabile area coordinamento - uff SIGC 

Obiettivo: Rilevare il pagamento degli aiuti richiesti 

Unità di rilevazione: Arca Coordinamento, 

Principali unità di analisi: Azienda vitivinicola; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013: dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta 

Principali caratteri statistici rilevati: Superficie, Regione; Provincia; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: & a:frwazioni possono 
essere acquisite solo presso lo aziende vitimicol 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; ditro motivo! controlli dei servizi della comunisione esrafiea 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: le dichiarazioni contencono entrambi i ibi di dati 


Area: Sezori econornsci- Settore: Aerwobura, fhreste e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie 
Staristiche da indarme - AGA-00004 Dichiarazione di giacenza dei vini e mosti 


Informazioni strutturali 


Titolare: Agenzia per le erogazioni in agnicoltura - Agea 

Responsabile del trattamento: dirigente Ufficio SIGC - Sistema integrato di pesrione e controllo 
Obiettivo: Gestione da dati di produzione vitivinicola. 

Unità di rilevazione: AREA CONTROLLI, 

Principali unità di analisi: Produttori di vino e Commercianti; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011, peril 2012 dati sono rifeniti al 2012; peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 
Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 
Principali caratteri statistici rilevati: Giacenza di Vino; DOC; DOCG; IGT, Vino da Tavola 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: angeralica dei prodvatori 
vitivmicoli 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fra motivo: Control dei Servi illa Commebsione carafea 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: le dichiarazioni contencono entrambi i ibi di dati 
Diffusione e Comunicazione 
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Area: Settori econonsici- Settore: Asriobura, fhrest e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie 
Statistiche da indagiie - AGA-00004 Dichiarazione di giacenza dei vini e mosti 


Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: web; smmsianiò arene per ansrolli 


Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Colvagoni agrarie 
Statistiche da indagine - IST-02347 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commetcio con estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Rilevare a cadenza quinquennale la consistenza degli impianti relativi alle principali specie agrofiutticole e al loro potenziale produttivo. 

Unità di rilevazione: azienda agricola, 

Principali unità di analisi: azienda agricola; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: aziende agricole 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20131 dati sono rifenti al annata aprana 2012-2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a facda (diretta): con PC o strumenti informatici (CATT); 
Principali caratteri statistici rilevati: superfici delle principali coltivazioni legnose; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: angerglica delle aziende, 
denominazione, cognome e none del conduttore 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare i 


Denominazione: Censimento dell'agricoltura 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: aviende arimle 

Principali dati presenti nella lista: denorninazione, indinizzo e ragione sociale dell'azienda agricola 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E'p 


Area: Settori esononzici- Settore: Aericoltura, fhreste e pesca - Argomento: Coltivazioni qerarie 
Statetiche da adazine - IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Soddisfare le Direttive Comunitane e le esigenze informative nazionali del settore. 

Unità di rilevazione: Azienda agricola, 

Principali unità di analisi: Azienda agricola; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Aziende agricole 

Periodo di riferimento da dati rilevati: perit 20111 dati sono riferiti al Annata agraria 2011/2012; per112012i dati sono riferiti al Annata agraria 
2012/2013, per il 2013 i dati sono nfenti al Annata agraria 2013/2014, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Superfici che si prevede di seminare per i principali cereali; Superfici che si prevede d serninare peri pincipali 
legumi secchi; Superfici che si prevede di seminare per le principali coltivazioni industriali; Superfici che si prevede di seminare per le principal foraspere 
temporanes, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Anamafca delle agende 
agricole 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare I 
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Area: Settori econonsici- Settore: Agrwobura fhrest e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie 
Statistiche da indagine - IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di aleune colture erbacee 


Denominazione: Aziende agricole 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. Censarenio agrimiira 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni Aziende grin 

Principali dati presenti nella lista: Anagrafica delle aziende agricole e superfici coltivate 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 
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2.107 Area: Setfori eononziai - Settore: Agrialiura, foreste e pesca - Argomento: Iene: di produzione 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Distribuzioni 
correttivi) 


Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari 


stat IST-00169 Distribuzione delle sementi 

st IST-00I7O Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e Sdi 
complementari 

stat Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole Sdi 


Ministero politiche 
agricole alimentari e RAC-00007 — Immatricolazione di macchine agricole Sdi 
forestali 


Totale lavori: 6 


Area: Settori sconomiici - Settore: Agrioliura, fbreste è pesaa- Argomento: Messi di produzione 
Statistiche da indagine - IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Liestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Conoscere la quantità degli elementi nutritivi previsti dalla normativa vigente e il relativo contenuto in elementi nutritivi, distribuiti per uso 
agricolo 

Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta); 

Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta); 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato wia posta in formato elettronico, via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: distribuzione di fertilizzanti e di elementi nutritivi; quantità di fertilizzanti distribuita e di elementi nutitivi; tipo di 
fertilizzante e di elementi nutritivi distribuiti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anamgica 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: liste di novemativi 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 

Denominazione: lista imprese distributriai di fertilizzanti 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: sostare & dita 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: serfrese distribuivia di fertilizzanti 
Principali dati presenti nella lista: magrafica 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

Lista acquisite presso terzi I 

Denominazione:lista dei fabbricmti di fertilizzanti 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero Politiche agricole alimentari e forestali 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: predisposizione dista 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: &uprese distributrici di fertilizzanti 
Principali dati presenti nella lista: smagrafica 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Area: Settori comoraici- Settore: Asricoltura, frasi e pesar- Argomento: Mergi di produzione 
Statistiche da indagine - IS'TT-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari. 


Informazioni strutturali 
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Area: Settori economici - Settore: Asrioltera, foreste e pesar- Argomento: Meri di produzione 
Statistiche da indarine - IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari. 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, ceommeraio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Conoscere la quantità di prodotti fitosanitari distinti per categoria e classe di tossicità e la relativa quantità di sostanze attive distribuite per uso 
agricolo 

Unità di rilevazione: Impresa (szienda, dita); 

Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta); 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono rifeniti al 2011, peril 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: distibuzione di prodotti fitosanitari e di principi attivi; tipo di prodotti fitosanitari e piincipi attivi; quantità di 
prodotti fitosanitan e poncipi attivi; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: angerglica ingbresa 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per &r definizione di disegni campionarie selezione di 
nnità presso cui effettuare la raccolta dei dati i definizione di diseani aztapionari e sebzzone di unità presso cui effettuare la raccolta hi dati, per la costituzione di 
archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici: costituzione di archivi delle unità statistiche o di sistenei informativi stotbstiai 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare I 


Denominazione: Archivio imprese distibutnici di fitosanitari 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: predisposizione disk 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: iniprese/istituzioni: Irgpnse 

Principali dati presenti nella lista: magrafica 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 


E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; 


ettori ccomonsici- Settore: Agricoltura, forest e pesar- Argoment esi di produzione 
Statitiche da indaco - IST-00169 Distribuzione delle sementi 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Diretore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Conoscere la quantità di sementi distribuita distinta perle varie tipologie di prodotto, in particolare facendo riferimento alla provenienza, 
nazionale o estera, della semente. 

Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta); 

Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta); 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, Unità locali di imprese; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta in formato elettronico, 

Principali caratteri statistici rilevati: produzione di semente, distribuzione di semente, tipo di semente; quantità di semente, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: angerglica 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la naccolta dei dati: liste & imprese 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare 1 
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Area: Settori economici - Settore: Asricoltura, foreste e pesar- Argomento: Mergi di produzione 
Statistiche da indaere - IST-00169 Distribuzione delle sementi 


Denominazione: lista impresa distributrice di sementi 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: sonrantire li dina 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni. sorprese distribetrioe di sementi 
Principali dati presenti nella lista: smagrafica 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Settori comorsici- Settore: Agricoltura, firesto e pesar- Argomento: Messi di produzione 
Statistiche da indagine - IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con bestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Conoscere la produzione, l'importazione, esportazione e distribuzione dei mangimi completi e complementari 

Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta); 

Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta); 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, Unità locali di imprese; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono rifeniti al 2011, peril 2013 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: produzione per tipo di mangimi; distribuzione pertipo di mangimi; quantità di mangimi; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: angergica 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertara; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di nnità presso cni effettuare la raccolta dei dati: lieta tnsprese di produstone e distribuzione mangia 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare I 


Denominazione: lista imprese e aziende produttrici e distributiici di mangimi 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: pred&porme la dista 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Suprase e apiend produttrici è distribuorici di manghni 
Principali dati presenti nella lista: smagrafica 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Settori comorsici- Settore: Arrioltura, firesto è pesar- Argomento: Messi di produzione 
Stazistiche da indagine - IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Conoscere la quantità di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati sulle singole coltivazioni per ettaro di superficie coltivata e 
trattata 

Unità di rilevazione: Azienda agricola; 

Principali unità di analisi: Azienda agricola; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009-2010, per il 20121 dati sono nifenti al 2010-2011; peril 2015 i dati sono 
rifenti al 2011-2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATT); 
Principali caratteri statistici rilevati: utilizzo dei prodotti fitosanitari pertipo di coltivazione; e dei principi attivi; per tipo di coltivazione, 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: angergica 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
Utilizzo di liste di partenza 


Lista giù in possesso del titolare i 


Denominazione: archivio aziende agricole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per fini statistici. indaeini sn agiende anriok 
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Area: Settori comoraici- Settore: Asricoltura, foreste e pesar- Argomento: Mergi di produzione 
Statistiche da indagine - T8T-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: agende eriml 
Principali dati presenti nella lista: magrafica, superfici coltivazioni 
La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 


Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesar- Argomento: Mesgi di produzione 
Statistiche da indagine - PAC-00007 Immatricolazione di macchine agricole 


I dati (ai - TRANI 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero politiche agricole alimentari e forestali 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: 

Obiettivo: Fomire il panorama della produzione immatricolazione emologazione delle macchine agricole e per il movimento della terra 
Unità di rilevazione: Concessionari; 

Principali unità di analisi: Concessionario; archivi MCTC, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono rifeniti al 2011, peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedi UNACOMA - CONIMA - ENAMA; comuni; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con PC 0 strumenti informata; 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di macchine agricole ftrattrici, mietitrebbiatri ci, motoagricole e rimorchi); Potenza macchine agricole, Altre 
caratteristiche macchine agricole, Zona psografica, 

I dati personali sono raccolti: solo dati monimi,; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: CONCESSIONARI 


I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: CONOSCENZA DEL PARCO MACCHINE PER 
IMPOSTAZIONI POLITICHE DI SETTORE. 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni CONCESSIONARI 

Principali dati presenti nella lista: INDIRIZZI E DIMENSIONI DEI CONCESSIONARI 

La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 
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2.108 Area: Setfon: emnonzia - Settore: Agrasliura, foreste e pesca - Argomento: Zootenra 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00163 
stat IST-00164 


1ST-01635 


stat IST-01636 Mocellazione mensile del bestiame a carni bianche 
Ministero lavoro, 
salute politiche sociali SAI-00034 Anagrafe zootecnica Sdi 
- Area salute 


Totale lavori: 7 


Area: Settori eononiti- Settore: Asrioibra, foreste e pesa - Argomento: Zaofenia 
Statistiche da indagine - ISTT-00163 Macellazione mensile del bestiame a cami rosse 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con kiestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Rispondere ad esigenze conoscitive nazionali e comunitane sul fenomeno 

Unità di rilevazione: Mattatoio pubblico o privato, 

Principali unità di analisi: Mattatoio pubblico o privato, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 2010 e 2011; per 11 2012 i dati sono nfenti 31 2011 e 2012, peril 20131 dati sono 
riferiti al 2012 e 2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con FC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: numero dei capi macellati per specie e categoria; peso (vivo/moito] dei capi macellati; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: sono ribwati anche i dai 
anagrafici (ras. sociale, indirizzo, cd. fucgle/P.I, vlefona) 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per le definizione di disegni campionarie selezione di 
nità presso cui effettuare la raccolta dei dati i definizione cmepine, per la costituzione di archrci delle unità statistiche e di sistemi informativi 
statistici. definizione amapione 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare 1 


Denominazione: archivio mattatoi autorizzati 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: espagione del carqhimne 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: mattani 

Principali dati presenti nella lista: dati amagrafia 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Macellazione annuale delbestiame a carni rosse 
Codice PSN: IST-01635 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nfenti a1 2010; 
Principali caratteri statistici rilevati: dat anagrafici 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
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Area: Settori eononsici - Settore: Acrioltra, foreste e pesca - Argomento: Zaofenia 
Statistiche da indagine - IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a cami rosse 


I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici: per de costituzione di archivi delle umità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: dati necessari per l'estrazione del campione 


Area: Settori emnonsici - Settore: Abriola fireste e pesa - Argomento: Zootenia 
Statistiche da indagine - IST 00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commetcio con estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Soddisfare la Direttiva comunitana e le esigenze informative nazionali 

Unità di rilevazione: Caseifid; Centri di raccolta; Stabilimenti di azienda agricola; Centrali del latte; Stabilimenti di enti cooperativi agricoli; 

Principali unità di analisi: Cascifici; Centri di raccolta; Stabilimenti di azienda agricola; Centrali del latte; Stabilimenti di anti cooperativi agricoli, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, Unità locali di imprese; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2010-2011, per il 2012 dati sono nfenti al 2011-2012; peril 20131 dati sono 
riferiti al 2012-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: materie prime raccolte; prodotti ottenuti; tenore di materia prassa tenore di proteine; Materie prime uscite; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: fmdiagine continza e/o longitedinale, per la definizione 
di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : Per wsirute & campione per gli anni sucassivi, per la costituzione di 
archroi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici: 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Servono insieme per cmsrolli ed elaborazioni particolari 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare i 


Denominazione: Archivio imprese lattiero-casearie 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: Per fini statista prevsi dalla Direttiva 96/16 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni. Trgbrese dattero- aasearie 
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
Lista già in possesso del titolare 2 

Denominazione: Archivio imprese lattiero-caseanie 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; Per fini statica 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni. Trgbrese dattero agsearie 
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Settori eonorsici - Settore: Aerioltra, foreste e pesca - Argomento: Zoctenia 
Staristche de indagine - IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commetcio con estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Rispondere ad esigenze conoscitive nazionali e comunitane sulla consistenza di bestiame 

Unità di rilevazione: Azienda zootecnica, 

Principali unità di analisi: Azienda zootecnica, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: perii 2011 i dati sono riferiti al 2011, peril 2012 dati sono rifeniti al 2012, peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni; Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: numero di animali per categoria; mumero di animali per sesso; numero di animali per dà; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dari rargfici 
dell'aggnda 
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Area: Settori eononsici - Settore: Acrioltra, foreste e pesca - Argomento: Zaofenia 
Statistiche da indagine - IST -00175 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici; per fe definizione di disegni campionarie selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: replicazione ndogne 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare i 

Denominazione: Elenco aziende agricole 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. Censorento agricoltura, indagine sulla Struttura e produzione delle 
agiende qerimle 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Aziende grind 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici dell'azienda 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Settori eonorsici - Settore: Agriolbra, foreste e fesa - Argomento: Zartenia 
Statistiche da indazine - TST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattierocaseari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Isttuto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Soddisfare le Direttive comunitarie e le esigenze informative nazionali sul settore lattiero-caseano. 

Unità di rilevazione: Caseifia; Centri di raccolta; Stabilimenti di azienda agricola; Centrali del latte; Stabilimenti di enti cooperativi agricoli; 

Principali unità di analisi: Caseifici; Centri di raccotta; Stabilimenti di azienda agricola; Centrali del latte, Stabilimenti di enti cooperativi agricoli, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, Unità locali di imprese; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono riferiti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011, peril 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: materie pime raccolte; prodotti ottenuti, tenore di materia grassa, valore proteico, Matene pime uscite; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici; frdigime continna e/0 lonpitedinale per la definizione 
di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati. per la costituzione di archivi delle nnità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Servono insienze per cmuralli ed elaborazioni particolari 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare I 


Denominazione: Archivio imprese lattero-casearie 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Per giri sinsici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Trprese datero-amearie 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Settori emnorsici - Settore: Aeriolbra freste e pesa - Argomento: Zsofemia 
Statetiche da indagine - IST-01635 Macellazione annuale del bestiame a carni rosse 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Fomire informazioni necessarie allo svolgimento dell'analoga indagine mensile (aggiomamento archivio, distiibuzione resionale dei fenomeni, 
informazioni per la stratificazione del campione] 

Unità di rilevazione: mattatoi autonzzati; 

Principali unità di analisi: mattatoi autorizzati; 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese, 
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Area: Settori eononsici - Settore: Acrioltra, foreste e pesca - Argomento: Zaofenia 
Statistiche da indagine - IET-01635 Macellazione annuale del bestiame a carni rosse 


Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: numero da capi macellati; peso vivo dei capi macellati; peso morto da capi macellati; specie e categoria del capi 
macellati; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dali mrangici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costituzione di archivi delle wmità statistiche e di 
sistemi informatici statistici archivio dei neatattvi autorizzati 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare I 


Denominazione: Archivio dei mattatoi autorizzati 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Catsure l'ardiun di mattatoi autorizzati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: impresefistituzioni: Marani asorisgati 

Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici 

La lista è 


Area: Settori emnonsici - S etto: 
Statte da indgzine - IST-01636 Macellazione mensile del bestiame a carni bianche 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con estero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Soddisfare le esigenze conoscitive sul fenomeno comunitarie e nazionali 

Unità di rilevazione: mattatoi autorizzati; 

Principali unità di analisi: mattatoi autorizzati; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010 e 2011; per il 2012 i dati sono nifenti al 2011 e 2012, peril 20131 dati sono 
rifenti al 2012 e 2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Capi macellati; peso vivo dei capi macellati; peso motto dei capi macellati; specie e categorie dei capi macellati; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dal energici dei 
mattatoi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per le definizione di disegni campionarie selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati! replicazione ndaoine 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare 1 


Denominazione: Lista mattatoi autorizzati 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Realggere l'indagine & oggetto 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni Mastai amtoriggari 
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: ref &cagioni di 


de ine 


Area: Settori eonorsici - Settore: Asrioltra, fireste e pesca - Argomento: Zoctenia 
Shrtistiche da indagine - SAL-00034 Anagrafe zootecnica 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero della salute 

Responsabile del trattamento: Direttore Generale della sanità animale e del farmaco veterinario 

Obiettivo: Identificazione e registrazione dei capi di bestiame. 

Unità di rilevazione: Aziende Unità Sanitaria Locale - Servizi veterinari; Responsabili stabilimenti di macellazione bovini; Detentori; 
Principali unità di analisi: Allevamento bovino /bufalino; Allevamento ovi-caprino; Allevamento suino, 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 
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Area: Settori eononsici - Settore: Acrioira, foreste e pesca - Argomento: Zaofenia 
Starictiche da indazine - SAT -00034 Anagrafe zootecnica 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche, 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dellindagine, Organo intermedio-regioni e province autonome; servizi veterinari delle fisl;; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici di ogni singolo capo vivo o macellato, Dati anagrafici degli operatori; Esiti dei controlli effettuati dai 
servizi veterinari delle Asl Altro; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulterioti trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per ndaterni di controllo, di qualità e di copertura; 
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2.109 Area: Setfor: emnonza - Settore: Agrioliura, foreste e pesca - Argomento: Pere 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Ismea ISAME00004 Indagine congiunturale sulla pesca e acquacoltura Sdi 
Istat IST-00154 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo Sdi 


Ministero politiche 
agricole alrmentari e PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura Sdi 
forestali 


Totale lavori: 4 


Area: Settori sonori - Settore: Aertoiiura fhreste e fesca - Argomento: Pesca 
Statistiche da nda - TRE-00002 Flotta da pesca italiana 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto iicerche economiche per la pesca e l'acquacoltura - Irepa 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Conoscenza dell'universo produttivo peschereccio itallano nelle sue varie articolazioni tecniche e geografiche ed valutazione delle modifiche che 
intervengono a livello trimestrale. 

Unità di rilevazione: Compartimenti Manttimi, 

Principali unità di analisi: Natanti da pesca; 

E! previsto l'obbli so di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con PC 0 strumenti informatia; 

Principali caratteri statistici rilevati: T'SL (tonnellaggio di stazza lorda), LET (lunghezza fuori tutto in metn); Gross T'onnage (stazza secondo Convenzione 
di Londra], Potenza del motore in KW Anno di costmuzione; Ufficio di iscrizione, Tecnica di pesca utilizzata; 

I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 

Denominazione: Archivio licenze di pesca 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Natenti da pesca 
Principali dati presenti nella lista: Caratteristiche del natante 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organi zzate 


Fonte amministrativa orpanizzata f 


Denominazione archivio: Archivio licenze di pesca 

Titolare: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

Unità di archivio: natanti da pesca 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dali sono nifenti al 2011; per il 20121 dali sono nfenti al 2012; per il 2013 1 dati sono nifenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: informazioni tecniche sui natanti 

Acquisizione di: Dati agoregati; Microdati; 


Area: Settori conorsici- Settore: Agricoltura, forest e pesar- Argomento: Pisar 
Shrtistiche da indagine - ISM-00004 Indagine congiunturale sulla pesca e acquacoltura 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 

Responsabile del trattamento: Dirigente della Direzione Mercati e supporto alle decisioni 

Obiettivo: Monitorare la dinamica congiunturale e tendenziale delle principali vanisbili economiche relative almercato dei prodotb ittia. 
Unità di rilevazione: Aziende di pesca, aziende di acquacoltura; 

Principali unità di analisi: Azienda di pesca, azienda di acquacoltura, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 
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Area: Settori conoratci- Settore: Agricoltura, forest e peser- Argomento: Pasar 
Stasictiche da indagine - TSM-00004 Indagine congiunturale sulla pesca e acquacoltura 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifenti al dall al IVtrimestre 2011; peril 20121 dati sono rifeniti al dall al IV trimestre 
2012; peril 2013 i dati sono nifeniti al dal I al TV trimestre 2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Area scografica; Fatturato; Addetti; Andamento congiunturale e tendenziale di prezzi di vendita e quantita vendute, 
Aspettative sull'andamento delle quantita' vendute; Andamento congiunturale e tendenziale dei costi; Giudizio sull'andamento del sistema economico e 
aspettative, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ontrali analbi 
loncitudinali. auesora amento liste 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè neces sari peri propri trattamenti statistici; fndagine continua e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cri effettuare la raccolta dei dati. 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi i 

Denominazione: Archivio licenze pesca (ALP) presso Direzione Generale Pesca Manttima e Acquacoltura del Mipaaf Indagine censuaria Idroconsul su 
aziende di acquacoltura 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Mipaaf, Idroconsut 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. Indgene Idrowmsatt per ansin l'attività di aguacoltura munale 
{fondotta dal 2002 al 2006) per altri fini: sestione dense pesca da parte del Mipaaf] 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: #npres di pesas e di aopuasolivma 

Principali dati presenti nella lista: dati imagrafici, impianti di acquacoltura, tipologia di prodotto allevato; dati anggrafici relativi agli armatori, dati sui 
battelli (tsl, potenza motore), sistema di pesca, nome di compartimento marittimo 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Diffusione e Comunicazione 
Commzmicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan: File per laboratorio di analisi di di 


Area: Settori sonoratci - Settori ricoltura, foreste è pesar- Argomento: Pesar 
Statistiche da indezine - IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Rispondere ad esigenze conoscitive nazionali e comunitarie sulla pesca marittima fuori dal Mediterraneo. 

Unità di rilevazione: Natante da pesca 

Principali unità di analisi: Natante da pesca; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010 e 2011; per 11 2012 i dati sono nfenti al 2011 e 2012, peril 20131 dati sono 
riferiti al 2012 e 2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta, 

Principali caratteri statistici rilevati: specie ittica; area di pesca; stato di conservazione e lavorazione del prodotto, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anergica 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per de definizione di disegni campionarie selezione di 
nnilà presso cui effettnare la raccolta dei dati i replicazione ndacine 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: Elenco natanti autorizzati alla pesca in acque al di fuori del Mediterraneo 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Indaze &: oggetto 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni: natanti awrizgati alla pesca in aomua al di fuori del Mediterrameo 
Principali dati presenti nella lista: Nome nave, area di pesca 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: rebfcegione indagine 
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Area: Settori conoratci- Settore: Agricoltura, forest e peser- Argomento: Pesar 
Statistiche da indagine - PAC -00060 Inda gine sull'acquacoltura 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero politiche agricole alimentari e forestali 

Responsabile del trattamento: UNIMAR 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Ufficio statistica MiP AAF 
Obiettivo: Indagare le variabili quantitative e strutturali dell'acquacoltura Italisma 

Unità di rilevazione: Imprese, 

Principali unità di analisi: Impianti di acquacoltura; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011, peril 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio UNIMAR: 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a facda (diretta): con PC 0 strumenti informatici (CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: Quantità, Prezzi, Specie allevate, Tipologia d'impianto; Variabili agro ambientali; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Anamgica imprese 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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2.110 Area: Selfori economia - Settore: Aercaliura, foreste e pesca - Argomento: Foreste 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


1ST-02330 Risultati economici delle aziende forestali 


Area: Settori canonti- Settore: Asrioltura, first e pesaa- Argomento: Fosa 
Stalbtiche da fonti arersimisirattà ore@mazzare - IST-00188 Aziende faunistiche, zone di ripopolamento, oasi di protezione, caccia 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile deltrattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Rilevare tutte le aree e parametri contemplati dalle leggi vigenti e relativi alla gestione/pianificazione delle risorse faunistiche e venatorie. 

E! previsto l'obbli zo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio degli uffici caccia delle amministrazioni provinciali 

Titolare: Province 

Unità di archivio: aree dedite alla protezione della fauna selvatica ed aziende faunistiche 

Periodo di riferimento dei dati: peri) 2011 i dati sono riferiti a1 31/12/2010, per il 2012 dati sono riferiti al 31/12/2011; per il 2013 i dti sono riferiti al 
31/12/2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: numero e superficie aziende faumistiche, numero e superfiae aree dedite alla protezione della fauna selvatica 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

i sono resi anonimi al termine del trattamento, 


Area: Seltori emnomii- Settore: Agrioliura, foreste è pesca - Argomento: Forest 
Studio progettuale - IS'T-02330 Risultati economici delle aziende forestali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Liestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Raccolta di dati economia e strutturali per le aziende forestali 


Indagine diretta colle gata 


Illavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si 

Principali fenomeni oggetto di osservazione: conti economici aziende forestali, 

Universo di riferimento: aziende forestali censuarie 

Unità di rilevazione: aziende forestali 

Principali unità di analisi: aziende forestali; 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono rifeniti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CAPI); 

Principali caratteri statistici rilevati: valori economici, caratteristiche strutturali, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: angerafica delle aziende 
forestali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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2.111 Area: Seftor: economia - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Prodotti di qualità’, tipia e 
biologici 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-02250 Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG Sda 


Totale lavori: 1 


Area: Serri ecomorsici- Settore: Agricoltura fhreste e pesca - Argomento: Prodotti di qualita, tipici e biologici 
Statotiche da finti qunsinistrative orcaniszate - IST-02280 Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con bestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Rilevare le strutture di produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata I 
Denominazione archivio: Archivio amministrativo degl operator dei prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG 


Titolare: Mipaaf e Organismi di controllo dei prodotti agroalimentari di qualità DOP,IGP e STG 

Unità di archivio: Azienda agricola, impresa di trasformazione 

Periodo di riferimento dei dati: peri) 2011 i dati sono rifenti al 2010; per il 20121 dati seno riferiti al 2011, peril 2013: dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Consistenza delle aziende agricole per settore, tipo e superficie delle coltivazioni, numero e consistenza degli 
allevamenti per specie, consistenza e tipologia degli impianti di trasformazione, 

Acquisizione di: Microdati, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; indgae entinne elfo bnetudnale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: servono per ls formazione dei file di mirodati da restante ai rispondenti fer l'aogiornamsento al 31 dicenebre dell'anno sucessio 
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2.112 Area: Seltori economisi - Settore: Aercaliura, foreste e pesca - Argomento: Morzioraggo della politica 
comunuaria e del sistema agro-alimentare 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


AGA-00002 Spesa per gli interventi inerenti l'mmasso agricolo comunitario Sdi 
INE-0001]1 Spesa pubblica in agricoltura Sdi 


Totale lavori: 3 


Area: Serri economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Moritorama della politica orsmitaria e del sistema agro-alimentare 
Statistiche da indazine - AGA-00001 Spesa per gli interventi inerenti gli aiuti comunitari in agricoltura 
Informazioni strutturali 


Titolare: Agenzia per le erogazioni in agnicoltura - Agea 

Responsabile del trattamento: dirigente dell'Ufficio SIGC - Sistema integrato di gestione e controllo 
Obiettivo: Rilevare la spesa per gli interventi inerenti gli aiuti comunitari in agricoltura 

Unità di rilevazione: AGE.A, 

Principali unità di analisi: Richiesta di sovvenzione da parte di azienda agricola, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Aziende Agricole o sogsetti privati 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011, peril 2012 dati sono rifeniti al 2012, peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta in fonnato elettronico; via web, Osservazione diretta: 
con modello cartaceo, con PC 0 strumenti informatici; 

Principali caratteri statistici rilevati: Colture, Produzione, Superficie coltivata, Importo siuto;, Provincia; Regione, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: angerglica dei richiedenti 
Patate 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necsssani peri propri trattamenti statistici 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: il wodello cortawo contiene cntrmebi i Hei di dat 


Area: Settori economici - Settore: Agrinitura. jireste e pesca - Argomento: Montiorant della politva omumitaria e del sistema apro-alinentare 
Statistiche da indagine - AGA-00002 Spesa per gli interventi inerenti l'ammasso agricolo comunitario 


Informazioni strutturali 


Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea 

Responsabile del trattamento: dirigente dell'Ufficio SIGC - Sistema integrato di gesrione e controllo 
Obiettivo: Rilevare la spesa per gli interventi inerenti l'ammasso agricolo comunitario 

Unità di rilevazione: AGLA, 

Principali unità di analisi: Magazzini di stoccaggio; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono rifeniti al 2012; peril 2013 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta in fomnato elettronico; via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Prezzo di acquisto; Prezzo di stoccaggio; Prezzo di vendita, Prodotto agricolo; Quantita' stoccate, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: angerglica dei richiedenti 
L'aiuto 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; afro motivo: Conirolf dei Servini illa Commebsione curgfea 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: i cotnivatti di deposito, di acquisto e di vntida dei prodotti d'inkreento contengono ontramehi f Hei di dati 


— 738 — 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Settori economici - Settore: Agrinitura. jireste e pesca - Argomento: Montiorant della politica wmumitaria e del sistema apro-alinentare 
Staristiche da indagine - INE 00011 Spesa pubblica in agricoltura 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 

Responsabile del trattamento: Responsabile dei progetto 

Obiettivo: Quantificare e classificare i trasfenmenti e le agevolazioni al settore con dettaglio regionale e con riferimento al quadro complessivo del 
sostegno settoriale, sull'entità e le caratteristiche del finanziamento erogato e delle agevolazioni fiscali di cui beneficia il settore 

Unità di rilevazione: Uffici dell'amministrazione regionale; 

Principali unità di analisi: Regione, Altre Pubbliche Amministrazioni; 

E! previsto l'obbli zo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifeniti al 2008, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Importo di spesa; Oggetto di spesa; Riferimento agli interventi di politica agricola regionale; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: i dati sono diponibili a 
livello di singola regione 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; deine continaa e/o longitedinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: l'nk È aomungre identificabile 
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2.113 Area: Selfori economia - Settore: Sudustria - Argomento: Produzione industriale 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) Sdi 
stat 1ST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale Sdi 
<pat 18T-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica ( Sdi 

Prodcom) 
stat IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica Sdi 


Utilizzo dei microdati di produzione e fatturato per la definizione di un 


stat IST-02220 


indicatore sulle scorte 


Coordinamento di archivi statistici e amministrativi in materia di 


illa _ Artigianato _ _ n 5 I 
Regione Toscana TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva 
sae ISA-0000] Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive Sdi 


Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese 
menifatturiere ed estrattive 


ISM-00003. Panel Industria Alimentare 


Sdi 


sae ISA-00002 


Totale lavori: 11 


Area: Settori emnomii- Settore: Industria - Argomento: Produzione mautriale 
Stasistiche da indasine - IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Diffondere statistiche sulle tipologie di prodotti industriali realizzati in Italia e sui livelli produttivi conseguiti, espressi in quantità e valore, 
dettagliati per ciascuna voce di prodotto presente nell'elenco Prodcom. L'elenco è costituito da una raccolta di voci merceologiche armonizzate 2 livello 
europeo. 

Unità di rilevazione: Unità locali produttive, 

Principali unità di analisi: Impresa industaale; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Irfrase com pai di 100 adderti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013: dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indasine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: produzione totale; reimpieghi; trasferimenti intemi; produzione conto tetzi, produzione venduta; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: necusari fer da qualità 
è corna del prowsso statistio 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista giù in possesso del titolare i 


Denominazione: Archivio Statistico Imprese Attive 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. per dl processo di rilevazione delle unità statistiche 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni. Imprese 

Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale e indirizzo delle imprese 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

Lista pià in possesso del titolare 2 

Denominazione: Archivio Statistico imprese Attive 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. per # processo di rilevazione delle imprese 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese 

Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale e indirizzo delle imprese campionate 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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Area: Settori emnomii- Settore: Inducria- Argomento: Produzione naetriae 
Statistiche da indagine - IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) 


Lista pià in possesso del titolare 3 

Denominazione: Asia Unità locali 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Iaenkgioagione delle nità locali produttar 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni Unità bodl produttte 

Principali dati presenti nella lista: Indinzzo unità locali produttive 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 


Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: addetti attività economica 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//stituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 


Area: Settori emnomi- Settore: Indusiria - Argomento: Produzione maustriale 
Statistiche da indazine - IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale d statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Misurare la variazione neltempo dei volumi fisici di produzione. 

Unità di rilevazione: Impresa, 

Principali unità di analisi: unità di produzione omogenea (UPO)]; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si: Unsà an più di 250 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Imprese, Unità local di imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri] 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-Ministero dello Suiluppo economico; regioni, Tema, associazioni di 
categoria, banco nazionale prova, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta via web; il modello torna corredato con le informazioni via fax 

Principali caratteri statistici rilevati: Produzione (generalmente in termini di quantita fisiche) dei principali prodotti; Valori; ore lavorate; giomi lavorati; 
numero dipendenti medi nell'anno; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: partita IVA eodie 
fiscal, dati anmrafici razione sociale 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè neces sati peri propri trattamenti statistici: fnditgine continza e/0 longitedinale, 


Area: Seltori emnomi- Settore: Indusiria- Argomento: Produzione ndutriale 
Statistiche da indagine - IS'T-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica ( Prodcom) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Diffondere statistiche mensili sui dati di produzione per ciasquna voce della classificazione armonizzata a livello europeo dei prodotti industriali 
(lista Prodcom) 

Unità di rilevazione: Impresa industriale del settore siderurgico; 

Principali unità di analisi: Impresa industriale del settore siderurgico; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Associazione di categoria per l'industria siderurgica (Federaccia); 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: produzione industriale; reimpieghi; valore delle vendite; trasferimenti interni; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: nesusarie per dr 
ocermza e la qualità del processo statistico 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
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Area: Settori emnomii- Settore: Inducria- Argomento: Produzione maetriae 
Statistiche da indagine - IST-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica { Prodcom) 


I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione:Lista degli associsti a Federacciai 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Associati a Federacciai 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Irprese del settore siderunzico 

Principali dati presenti nella lista: Produzione industriale, rampieshi, valore delle vendite e trasferimenti intemi 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Area: Settori emnomii- Settore: Induoria- Argomento: Produzione mawtriale 
Statistiche da indgzine - IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con Lestero e 
prezzi al consumo 

Obiettivo: Diffondere statistiche sul bilancio dei rottami, sui consumi di prodotti energetici, sul bilancio dell'energia elettiica, sugli investimenti e sulla 
capacità produttiva. 

Unità di rilevazione: Impresa industriale, 

Principali unità di analisi: Unità locale; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono rifenti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013: dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Assodiazione di categona per l'industia siderurgica (Federaccia); 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: bilancio dei rottami, consumi energetici; bilanci energia elettrica; investimenti; capacita' produttiva; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: necusari fer da qualità 
e comma del processo statistio 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sone resi anonimi al termine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista aequisite presso terzi 1 

Denominazione: Elenco imprese del settore siderurgico 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Federacaia 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Stud delle caratteristiche strutturali del settore siderunsico 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni Trsprese del settore siderurzico 

Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infomnazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013; dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche anagrafiche dellimpresa 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 

I dati identificativi diretti: sono concellati subito dopo la raccolta; 


Area: Seltori emnomi- Settore: Indusiria - Argomento: Produzione ndwtriale 
Studio pragetteal - IS'T-02220 Utilizzo dei microdati di produzione e fatturato per la definizione di un indicatore sulle s corte 


Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore centrale della DOSC 


Obiettivo: Esplorazione dei vantaggi derivanti dal linkage a livello di mierodati tra le indagini mensili del fatturato e della produzione 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Settori emnomii- Settore: Induoria- Argomento: Produzione ndetriae 
Studio progetta - IST-02220 Utilizzo dei microdati di produzione e fatturato per 1a definizione di un indicatore sulle s corte 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Indagine mensile sulla produzione industiale 

Codice PSN: IST-01369 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peri 20111 dati sone rifenti al 2010 - 2011; peril 2012 i dati sono nfenti al 2011 - 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato e produzione 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Indagine mensile su fatturato e ordinativi 

Codice PSN: IST-01370 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2005-2011; per il 2012 dati sono riferiti al 2005-2012; peril 2013 dati sono riferiti al 
2008-2013, 

Principali caratteri statistici rilevati: produzione, fatturato e ordinativi 
Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 


Area: Settori emnomi- Settore: Indusiria- Argomento: Produzione ndutriale 
Statistiche da finti ammcinistrazive crsaniezate - PIE-00005 Banche dati statistiche sulle imprese piemontesi 


Informazioni strutturali 


Titolare: Regione Piemonte 

Responsabile del trattamento: Dirigente del Sistema informativo Attività Produttive 

Obiettivo: Realizzazione di una banca dati che consenta un'analisi dell'andamento occupazionale delle imprese piemontesi e la conduzione di studi 
specifici. 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata 3 


Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asta) 

Titolare: Isttuto nazionale di statistica (Istat) 

Unità di archivio: tutte quelle disponibili 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dali sono rifenti al ultimo anno disponibile; per 11 20121 dati sono nifenti al ultimo anne disponibile, per il 
20131 dati sono rifenti al ultimo anno disponibile, 

Principali caratteri statistici rilevati: denominazione, localzzazione, settore e addetti 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditeine comma e/o longitedinale, per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 


Area: Settori eonomii- Settore: Industria - Argomento: Produzione matriaie 
Statistiche da mazze - PIE-00003 Coordinamento di archivi statistici e amministrativi in materia di artigianato 


Informazioni strutturali 


Titolare: Regione Piemonte 

Responsabile del trattamento: Responsabile del settore Sistema informativo attività produttive 

Obiettivo: Costruzione del sistema informativo sull'artigianato ai fini della valutazione degli interventi pubblici in materia 
Unità di rilevazione: Enti sopra specificati; 

Principali unità di analisi: Imprese Artigiane, Lavoratori autonomi artigiani; 

E! previsto l'obbli so di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Unità locali delle istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: nome ed eta impresa, sesso eta' imprenditore, natura giuridica, n° addetti; dipendenti - indipendenti, indinizzo, 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finatità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono cancellati altermine del trattamento; 
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Area: Settori emnomii- Settore: Industria - Argomento: Produzione mdetriae 
Statistiche da dare - PIE-00003 Coordinamento di archivi statistici e amministrativi in materia di artigianato 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata 1 


Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 

Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 

Unità di archivio: tutti i dati disponibili m achivio 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: dipendenti - indipendenti, n° addetti 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 

Fonte amministrativa ompanizzata 2 

Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA 

Titolare: Agenzia delle entrate 

Unità di archivio: tutte quelle disponibili 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: nome ed eta impresa, sesso eta' imprenditore, natura giuridica 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Settori emnomii- Settore: Industria - Argomento: Produzione naustriale 
Statistiche da indagine - °TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva 


Informazioni strutturali 


Titolare: Regione Toscana 

Responsabile del trattamento: Responsabile Settore infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio Regione Toscana 
Obiettivo: Raccolta informazioni sulle attività di cava e torbiera ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore. 

Unità di rilevazione: Comuni, 

Principali unità di analisi: Impresa con autorizzazione all'estrazione; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta, 

Principali caratteri statistici rilevati: Produzione (tipologia e quantità); Localizzazione, Occupazione, Dati anagrafici dell'impresa; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio ditte 

Titolare: Comuni 

Unità di archivio: Industria estrattiva 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono nfenti al 2011; per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici imprese, produzione, localizzazione, occupazione 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari peri propri trattamenti statistici 


Area: Seltori emnomi- Settore: Indusiria - Argomento: Produzione ndetriale 
Statistiche da indazine - ISA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae 

Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 

Obiettivo: Diffusione di dati sull'andamento congiunturale delle principali variabili economiche, nel compatto delle imprese manifatturiere ed estrattive. 
Unità di rilevazione: Imprese, 
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Area: Settori emnomii- Settore: Inducria- Argomento: Produzione naetriae 
Staristiche da indagine - TSA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 


Principali unità di analisi: Impresa 
E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: addetti; settori merosologia secondo ATECO2007; territorio (ripartizioni, regioni); 

I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi I 
Denominazione: Archivio ASIA Industria e servizi 


Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istituto Nazionale di Statistica 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Per fini stugionali 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Tuifrese ae 

Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale, indirizzo, codice ateco, addati 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 


Area: Sestri enormi - Settore: Indusiria- Argomento: Produzione ndetriale 
Statistiche da indazine - TSA -00002 Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto di studi e analisi economica- Isae 

Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 

Obiettivo: Diffusione di dati sull'evoluzione delle principali variabili (a consuntivo e previsione ) relative agli investimenti annui delle imprese estrattive e 
manifatturiere. 

Unità di rilevazione: Imprese, 

Principali unità di analisi: Impresa 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifenti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012, peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: con PC 0 strumenti informatici (CATT); 

Principali caratteri statistici rilevati: Addetti; Settori merceologici secondo ATECO 07; Territorio; 

I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi i 

Denominazione: Archivio ASIA Industria e Servizi 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: per fini sruzionali 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: sfrese War 

Principali dati presenti nella lista: ragione sociale, indinzzo, numero telefonico, codice ATECO, addetti 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Area: Settori emnomzi- Settore: Industria - Argomento: Produzione mastriale 
Stazistiche da indagine - T5M-00003 Panel Industria Alimentare 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto di seruizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 

Responsabile del trattamento: Dingente della Direzione Mercati e supporto alle decisioni 

Obiettivo: Diffondere informazioni qualitative sulle tendenze della domanda e dell'offerta, sulla congiuntura del mercato dei prodotti alimentari nonché 
sull'andamento futuro a breve termine. Costruzione di un indicatore di clima di fiducia di settore, conforme alle linee guida dell'Ue (The ]cint Harmonis ed 
Ue Programme of Business and Consumer Survey - User Guide). 

Unità di rilevazione: Imprese, 

Principali unità di analisi: Imprese, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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Area: Settori emnomii- Settore: Inducria- Argomento: Produzione naetriae 
Stasistiche da indagine - 15M-00003 Panel Industria Alimentare 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2011; peril 2012 i dati sono riferiti al 
piimo, secondo, terzo, quatto trimestre 2012; per il 2013 dati sono riferiti al primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni; con PO 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Settore di attivita' (Ateco 2007); Classe di fatturato; Numero di Addetti; Andamento de costi, dei prezzi, delle 
vendite, degli ordini e delle giacenze, Aspettative sulle vendite e produzioni aziendali nel trimestre successivo; Andamento ultimi 12 mesi di: domanda, 
offerta, commercializzazione, situazione sconom-finanziana delle aziende, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdigine comtinna e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: 
predisposizione liste, verifica sostituzioni restituzione delle informazioni rilevate ed elaborate gli siessi inpervicati 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi i 

Denominazione: Aggiornamento dell'archivio ASTA-Industna mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni ds fonti amministrative e fonti Istat 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per fini sregionali Archivio Statishco dede Imprese Ate 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: irssres del'ndenia della trasformazione almeentare daliona 

Principali dati presenti nella lista: attività economica, localizzazione (province, comuni) addetti, forma giuridica, carattere artigiano dell'impresa, classi di 
fatturato 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan: 


— 746 —É& 
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2.114 Area: Seltori economisi - Settore: Sudustria - Argomento: Fatturato e ordinativi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi Sdi 
Studio sul cambiamento dell'anno base (2010=100) degli indici del 
Istat i fatturato e degli ordinativi Shi 


Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Fatturato e ordinativi 
Statistiche da indagine - IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Informazione mensile a supporto dell'analisi del ciclo economico italiano ed europeo 

Unità di rilevazione: Impresa industriale, 

Principali unità di analisi: Impresa industriale; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si: sprese con pai di 100 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012; peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni; Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta in fomnato elettronico, via web; il modello compito 
con le informazioni toma via fax, 

Principali caratteri statistici rilevati: Valori correnti del flusso mensile del fatturato nazionale ed estero; valore corrente del flusso mensile dei nuovi 
ordinaiivi nzzionali ed esteri; valore corrente del fatturato e degli ordinativi per l'area UE, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: parta IVA, sodio 
Jiscal, dali anasralici , razione sociale 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: inmiprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frditgine continaa e/o longitedinale, 


Area: Selori eonorsiz - Settore: Industria - Argomento: Fatah e ordinativi 
Stelio progetti ale - IST-02430 Studio sul cambiamento dell'anno base (2010=100) degli indici del fatturato e degli ordinativi 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Rilascio degli indicatori del nuovo anno base nel corso del 2015 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) 

Titolare: Istat 

Unità di archivio: impresa 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010, 

Principali caratteri statistici rilevati: denominazione, indinzzo, addetti ed attività economica prevalente dell'impresa. 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frditeine comtnaa e/0 longitedinale, 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 

Codice PSN: IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato ed addetti 

Acquisizione di: Iicrodati; 
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Area: Settori eonomig- Settore: Industria - Arsomento: Fattarato e ordinativi 
Studio progettuale - IST-02430 Studio sul cambiamento dell'anno base (2010=100) degli indici del fatturato e degli ordinativi 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frndagine continaa e/0 longitudinale, 
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2.115 Area: Selfori economia - Settore: Sudustria - Argomento: Consumi e bilanci energettei 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 
Ministero dello i AISE-00025 Consumi di energia per settore finale di consumo e per tipologi Sdi 
sviluppo economico CIG _—_ — iii A iii 
Ministero dell . 
I. MSE-00027 Indagine sulle energie rinnovabili Sdi 
sviluppo CCOnomico 
Tema TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Sdi 
Italia 
TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica Sdi 
Acquisti di prodotti energetici delle imprese industriali Sde 


Totale lavori: 5 


Area: Sebori enomisi- Settore: Indasiria- Arsomento: Consusi e bilma enersetici 
Statistiche da indagine - MSE-00025 Consumi di energia per settore finale di consumo e per tipologia di fonte energetica. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dello sviluppo economico 

Responsabile del trattamento: Responsabile della divisione settima delli DGSAIE 

Obiettivo: Migliorare le conoscenze statistiche sugli usi finali di energia, nei settori residenziale, terziario ed industriale, per tutte le diverse fonti di energia 
utilizzate 

Unità di rilevazione: Unità locali; imprese; famiglie, 

Principali unità di analisi: Unità locali, imprese, famiglie, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011; peril 20131 dat sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Oremno internedio-ENE A, altro, Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta, in formato elettronico; Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti 
informatici (CAPI), 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di fonte energetica; Quantità consumate; Tipologia di uso dell'energia, tecnologie utilizzate; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: perahè e dybravazione 
richieste possono essere acquisite solo presso gli mieressati 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Area: Sesori eanomisi- Settore: Indesiria- Arsomento: Consusi e bilma enersetici 
Statistiche da indasine - MSE-00027 Indagine sulle energie rinnovabili 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dello sviluppo economico 

Responsabile del trattamento: Responsabile della divisione settima DGSAIE 

Obiettivo: Migliorare la qualità delle statistiche dell'energia rendendole più comparabili, trasparenti, dettagliate e flessibili 

Unità di rilevazione: imprese, unità locali e famiglie, 

Principali unità di analisi: Kw per la produzione di energia elettnca; Joule per la produzione di calore, 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si: Sargioni previste per il sottocampione "imprese" e "unità leali di imsprese”. Dion 
previa sanzioni per il softocampione Mamala” 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Istituzioni private nonprofit, Imprese; Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità 
locali di imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri] 20111 dati sono rifenti al 2010; peril 20121 dati sono riferiti al 2011; peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio-GSE; Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta in formato elettronico; Intervista faccia a faccia 
(diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI), 

Principali caratteri statistici rilevati: Kw per la produzione di energia elettrica Joule per li produzione di calore; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: perdè & dgffravazioni 
richieste possono essere aeguisite solo presso gli aiteressati 
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Area: Seri enormi - Settore: Indasiria- Argomento: Consi e bilaa enereetici 
Statistiche da indagine - MSE-00027 Indagine sulle energie rinnovabili 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Area: Settori eonorsic- Settore: Indisiria- Argomento: Consursi e bilanci energeti 
Statistiche da indazine -°TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia 


Informazioni strutturali 


Titolare: Tema Rete Elettrica Nazionale s.p.a 

Responsabile del trattamento: Direttore pro tempore della direzione in cui è compreso l'ufficio di Statistica 

Obiettivo: Raccolta, elaborazione e pubblicazione de principali dati relativi al sistema elettrico nazionale. 

Unità di rilevazione: Operatori elettrici nazionali; 

Principali unità di analisi: Operatori elettrid nazionali; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si: Non pene considerata riemaata risposta sanzionabile La situazione in cui è possibile 
asngere ad uma valida ricostrizione del contenuto informativo richiesto stiltoran do informazioni desumibili da altre fonti conte archivi qusinisirativi mferni o organismi pubblici 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Potenza elettrica per sezione d'impianto, Produzione elettrica per combustibile e sezione d'impianto su base 
mensile, Consumo combustibili per sezione d'impianto su base mensile, Consumo elettrico annuale per provincia e codice di sttivita' economica Atecue, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: datf arerafici razione 
sodale, partita IVA 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ultenion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici: rhwio Osta 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta an impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: rasione sosiale e petto IVZA sono ifhrecazioni pubbliche 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare I 

Denominazione: Elenco degli operator elettici nazionali 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Consavento deeli aterarori 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni: frgfrese 

Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici, ragione sociale, partita IVA 

La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ompanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio impianti almentati da fonti energetiche rinnovabili incentivate 

Titolare: GSE - Gestore dei Servizi Elettrici 

Unità di archivio: impianti di generazione 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Potenza elettrica per impianto, produzione elettrica per impianto 

Acquisizione di: Microdati, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici; erdwio Csta 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta an impiego di mezzi 
manifestamente proporzionati al diritto tatelato: rasione sociale e patta IVA sono dati pubblici 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettica 

Codice PSN: TER- 00007 

Titolare: Tema SpA 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti alintero anno; peril 2012 dati sono riferiti alintero anno; per il 2013 i dati sono rifenti al 
intero anno; 

Principali caratteri statistici rilevati: Quantità totale di conbustibili; calore utile prodotto; tipo di impianto 

Acquisizione di: Microdai; 
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Area: Setbri enormi - Settore: Indasiria- Arsomento: Consi e bilaa enereetici 
Statistiche da indazine - TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia 


Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdagine comtinaa e/0 longitudinale, per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici archivio Getat 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, amporta wr ingbiero di mezzi reanifistazionte 


Statistiche da indgzine -°TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica 


Informazioni strutturali 


Titolare: Tema Rete Elettica Nazionale s.p.a 

Responsabile del trattamento: Direttore pro tempore della Direzione di cui fa paste l'ufficio di Statistica 

Obiettivo: Soddisfare esigenze informative sulla cogenerazione legate si processi di promozione e di incentivazione, nazionali e europei. Soddisfare 
richiesta dati IBA-EUROSTAT. 

Unità di rilevazione: Operatori elettrici nazionali; 

Principali unità di analisi: Gruppi termoelettiici di cogenerazione, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sio: cene considerata mancata risposta sanzionabile la situazione in cai b afbresazioni 
desumibili dagli ardiivi amministrativi di fonte interna, 0 amusite da altri organismi pabblic, permettano sma valida ricostruvione del contenuto informativo richiesto. 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Quantita' totale di combustibili, Calore utile prodotto; Tipo di impianto; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento nen possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dali amergfici ragione 
socale, partita Iva 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: ardwio Goa 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato. dati già pubblia 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare I 

Denominazione: Lista produttori 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. Per questa ed alire rilevazioni statistiche 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese fistituzioni: ingfrese che hero impioii di cosenerazione 

Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici, ragione sodale 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: TER-00007 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa organizzata 1 


Denominazione archivio: Impianti di cogenerazione ad alta efficienza 

Titolare: Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) Spa 

Unità di archivio: impianto di generazione 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Potenza, produzione e rendimento degli impianti 

Acquisizione di; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta wr impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato. dati già pubblia 


Area: Sezioni enormi - Settore: Indesiria- Argomento: Consi e bile enereetici 
Sknkiche derivare 0 rielaborazioni - IST-01867 Acquisti di prodotti energetici delle imprese industriali 


Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 


Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commetcio con estero e 
prezzi al consumo 


— 751 —É& 
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Area: Sebbri eanomis- Settore: Indasiria- Arsomento: Consi e bilaa enereetici 
Siaviiche derivare o rielaborazioni - IST-01867 Acquisti di prodotti energetici delle imprese industriali 


Obiettivo: Produrre informazioni sugli acquisti di prodotti energetici effettuati dalle imprese industriali operanti sul territorio italiano, disaporegate per 
settore industnale, tipologia di prodotto e macro classi di addetti 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industiale (Prodcom) 
Codice PSN: IST-00070 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 


Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; per il 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: Valore della produzione venduta 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 
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2.116 Area: Selfori economia - Settore: Costrezioni - Argomento: Edilizia 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


ISA-00005 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di costruzioni 


Provincia anto di . 
Ta AUTORI È p4100006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti Sdi 


Totale lavori: 2 


Area Settori econorici- Settore: Costuzioni- Argomento: Edilizia 
Statistiche da indagine - ISA-00005 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di costruzioni 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae 

Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 

Obiettivo: Andamenti congiunturali rilevati presso le imprese di costruzioni 

Unità di rilevazione: impresa, 

Principali unità di analisi: Impresa 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011, peril 2012 dati sono rifeniti al 2012, peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Addetti; Comparti produttivi del settore costruzioni così come individuati dall'ATECO 2007, Temitorio, 

I dati personali sono raccolti: solo dati monimi,; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista dequisite presso terzi { 

Denominazione: Archivio ASIA - Industna e Seruzi 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istituto Nazionale d Statistica 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. Fari wtsugonali 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Tryfrese attive 

Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, codice ateco, addetti 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: Ade aida IVAE inserito nel PIN 
E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: Si 


Area Settori econorici- Settore: Costuzioni- Argomento: Edilizia 
Statistiche da indgzine - PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti 
Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Trento 

Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 

Obiettivo: Completare le infomnazioni sul interventi edilizi anche per la parte concemente le ristrutturazioni 

Unità di rilevazione: Uffici tecnici dei Comuni; 

Principali unità di analisi: Abitazione, Edifici non residenziali, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si: Sanzioni previste solo per i commi non rispondenti entre l'mno 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013: dati sono rifenti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: Concessionario, Natura dell'opera, Particella edificiale, Superficie ristrutturata, Altri interventi sul fabbricato; 
Interventi per il Rispatmio Energetico; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: perchè & agfrevazione 
possono essere aopuiile solo presso l'interessato 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continua e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 
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2.117 Area: Seltori economisi - Settore: Commnerzio - Argomento: Esercizi di commercio 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


alizzata (grandi 
MSE-00008 magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata Sdi 
{Grandi Superfici Specializzate) 


Ministero dello 
sviluppo economico 


Totale lavori: 1 


Area: Settori eamomia- Settore: Commerab- Argomento; Bveraigi di mmmercio 
Statistiche da indzine- MSE-00008 Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, 
minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate) 
Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dello sviluppo economico 

Responsabile del trattamento: Responsabile della Divisione VII - statistiche sul commercio e sul terziario 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Titolare Ufficio di Statistica dette Camere di Commercio {organo 
intermedio di nlevazione). Dirigente Divisione VII - statistiche sul commercio e sulterziano 

Obiettivo: Indagine totale per conoscere l'entità, la tipologia, le caratteristiche dei modemi canali distributivi 

Unità di rilevazione: Le imprese commerciali della grande distribuzione organizzata; 

Principali unità di analisi: Supermercati, Grandi magazzini, Ipermercati, rminimercati e Grand Superfia Spec, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012. dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo internedio-Camere d Commercio; 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Consistenza; Superficie di vendita; Addetti; Collegamenti economici; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Censimento degli esenoigi 
commerciali appartenenti ai moderni canali distributivi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndiagine continaa e/0 longitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: La rikuazione viene qmiorata annualmente attraverso l'individuazione di nvovi esercizi. da eventuale modifica di quelli esistenti 
Peliminazione di quelli non più attivi 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 

Denominazione:Elenco di imprese iscritte al Registro Imprese con superfici di vendita e tipologie merceologiche specifiche 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Infocamere - Società di Informatica delle Camere di Commercio 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Per Miserizione obblbatoria al Reettiro delli Irsprese fanaraf eononeta) 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni Tisprese conmuerciali 

Principali dati presenti nella lista: Tipologia distributiva Superficie di vendita Addetti 

Lalista è: cmcellata al termine del trattamento statistico; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Diffusione e Comunicazione 


Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.118 Area: Seziori economici - Settore: Corszerzio - Argomento: Transazioni del commercio 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


smea ISM-00022 Panel Grande Distribuzione Alimentare Sdi 


stat 1ST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio Sdi 
stat IST-02281 Stima anticipata dell'indice del valore delle vendite al dettaglio Sde 


Rilevazione trimestrale di fatturato - Commerc 
riparazione di autoveicoli 


, manutenzione e 


stat IST-02374 


Lavori preparatori per il passaggio 
vendite dl dettaglio 


Totale lavori: 7 


Area: Settori economici - Settore: Conmuercio - Argomento: Transazioni del conmserdo 
Statistiche da indagine - ISA-00003 Inchiesta congiunturale Isae su commercio interno al dettaglio ( commercio al minuto tradizionale e grande 
distribuzione). 


I dati sE ; PERI 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto di studi e analisi cconomica- Isae 

Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 

Obiettivo: Rilevazione degli andamenti congiunturali delle principali variabili del settore del commercio al dettaglio { al minuto tradizionale e grande 
distribuzione ). 

Unità di rilevazione: Imprese, 

Principali unità di analisi: Impresa 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifenti al 2010 - 2011; per11 20121 dati sono rifenti al 2011 - 2012; per:1 2013 i dali sono 
riferiti al 2012 - 2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Occupati; Settori mercsologici { ateco 07); Punti vendita; Superficie di vendita; T'ernitonio; 

I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione: ASIA 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Per fini &rqionali 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Iryfrese attive 

Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale, indirizzo; numero telefonico; codice ATECO; addetti 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Area: Settori ssonorsta - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del sommerso 


Statistiche da indazize - ISM-00022 Panel Grande Distribuzione Alimentare 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 

Responsabile del trattamento: Dingente della Direzione Mercati e supporto alle decisioni 

Obiettivo: Raccolta di informazioni di tipo qualitativo sulle tendenze della domanda e dell'offerta, sulla congiuntura del mercato dei prodotti alimentari 
nonché sull'andamento futuro a breve temmine delle vendite di prodotti alimentari da parte della grande distribuzione. Tra gli obiettivi dell'indagine vi è la 
costruzione di un indicatore di clima di fiducia, conforme alle iinee guida dell'Ue 

Unità di rilevazione: Imprese, 

Principali unità di analisi: Imprese, 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Settori econo - Settore: Conmuercio - Argomento: Transazioni del sonmserdio 
Staristiche da indgzize - 1SM-00022 Panel Grande Distribuzione Alimentare 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono riferiti al primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2011; per il 2012 dati sono riferiti al 
piimo, secondo, terzo, quatto trimestre 2012; per il 2013 dati sono riferiti al primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta estera, 

Modalità di raccolta delle informazioni: con PO 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Numero di addetti; Andamento delle vendite alimentari, in complesso e per 28 specifiche tipologie di prodotto; 
Andamento delle giacenze di prodotti alimentari e della clientela, Aspettative sulle vendite e sui prezzi di vendita dei prodotti alimentati; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi: predisposizione dista, 
verifica sostilizioni, analisi imsitudina@ 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; Sradigine comma e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cai effettuare la raccolta dei dati: 
predisposizione liste, verifica sostituzioni restituzione delle informazioni rilevate ed elaborate eli sessi intervistati 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi i 
Denominazione:Indsgine periodica sulla grande distribuzione organizzata, Osservatorio nazionale del commercio, Statiche strutturali 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero dello Sviluppo Economico 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per fini staminali di qgiormarento dell'Ossrvatoria navionale del 
SOTERIET ELI 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Inprese dele grande distribuzione 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indirizzo, comune, provincia, codice regione, superficie totale, addetti maschi, addetti femmine, 
addetti totale 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Settori esononsia - Settore: Cormsersio - Argomento: Transazioni del commsengo 


Statistiche da indazine - IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Elaborazione di indicatori mensili sul commercio al dettaglio a supporto di analisi di tipo congiunturale, realizzate da utenti sia nazionali che 
internazionali. 

Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta); 

Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta); Punto di vendita 0 esercizio commerciale; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:L'asolicazione della sengione reuarda le pasprese con oltre 500 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al novernbre 2010 - ottobre 2011; peril 20121 dati sono rifenti al novembre 2011 - 
ottobre 2012; per il 2013 dati sono riferiti al novembre 2012 - ottobre 2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta, via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Valore mensile delle vendite, Numero degl addetti, Numero dei punti di vendita, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Codia fisarle, partite 
iva ragione sociale 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continna e/o longitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: La nata longitudinale dell'indagine richiede ontmni vnivolli prmmiali sulle unità 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare 1 


Denominazione: Lista delle imprese del settore del commereio al dataglio (Ateco 47) 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. La lita è dertuata dall'archivio ASIA 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Liste delle imprese del settore del commercio al dettazlio (Ate #7) 

Principali dati presenti nella lista: Codice identificativo, codice fiscale, partita IVA, codice attività econornica Ateco 2007), denominazione, indirizzo 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Settori scono - Settore: Conmuercio - Argomento: Transazioni del sonmserdio 
Statistiche da indagine - IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infomnazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

‘Titolare: Istituto nazionale d statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 2012 dati sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: attività economica 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndiagine continaa e/0 longitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: La nata longitudinale dell'indagme richiede continsi contolli pemtuali sull nità 


Area: Settori economic - Settore: Conmuercio - Argomento: Transazioni del conmrerdo 
Stastiche derivare o rielaborazioni - IST-02281 Stima anticipata dell'indice del valore delle vendite al dettaglio 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Produzione di indicatori anticipati sul commercio al dettaglio 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio 

Codice PSN: IST-00151 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nfenti alnovembre 2009-ottobre2011; per il 20121 dati sono rifenti al novembre 2010- 
ottobre2012; per il 2013 i dati sono riferiti al novembre 2011-ottobre2013; 

Principali caratteri statistici rilevati: valore mensile delle vendite al dettaglio 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fndagine continua e/0 longitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
CATA: 


Area: Settori economici - Settore: Conmuercio - Argomento: Transazioni del commserdo 
Statbiiche da ndggine - IST-02374 Rilevazione trimestrale di fatturato - Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Produzione di indici timestrali di fatturato a base fissa 

Unità di rilevazione: imprese, 

Principali unità di analisi: imprese, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:srsprese con adire 500 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: perii 2011 i dati sono riferiti al 2011, peril 2012 dati sono riferiti al 2012, peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; addetti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione soia, codice 
Fiscale 0 partita IVA 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdigine comtinna e/0 longitudinale. 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: amando longitudinale 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Settori scono - Settore: Conmuercio - Argomento: Transazioni del sonmserdio 
Statitiche da aedagine - IST-02374 Rilevazione trimestrale di fatturato - Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00306 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dali sono rifenti al 2009; per il 2012 dali sono nfenti al 2010, per il 20131 dati seno rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditgine comtnaa e/o longitedinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: aando longitudinale 


Area: Settori econonsic - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del commenda 
Statistiche da indagine - IS'T-01841 Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Produzione di india timestrali di fatturato a base fissa, a livello di sezione e di gruppo 

Unità di rilevazione: imprese, 

Principali unità di analisi: imprese, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si: desprese con adire 500 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono rifeniti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012, peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; addetti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociale, codice 
Fiscali 0 partita iva 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; Frdateire comtnaa e/o longitadinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertuna; per la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici: per la costruzione del date 
base di indasine 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: amando longitudinale 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infommazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono niferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011; 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continna e/o longitudinale, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: amanso longitudinale 


Area: Settori scononite - Settore: Cormuersio - Argomento: Transagioni del conmsendio 
Stadio progettuat - IST-02300 Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici delle vendite al dettaglio 


Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 


Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Passaggio alla base 2010=100 degli indici delle vendite al dettaglio. 
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Area: Settori sconortei - Settore: Conmuercio - Argomento: Transazioni del sonsserdio 
Stadio progettuali - IST-02300 Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici delle vendite al dettaglio 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Aggiomamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infommazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 


Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2009; per il 20121 dati sono nfenti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: Attività economica 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
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2.119 Area: Seziori economici - Settore: Tiriszo - Argomento: Domanda turistica 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00671 Maultiscope sulle famiglie: Viaggi, vacanze e vita quotidiana - trimestrale Sdi 


Provincia di Rimini. PR-00004 | Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi Sd 


Provincia auto di : 
sa aufgnema SI p4r00034 La spesa turistica in Provincia di Trento Sdi 


Totale lavori: 3 


Area: Sesori eanomici- Settore: Tariszo - Argomento: Domanda urbtica 
Statistiche da indzine- IST-00671 Multiscopo sulle famiglie: Viaggi, vacanze e vita quotidiana - trimestrale 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 

Obiettivo: L'indagine tematica concorre alla costruzione di indicatori per la quantificazione del fenomeno turistico e per l'analisi da comportamenti 
turistici della popolazione. Si inserisce nel processo di armonizzazione europeo secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 57/95/UE. 

Unità di rilevazione: Famiglia, Individui; 

Principali unità di analisi: Famiglia, Indvidui; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono rifenti ai 2010-2011, peril 2012 dati sone riferiti al 2011-2012; peri1 20131 dati sono 
riferiti al 2012-2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta estera, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a facaa (diretta); con PC 0 strumenti informatici (CAPI), Intervista telefonica con PCo 
strumenti informatici (CATT), 

Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio- demografiche e socio-economiche; D'estinazioni; Mezzo di trasporto, Durata del 
viaggio, numero di pemottamenti, Tipologia di viaggio; Organizzazione del viaggio, Tipologie di alloggio; Motivo del viaggio, Vita quotidiana e condizioni 
di salute, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici; per #ndaeini di controllo, di qualità e di copertura; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista gequisite presso terzi 1 

Denominazione: Elenchi utenze telefoniche Sest e Archivio anagrafico comunale 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT Pagine Gialle Spa e Comune 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fanali di natura commerciale foffirta di infbresanioni telefiniche relative eli 
abbonati di velefinia fissa)e Fini mmentratvi 

Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui /famighe. Fampdé e popolazione abbonati di elefinia fissa e Farsizlie e popolazione residente al netto dei 
mrembri permanenti delle onvienze 

Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, utenza telefonica, e Nome, cognome, data di nacsita, comune di 
residenza, dell'intestatano dell'IMF 

La lista è: cancellata altermine del trattamento statistico; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File per Sistan; File per liboratorio di analisi di dati; 


Area: Serri canomisi- Settore: Tariszo- Argomento: Domanda rbtica 
Statistiche da indezize - PRI-00004 Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
Informazioni strutturali 


Titolare: Frovincia di Rimini 

Responsabile del trattamento: Responsabile Uffiao Statistica 

Obiettivo: Integrare le informazioni quantitative del mod. Istat C/59 con quelle delle caratteristiche socio demografiche e tipologiche della chentela che 
soggiorna negli esercizi ricettivi (alberghieri e complementari). Al fine di fidelizzare le unità di rilevazione, si restituisce il benchmark all'azienda unitamente 
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Area: Seri eamnomis- Settore: Turisso - Argomento: Domanda uritica 
Staristiche da indgzine - PRI-00004 Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 


al proprio posizionamento tra le imprese simili 

Unità di rilevazione: cliente dell'esercizio ricativo; 

Principali unità di analisi: clienti degli esercizi ricettiva; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si (sive riesi) 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare I 


Denominazione: Comunicazione dei prezzi e delle attrezzature 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: armmrmisirati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: iniprese/istituzioni: esercizi ricotta 

Principali dati presenti nella lista: indirizzo, classificazione, n. camere, n. letti, n bagni, tipologia 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 


Area: Seri enormi - Settore: Tarisso - Argomento: Dorsanda furitica 
Statistiche da indazine - PAT-00034 La spesa turistica in Provincia di ‘Trento 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Trento 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: 

Obiettivo: Quantificazione della spesa dei tutisti per capitolo di spesa, provenienza del turista e tipo di alloggio 
Unità di rilevazione: T'unsti pemottanti; 

Principali unità di analisi: Nucleo turistico (sruppo di persone che effettua la vacanza assieme); 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2015 dati sono riferiti al 2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: con modello cartaceo (PAPI); 

Principali caratteri statistici rilevati: Spesa pro-capite siomaliera; Tipo di pernottamento; Provenienza del turista, Capitolo di spesa Motivazione della 
vacanza, Stagione; 

I dati personali sono raccolti: solo dati monimi, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare i 


Denominazione: Sistema informativo del turismo - dati strutturali 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per fini statistici: Refemagione ISTAT CI9 per alto fini: Finalità ameminisirative 
provmeiali 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Alberghi e strutture ricettive esciralberghiere 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione struttura ricettiva - localizzazione - Post letto 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.120 Area: Settori emmnorzici - Settore: Turiszo - Argomento: Offerta inristica 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 
cut 1ST-02391 Rilevazione campionaria congiunturale sul movimento dei clienti nelle Sd 
strutture ricettive 
i . È ; . 
Ue Ue C-09024 Indagine trimestrale sull loccupazione/prenotazione delle camere nelle 2di 
imprese ricettive italiane 
Provincia auto di . 
DT aufenema SI p4r00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento Sdi 
stat IST-01845 Rilevazione trimestrale dei fatturato - alberghi e ristoranti e attività di Sdi 


supporto di trasporti 


Totale lavori: 5 


Area: Settori emnomiz- Settore: Tris - Argomento: Offerta bristica 
Statistiche da indazine - I8°T-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Rilevazione dei flussi turistici nelle strutture ricettive 

Unità di rilevazione: Strutture ricettive, 

Principali unità di analisi: Clienti nelle strutture ricettive; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono rifenti al 2010-2011, per il 2012 dati sono ifenti al 2011-2012; peril 20131 dati sono 
riferiti al 2012-2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-Uffici di statistica delle Regioni/Province, 

Modalità di raccolta delle informazioni: il file (nepilogiativo dei dati comunali) è trasmesso tramite il sito INDATA, 

Principali caratteri statistici rilevati: arrivi dei clienti italiani; presenze dei clienti italiani; arrivi dei clienti stranieri; presenze dei clienti stranieri; 
nazionalità di provenienza; regione di provenienza; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: adie fircale/pantta 
IVA 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continna e/o longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: indauine longitudinale 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista giù in possesso del Hlolare i 


Denominazione: Archivio ASTA 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: avmagione ampionaria 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: sryfrase/unod locali del settore 

Principali dati presenti nella lista: dati identificativi, anagrafica, strutturali 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolar 


Area: Settori sono - Settore: Tris - Argomento: Offerta Aristica 
Statistiche da indacme - IST-02301 Rilevazione campionaria congiunturale sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Migliorare la tempestività della silevazione censuaria sul movimento clienti e permettere una diffusione rapida dei principali aggregati dei dati di 
flusso 

Unità di rilevazione: Strutture ricettive, 

Principali unità di analisi: Clienti nelle strutture ricettive; 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 
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Area: Settori sono - Settore: Trio - Argomento: Offerta fritte 
Statistiche da indagine - IST-02301 Rilevazione campionaria congiunturale sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive 


E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si: Soglia Basata sul numero dei pasti bito 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 dati sono afenti al 2011-2012; peril 2013 dati sono 
riferiti al 2012-2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: arrivi dei clienti italiani; presenze dei clienti italiani; arrivi dei clienti stranieri; presenze dei clienti stranieri; 
nazionalità di provenienza; regione di provenienza; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi ragione social, codice 
Jiscak, partita IVA 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndagine comtinaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: per la natra lmpitudinale dell'indeine 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: Archivio ASIA 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: esragione campionaria 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese fistituzioni: inpfrese/ ansa inegli 

Principali dati presenti nella lista: dati identificativi, anagrafici, strutturali 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Settori sonomisi- Settore: Trio - Argomento: Offerta Aritica 
Statistiche da indazine - UCC-00024 Indagine trimestrale sull'occupazione; prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
Informazioni strutturali 


Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

Responsabile del trattamento: Responsabile Ufficio Statistica 

Obiettivo: Rilevazione sull'andamento delle vendite in termine di occupazione camere e previsioni in termini di prenotazioni camere delle imprese ricettive. 
Unità di rilevazione: Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere italiane, 

Principali unità di analisi: Camere vendute in ciascun mese del trimestre precedente, Camere prenotate in ciascun mese del trimestre successivo, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese; 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifenti al 2011; peril 20121 dati sono riferiti al 2012; peril 20131 dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC 0 strumenti informatici (CATI); 

Principali caratteri statistici rilevati: %% Camere vendute sui totale in ciascun mese del trimestre precedente; % Camere prenotate sul totale in ciascun 
mese del trimestre successivo; Prezzo medio applicato per una camera doppia in euro; Numero giomi di chiusura per ciascun mese dell'anno in como; 
Numero di posti letto per stuttura; Numero camere per struttura; Modalità prenotazione della clientela; 

I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista giù in possesso del Hlolare i 
Denominazione: NOMINATIVI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ITALIANE RICAVATI DAGLI ANNUARI REGIONALI 


I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: FINI TURISTICI E DIVULGATIVI 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni STRUTTURE RICETTIVE PRESENTI NEGLI ANNUARI REGIONALI 
Principali dati presenti nella lista: RAGIONE SOCIALE, LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA, TIPOLOGIA RICETTIVA , NUMERO DI 
TELEFONO 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Capaata' degli esercizi ricettiv 
Codice PSN: IST-00138 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 


Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono niferiti al 2011; per il 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: camere vendute e prenotate, prezzo medio per camera 
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Area: Settori sono - Settore: Turismo - Argomento: Offerta hrictica 
Statistiche da indagine - PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento 


I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Trento 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Quantificare l'occupazione dipendente e indipendente che muove il fenomeno turistico a livello provinciale 
Unità di rilevazione: Esercizi alberghieri; 

Principali unità di analisi: Albergo; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


accolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013: dati sono rifenti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta 

Principali caratteri statistici rilevati: Esercizio albesshiero; Titolari; Familiari; Dipendenti; Forma giuridica, Sesso; 

I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi; 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista giù im possesso del titolare i 


Denominazione: ELenco esercizi ricettivi alberghieri della provincia di Trento 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. Statwzea (59 per altr fini: Sarterza igirmsarto provimaale del 
Purisreo 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni. alberghi 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione, inditizzo, posti letto, numero camere 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Settori eonomia - Settore: Turiseso - Argomento: Offerta bristica 
Statistiche da indaeze - IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Svilippo della produzione di nuove informazioni statistiche in aree a forte domanda infomnativa 

Unità di rilevazione: imprese, 

Principali unità di analisi: imprese; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si: drsprese con ale 500 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta via web; 

Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; addetti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociali, codice 
Fiscali 0 partita IVA 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndagine comtinaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: per la costruzione del date 
base di indagine 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: amando longitudinale 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Aggiomamento dell'archivio Asia-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infommazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 2012 dati sono nfenti al 2010; per il 2013 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
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Area: Settori eonomis- Settore: Tris - Argomento: Ofirta bricttca 
Statistiche da indagre - IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti 


titolare; 


I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; #raditezze comtnaa e/0 longitedinale, 


I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: amando longitudinale 
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2.121 Area: Seziori economici - Settore: Tariszo - Argomento: Metodologia termiche e sistemi informativi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Provincia autonoma di 


PAT-00024 Data Warehouse del Turismo per la Provincia Autonoma di Trento Sis 


Area: Settori eonarwici- Settore: Tarso - Argomento: Mewdolisà, xoniche e sistenzi infbrmvativi 
Sistema informativo statistico - PAT-00024 Data Warehouse del Turismo pera Provincia Autonoma di ‘Trento 


Informazioni strutturali 


Titolare: Frovincia autonoma di Trento 

Responsabile del trattamento: Servizio Turismo 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Dirigente del Servizio Turismo 

Obiettivo: Fomire un sistema di interrogazione dinamica per la diffusione dei dati relativi alla struttura ricettiva (alberghiera, complementare, alloggi) e al 
mevimente turistico attraverso Intemet, garantendo la tutela del segreto statistico. 

Principali caratteri statistici elaborati: amivi e presenze provenienza del turista; qualità (numero stelle); prezzi, servizi offerti, 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 

Denominazione archivio: STU Sistema informativo Turismo Modulo Anagrafica 

Titolare: Servizio Turismo della Provincia di Trento 

Unità di archivio: esercizio turistico 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 20131 dati sono riferiti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: indirizzo, posti letto, prezzi massimi, altri servizi offerti 

Acquisizione di: Microdai, 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura: 
necessità di antrodare in modo efficente fa competenza e la qerenza in seria storica delle dichiarazioni sulla movimentazione incrociandol con informazioni di natura strettvrale 
sulle caratteristiche degli eserciai riettivà per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici. necessità di costruire mdicatori 
statistici di dettaglio riferiti a tibolgie di strutture riceltive, dimensioni località turistiche che non simo generici indicatori riferiti ad una reedia del territorio 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta n impiego di mezzi 
manifestatamente sproporzionati rispetto al diritto tatelato: comporterebbe la necwsità di riggancian quetidianamente l'ilentifiaztivo alle altre informazioni cesttonali 
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2.122 Area: Settori emomnorzici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasperio stradale 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Ministero 
infrastrutture e TRA-00004. Trasporto pubblico locale Sdi 
trasporti 


Ministero 
infrastmtture e TRA-00005 Autolinee di competenza statale (interregionali, internazionali ed altro) Sdi 
trasporti 


Totale lavori: 3 


Area: Settori sonori - Settore: Trasporti- Argomento: Trasporto stradale 
Statistiche da indazine - IS°T-00146 ‘Trasporto merci su strada 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Integrazione ed amnonizzazione della produzione e dei metodi statistici in ambito europeo edintemazionale. 
Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta); 

Principali unità di analisi: autoveicoli peril trasporto mera, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Iryfrase, endi e inttugioni con olire 250 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 20113 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Organo intermedio-Astat - per la provincia di Bolzano; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta, 

Principali caratteri statistici rilevati: ipo merce, peso merce, località di carico; località di scarico; condizionamento del carico; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: datf an@ralici ragione 
sociale, odia focak edo pata IVA 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sone resi anonimi al termine del trattamento, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare I 

Denominazione: Archivio satellite sul Trasporto merci su strada 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per alti fini: finalità progree riffrite al carattere istituzionale dell'ente di qopartenenza 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni: Irgbrese proprietarie di automezzi am portata utile >=35 gli 

Principali dati presenti nella lista: dati tecnici dell'automezzo dati anagrafici dell'impresa 

Lalista è: cancellata al termine del trattamento statistico; 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ompanizzata £ 


Denominazione archivio: Archivio Ministero Infrastrutture e Trasporti - Archivio Ministero Finanze 

Titolare: Ministero Infrastrutture e Trasposti - Ministero Finanze 

Unità di archivio: Dali tecnici relativi all'automezzoDati anagrafici relativi all'impresa 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: portata utile, numero assi, anagrafica impresa 

Acquisizione di: Microdai; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
Fonte amministrativa orpanizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio Ministero Infrastrutture e Trasporti - Archivio Ministero Finanze 
Titolare: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ministero Finanze 
Unità di archivio: dati tecnici relativi all'automezzodati anagrafici relativi all'impresa 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nifenti al 2011; per il 20121 dati sono nfenti al 2012; per il 20131 dati sono nfenti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: portata utile, numero assi, anagrafica impresa 

Acquisizione di: Iicrodati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: iniprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
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Area: Settori sonormzi- Settore: Trasporti- Argomento: Trasporto stradale 
Statistiche da indagine - IST-00146 Trasporto merci su strada 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto fonma di: File microdati per Eurostaturà: 
hip./ {app erosiat esenropaeni portali pane f portal iransporii data/ database; 


Area: Settori sonori - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto stradale 
Statistiche da indezine - TRA-00004 Trasporto pubblico locale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Responsabile del trattamento: Dingente Statistico 

Obiettivo: Diffusione di statistiche relative al trasporto pubblico locale 

Unità di rilevazione: Imprese pubbliche di trasporto pubblico locale, Imprese private di trasporto pubblico locale, 
Principali unità di analisi: Imprese pubbliche di trasporto pubblico locale; Imprese private di trasporto pubblico locale; 
E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono riferiti al 2009; peril 2012 dati sono riferiti al 2010; peril 2013: dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: cartaceo inviato via posta in fonnato elettronico, 

Principali caratteri statistici rilevati: Risultati economici, Parco veicoli, Occupati; Domanda e offerta di trasporto pubblico locale; Investimenti, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Statistiche ongamanal 
è sullo stato ed evoluzione del settore 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè neces sari peri propri trattamenti statistici: fmdigine continza e/o longitudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare 1 


Denominazione: Imprese pubbliche e private di traspotto pubblico locale, che operano all'interno di una Regione o tra Regioni limitrofe 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici indagini anabgle 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni: Tnghrese pubbliche è private di rrasporio pubblico local, che operano all'interno di una Regione 0 
Fra Resioni limitrofi 

Principali dati presenti nella lista: elenco ed indinzzi delle imprese pubbliche e private di trasporto pubblico locale, che operano all'intemo di una 
Regione o tra Regioni imitrofe 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Dettori sonori - Settore: Trasporii- Argomento: Trasporto stradale 
Statistiche da indgzine-°TRA-00005 Autolinee di competenza statale (interregionali, internazionali ed altro) 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Responsabile del trattamento: Dingente Statistico 

Obiettivo: Diffusione di statistiche relative alle autolinee di competenza statale. 

Unità di rilevazione: Imprese private per trasporto pubblico di persone a mezzo autobus, 

Principali unità di analisi: Imprese private pertrasporto pubblico di persone a mezzo autobus, 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; peril 20121 dati sono rifeniti al 2010; peril 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in fommnato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Costi e ricavi, Addetti, Domanda ed offerta di trasporto; Parco veicoli; Tratte, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dali anonimi: erffenzi conesminrali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: iniprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdiagine comtinaa e/0 longitudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare 1 


Denominazione: Imprese private per trasporto pubblico di persone a mezzo autobus 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini anmemisirativi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Taybrese frivar per trasporto pubblic di persone a regge autobus 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Settori somormzi- Settore: Trasporti- Argomento: Trasporto stradale 
Statistiche da indgrine - TRA-00005 Autolinee di competenza statale (interregionali, internazionali ed altro) 


Principali dati presenti nella lista: elenco delle imprese private per trasporto pubblico di persone a mezzo autobus 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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2.123 Area: Settori emmnorzici - Settore: Trasporii - Argomento: Irncidenialità stradale 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00142 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni alle persone Sdi 
ACI-00013 Veicolie incidenti stradali 


Area: Settori conosci - Settore: Trasport- Argomento: Incidentalità stradale 
Stariskche da indgzine - IST-00142 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni alle persone 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sui principali aspetti del fenomeno degli incidenti stradali in Italia. 

Unità di rilevazione: Polizia stradale, Carabinien, Polizia Locale, Uffici di Stahistica, 

Principali unità di analisi: Incidenti stradali, morti e fenti nei singoli incidenti; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010 22011; per il 2012 dati sono nfenti al 2011 e 2012; peril 20131 dati sono 
rifenti al 2012 e 2013, 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Otgano intermedio-Carbinien;Polzia locale e stradale Uff. Stat. Comuni capoluogo, Province, Regioni.; 
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; con PC o stumenti informatici; 

Principali caratteri statistici rilevati: Data incidente (anno, mese, giomo, ora del gomo); Localita' incidente (provincia e comune in cui si è verificato 
l'incidente), Organo rilevatore, Otgano coordinatore, Circostanza e natura dell'incidente; Localizzazione e caratteristiche della strada; Esito infortunati (con 
riferimento al conducente, ai passeggeri e ai pedonil; Tipo di veicoli coinvotii; Nominativo degli infortunati e Istituto di tiicovero; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propii trattamenti statistici; per #ndaterni di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Il novsnativo vene viilizgato per poter efestare il record Image con i dati provenienti dall'indazine IST-00095 Rilevazione sulle cause di morte. 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 


Area: Settori conoreci - Settore: Trasporti- Argomento: Inddentalità stradale 
Stastiche derivate 0 relaborazioni - ACI-00013 Veicoli e incidenti stradali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Automobile club d'Italia - Aci 

Responsabile del trattamento: Responsabile Unità Organizzativa Servizi Delegati 

Obiettivo: Integrazione dei dati degli incidenti stradali con quelli dei veicoli provenienti dal PRA al fine di migliorare le conoscenze relative ai veicoli 
coinvolti in incidente. 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Rilevazione sugli incidenti stradali 

Codice PSN: IST-00142 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sono rifenti ai 2009-2010; peri 20131 dati sono riferiti al 2011-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: categoria, cilindrsta e anno di immatricolazione del veicolo, localizzazione incidente, residenza intestatano, 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni, indvidui /famighe, 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta, 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.124 Area: Settori eamorzici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 
Ferrovie dell 
SpA 

stat IST-01646 Trasporto ferroviario 


Ferrovie dello Stato 


S.p.A 


Ferrovie dello Stato 


SpàA 
Ferrovie dell 
Spà 

Ministero 
infrastrutture e TRA-00002 
trasporti 


FES-00018 Traffico ferroviario viaggiatori Sde 


FES-00019 Traffico ferroviario merci Sde 


Dati economici e fisici delle piccole e medie aziende di trasporto 
Ferroviario 


Totale lavori: 6 


Area: Settori sonora - Settore: Trasport- Argomento: Trasporto ferroviario 
Stavriche derivate 0 rielaborazoni- FES-00021 Caratteristiche infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ferrovie dello Stato S.p.A. 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 

Obiettivo: Diffusione statistica di informazioni inerenti le caratteristiche infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale in concessione al Gestore 
dell'Infrastruttura REI. 

E' previsto l'obbli zo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 


Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 


Denominazione: Archivio rete ferroviaria italiana 

Titolare: RAI 

Tipologia: Controllo e validazione, 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012i dati sono riferiti al 2011; per il 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: doppio e semplice binario - elettrificata e non elettrificata 

Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istibazioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fa costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati rifiriti ad un'mdo soggetto #l gestore È cancumque indentificabiile 


Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistany 


Area: Settori wonomici- Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario 
Statistiche da indgzine - IST 01646 ‘Trasporto ferroviario 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 

Obiettivo: Raccolta di dati sul trasporto merci e di passeggeri e sull'incidentalità ferroviaria relativamente alle imprese del settore 

Unità di rilevazione: Imprese di trasporto ferroviario; 

Principali unità di analisi: Passeggeri trasportati; Merce traspottata; Movimenti di treni passespeti; Incidenti ferroviari; Movimenti di treni merci; 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si 
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Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario 
Statistiche da indgzire - IST 01646 Trasporto ferroviario 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013: dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilzzione del modello: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: passeggeri; passeggeri chilometro; tonnellate tonnellate chilometro; incidenti ferroviari; treni chilometro; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: razione sega 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari peri propri trattamenti statistici: fer adige: di controllo, di qualità e di apertura, 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: si dispone di um union dato personale che è da ragione sociale 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi f 

Denominazione:Contratto di utlizzo traccia 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: RFI S.p.a 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: finalità propre dell'ingpresa titolare 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: dprese di Inasporio ferroviario 

Principali dati presenti nella lista: ragione sociale e anagrafica imprese completa 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Contratti di utilizzo traccia 

Titolare: RFI S.pa 

Unità di archivio: imprese di trasporto ferroviario 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: ragione sociale e anagrafica imprese completa 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per e definizione di disegni campionarie selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: selezione, a partite dalla lista, delle inaprese presso mi effermare la raccolta dei dari 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del Irdtiamento statistico: si dispone di um ano dato personale che è da ragione sociale 


Argomento: Trasporto ferroviaria 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni - FES-00018 Traffico ferroviario viaggiatori 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ferrovie dello Stato S.p.A 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio statistica 

Obiettivo: Irffusione statistica di informazioni inerenti il traffico viaggiatoni realizzato sulla rete ferroviana nazionale, n concessione al Gestore 
dell'Infrastruttura RFI, ed effettuato dalle Imprese ferroviarie appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato. 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 


Dati provenienti da trattamenti statistici di Hlolarità di enti non Sisian I 

Denominazione: Archivio passeggeri 

Titolare: Trenitalia 

Tipologia: Controllo e validazione; 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: viaggiatori viaggiatori-km trasportati e treni-lem prodotti e posti- im offerti dal Trasporto di Meda e Lunga 
Percomenza e dal Trasporto Regionale, indicatore di produttività dell'offerta (coefficiente di occupazione] 

Acquisizione di: Microdai; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: impreseyistituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio & Trenitalia 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: perch tratto dosi di dati riferiti ad un'amica forate il pestore è comsungue Hentificabile 

Diffusione e Comunicazione 

Comunicazione 


—_ 772 —& 
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Area: Settori sconomici- Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni - FES-00018 Traffico ferroviario viaggiatori 


E! previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; 


Area: Seltori sonomaici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario 
Stastiche derivate 0 riedaborazioni- FES-00019 ‘Traffico ferroviario merci 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ferrovie dello Stato S.p.A. 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 

Obiettivo: Diffusione statistica di informazioni inerenti il traffico ferroviario merci realizzato sulla rete ferroviaria nazionale, in concessione al Gestore 
dell'Infrastruttura REI, ed effettuato dalle Imprese ferroviarie appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarà: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 


Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan i 


Denominazione: Archivio Trenitalia 

Titolare: Trenitalia 

Tipologia: Controllo e validazione, 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dali sono rifenti al 2010; per il 20121 dali seno nfenti al 2011, per il 20131 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: tonnellate/tonnellate-km, treni-km prodotti sul territono nazionale 

Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per Ar costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio di Trenitalia 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: perchi trattendosi di dati provenienti da un'unica fonte il gestore è comunque identificabile 


Area: Settori sonomici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario 
Stastiche derivate o rielaborazioni - FES-00022 Puntualità del trasporto ferroviario 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ferrovie dello Stato Sip. 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 

Obiettivo: Diffusione statistica di informazioni inerenti la puntualità del trasporto ferrovianio viaggiatori e merci realizzato sulla rete ferroviaria nazionale, 
in concessione al Gestore dell'Infrastrattura REI, ed effettuato dalle Imprese Ferroviarie appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato. 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 


Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 


Denominazione: Archivio Trenitalia 

Titolare: T'renitalia 

Tipologia: Controllo e validazione; 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; per il 2013 dati sono riferiti al 2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: Orani, tipologia di trasporto 

Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici Archivio di Trenitalia 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Trattandosi di dati riferiti ad un'amica fonte E gestore È contunquio identfficabie 


Area: Settori sconomici- Settore: Traspori- Argomento: Trasporto ferroviario 
Statistiche da indazine - 'TRA-00002 Dati economici e fisici delle piccole e medie aziende di trasporto ferroviario 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Responsabile del trattamento: Dingente Statistico 

Obiettivo: Diffusione di statistiche relative alle piccole e medio aziende di trasporto ferroviario. 

Unità di rilevazione: Azienda edimpresa ferroviaria; 

Principali unità di analisi: Azienda edimpresa ferroviana; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 
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Area: Settori conomici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario 
Statistiche da indazine - TRA-00002 Dati economici e fisici delle piccole e medie aziende di trasporto ferroviario 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 20121 dati sono riferiti al 2010; peril 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta in formato elettronico, 

Principali caratteri statistici rilevati: Risultati economia, Investimenti; Contributi, Fattori di produzione, Domanda e offerta, Materiale rotabile, Rete 
infrastrutturale, Addetti, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anffenti congimaerali e 
sullo stat e l'andanionto del irasporto ferroviario 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulterioti trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditgine comtnaa e/0 longitedinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare 1 


Denominazione: lista delle aziende di trasporto ferroviano 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. indagine sed ferrovie 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: sryfrese di Inasforio firroniarb 

Principali dati presenti nella lista: denominazione edindinzzo 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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2.125 Area: Settori emmnorzici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporio maritiimo e fluviale 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


infrastmtture e TRA-00013 Infrastrutture ed opere portuali Sdi 
t rti 
IST-00815 Trasporto marittimo 

Ministero 

infrastmtture e TRA-00016 Collegamenti marittimi con le Isole Sdi 
trasporti 

Ministero 

infrastrutture e TRA-00008 Trasporti per vie d'acqua interne Sdi 
trasporti 

Ministero 

infrastmtture e TRA-00057 Consistenza della flotta mercantile e da pesca Sda 
trasporti 


Totale lavori: 5 


Area: Sestri economici - Settore: Trasporti- Argomento: Trasporto maritino e ffsiale 
Stazistiche da indzzine - 'TRA-00013 Infrastmtture ed opere portuali 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Responsabile del trattamento: Dingente Statistico 

Obiettivo: Diffusione di statistiche relative alle infrastrutture, opere portuali e diporto nautico. 

Unità di rilevazione: Capitimene di Porto, Autorità portuali, 

Principali unità di analisi: Porti italiani; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010; peril 2012 i dati sono riferiti al 2011, peril 20131 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni; cartaceo inviato via posta in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Numero e lunghezza degli accosti per tipo di servizio; Pescaggio dell'accosto, Numero e superficie dei piazzali e 
delle aree di stoccaggio, Capacità magazzini e silos; Tipologia delle attrezzature portuali; Numero di binari ferroviari; Tipo delle operazioni commerciali o 
altre utilizzazioni dell'accosto; Numero di attrezzabare per carico e scarico merce (container e nen), Numero e superficie impianti di gestione e smaltimento 
scarichi e nfiuti delle navi; Numero e superficie aree di transito per passeggeri e raccordo mezzi di trasporto; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: indaire oneinirale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditeine comtinaa e/0 longitedinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista pià in possesso del titolare 1 

Denominazione: Capitanerie di Porto ed Autorità Portuali 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indacini gnaliche 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Casstanerse di Porto ed Ansorità Porali 
Principali dati presenti nella lista: Anagrafe delle Capitanerie di Porto e delle Autorità Portual 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Segrori eunomaici - Settore: Trasporti- Argomento: Trasporto marittimo e ffneiale 
Statistiche da indagine - IST-00818 ‘Trasporto marittimo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative al trasporto marittimo. 

Unità di rilevazione: Comandanti navi e/o Agenti marittimi raccomandatari; 
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Area: Settori eonomici- Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto marittimo e flouale 
Statistiche da indazine - IST-00818 Trasporto marittimo 


Principali unità di analisi: Navi adibite a scopo di commercio artivate/partite, Merce sbarcata/imbarcata, Passeggeri sbarcati/imbarcati; 
E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011, peril 2012 dati sono rifeniti al 2012; peril 2013 i dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, Orpano internedio- Uffici doganali; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al rispondente via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Quantita' di merci e numero di passeggeri, origine destinazione, tipo di carico; navi arrivate, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: nari amivale partite in 
agni singolo porto italimo 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdigine comtinna e/0 longitudinale. 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: la natura lonsitudinab dell'indazine riciiede continui controlli pumbuali sulle unta 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: modelli 61 

Titolare: Capitanerie di porto 

Unità di archivio: navi arrivate/partite 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2011; peril 2012 dati sono nfenti al 2012; per il 2013 dati sono riferiti al 2013, 
Principali caratteri statistici rilevati: navi arrivate/partite - IMerci e passeggeri sbarcati imbarcati 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 


Id: 


i Seltori eomonzici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto rearittimo e ffuviale 
Statistiche da indasine - TRA-00016 Collegamenti marittimi con le Isole 


Are 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Responsabile del trattamento: Dingente Statistico 

Obiettivo: Diffusione di statistiche relative ai collegamenti marittimi con le isole 

Unità di rilevazione: Arrivi e partenze, da e per le Isole, di merci e passeggeri effettuati da traghetti pubblici; 
Principali unità di analisi: Attivi e partenze, da e per le Isole, di merci e passespeti effettuati da traghetti pubblici; 
E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 i dati sono rifenti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013 dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in fommnato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Traversate, Veicoli trasportati; Carri ferroviari, Passeggen; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: sndaite oneinrale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditeize comtnaa e/0 longitedinale, 


Area: Sezori eonomzici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto raarittino e ffouale 
Statistiche da indagine -°TRA-00008 ‘Trasporti per vie d'acqua inteme 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Responsabile del trattamento: Dingente Statistico 

Obiettivo: Diffusione di statistiche sul trasporto per vie di acque inteme. 

Unità di rilevazione: Imprese concessionane del servizio, 

Principali unità di analisi: Imprese concessionarie del servizio; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 
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Area: Settori eonomici- Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto maritino e flouale 
Statistiche da indagine - TRA-00008 Trasporti per vie d'acqua inteme 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Infrastrutture; Mezzi, Traffico merci; Traffico passesgeri; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: argenti consamiurali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditeine continaa e/o longitedinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare i 


Denominazione: Imprese concessionarie del servizio di trasporto per vie d'acqua inteme 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagine analgghe 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Tryhrese @nsussibrarie del servisio 
Principali dati presenti nella lista: magrafe delle Imprese concessionane del servizio 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Testori emnomeici- Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale 
Statistiche da fonti amministrative organizzati - "TRA-00017 Consistenza della flotta mercantile e da pesca 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Responsabile del trattamento: Dingente statistico 

Obiettivo: Diffusione di statistiche relative alla consistenza della flotta mercantile e di pesca 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ormpanizzata £ 


Denominazione archivio: Registi delle matricole e delle navi minor e de galleggianti 

Titolare: Capitanerie di Porto e Direzioni Maritime 

Unità di archivio: nav maggiori e navi minori 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti a1 2010; per il 2012 dali sono nfenti al 2011, per il 2013 dati seno rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: anagrafe delle unità navali 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frditeire comtnaa e/o longitadinale, 
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2.126 Area: Setiori emmnorzici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporio Aereo 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00145 Indagine sul trasporto aereo 


Totale lavori: 1 


Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Arcomento: Trasferta Aero 
Statistiche da indagine - IST-00145 Indagine sul trasporto aereo 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sul trasporto aereo 

Unità di rilevazione: Società di gestione degl aeroporti, 

Principali unità di analisi: voli; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; peril 2012. dati sono rifenti al 2011 - 2012; peri 20131 dai sono 
riferiti al 2012 - 2013; 

Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: numero voli - tipologia di volo; numero passeggeri in transito - trasportati; merci in partenza - merci in artivo; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: aereghonta, razione 
sodale ampamia aerea 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare i 


Denominazione: Aeroporti 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti; per fini statistici. Argo aeroporti 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Aergporti 

Principali dati presenti nella lista: Denominazione e localizzazione aeroporti 

La lista è: comcellata al termine del trattamento statistico; 
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2.127 Area: Settori emomorzici - Settore: Trasporti - Argomento: Afire modalità di trasporto 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Servizio di trasporto con impianti a fune (monofimi, bifimi, sciovie) e Sdi 


infrastrutture e TRA-00006 funicolari 

ir sani 

Ministero 

infrastrutture e TRA-00007 Trasporti per condotta Sdi 
trasporti 


Totale lavori: 2 


Area: Settori eemorstc - Settore: Trastorti- Argomento: Altre modalità di trasporto 
Statistiche da indasine - 'TRA-00006 Servizio di trasporto con impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Responsabile del trattamento: Dingente Statistico 

Obiettivo: Diffusione di statistiche sui servizi di trasporto con impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolani. 
Unità di rilevazione: Imprese titolari del servizio impianto a fune e funicolari, 

Principali unità di analisi: Imprese del settore impianto a fune e funicolari; 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2011; peril 2013; dati sono riferiti al 2012, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Oigano intermedio-Province autonome di Trento e Bolzano e Regioni (impianti a fune); 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Infrastrutture, Mezzi; Costi/ticau, Finanziamenti; Domanda,offerta di trasporto, Investimenti; Addetti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: #ndagine continza e/o longitudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista più in possesso del titolare 1 


Denominazione: Imprese titolari del servizio impianto a fune e funicolan 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: ndaeine ongianirale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Aufrese Miolari del servizio impianto a fime e fanimlari 
Principali dati presenti nella lista: elenco e indirizzo imprese titolari del servizio impianto a fune e funicolari 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolar 


ettari ecomoraiei- Settore: Trasforti- Argomento: Afre reodalità di rasporto 
Statistiche da indazine - TRA-00007 Trasporti per condotta 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Responsabile del trattamento: Dirigente Statistico 

Obiettivo: Diffusione di statistiche relative si trasporti per condotta 

Unità di rilevazione: Aziende concessionane del servizio trasporto per condotta, 

Principali unità di analisi: Aziende concessionane del servizio di trasporto per condotta, 

E! previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri] 2011 i dati sono riferiti al 2009; peril 2012 dati sono riferiti al 2010; peril 2013; dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta, via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati infrastrutturali; Addetti; Tipo prodotto; Quantità trasportate, Spese in conto capitale, Spese correnti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Setbori ecmorati- Settore: Trasforti- Argomento: Aire modalità di asporto 
Statistiche da indagine - TRA-00007 Trasporti per condotta 


I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fmditgine continaa e/0 longitedinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare I 


Denominazione: Aziende concessionarie del servizio trasporto per condotta 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagini analiche 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni Asiende onassionarie del servizio Inasporio per ondotta 
Principali dati presenti nella lista: anagrafe delle Aziende concessionane del servizio trasporto per condotta 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.128 Area: Settori emmnorzici - Settore: Trasporti - Argomento: Spese e falturato nel settore trasporti 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Rilevazione trimestrale del fatturato -trasporti marittimi, aerei, 


de magazzinaggio e attività di supporto e attività di corriere ricada 
Ministero 
infrastmtture e TRA-00010 Spese dell'Amministrazione Statale nel settore dei trasporti Sdi 
Ministero 
infrastrutture e TRA-00009 Spese delle Regioni per i trasporti ed altre informazioni di settore Sdi 
trasporti 
o Spese delle Province e dei Comuni Capol. i trasporti ed alt 
‘ciance TrA-00003, Spese delle Province e dei Comuni Capoluogo per i trasporti ed altre di 

I informazioni di settore 

trasporti 
Ministero 
infrastmtture e TRA-00015 Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti Sdi 
trasporti 


Totale lavori: 5 


Area: Segori sonori - Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fntirato nel settore trasporti 
Statistiche da indgzine - IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato -trasporti marittimi, aerei, terrestri, magazzinaggio e attività di supporto e 
attività di corriere 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Produzione di indici trimestrali di fatturato a base fissa 

Unità di rilevazione: imprese, 

Principali unità di analisi: imprese, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si: drsprese con adire 500 addetti 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2011; peril 2012. dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni; cartaceo inviato via posta via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; addetti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociali, codice 
Fiscale 0 partita IVA 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//istituzioni; 

Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rndagine comtinaa e/0 longitudinale, per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: apando longitudinale 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infommazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato - addetti 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterioni trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: frndagine continaa e/0 longitudinale, per indagini di 
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Area: Segori emnormti- Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fatturato nel settore rasporti 
Statistiche da indgzine - IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato -trasporti marittimi, aerei, terrestri, magazzinaggio e attività di supporto e 
attività di corriere 


controllo, di qualità e di copertura; 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: amando longitudinale 


Area: Sezbri sonori - Settore: Traspork - Argomento: Spese e fatato nel settore trasfor 
Statistiche da indgzire - °TRA-00010 Spese dell'Amministrazione Statale nel settore dei trasporti 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Responsabile del trattamento: Dingente Statistico 

Obiettivo: Diffusione di statistiche sulle spese della Amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali nel settore dei trasporti. 
Unità di rilevazione: Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato - Rendiconto Generale dello Stato; 

Principali unità di analisi: Ministero; 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peri 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 20121 dati sono riferiti al 2010; peril 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: Acquisizione dati dal Rendiconto Generale dello Stato; 

Principali caratteri statistici rilevati: Spese correnti peril settore trasporti a carico dello Stato, Spese in conto capitale per il settore trasporti a carico 
dello Stato; Contibuti correnti ein conto capitale peri trasporti a catico dello Stato; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: @uffent consimiurali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: inmiprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditeine comtinaa e/0 longitedinale, 


Area: Sezioni emnorms- Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fatato nel settore raspork 
Statistiche da radar - TRA-00009 Spese delle Regioni peri trasporti ed altre informazioni di settore 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Responsabile del trattamento: Dingente Statistico 

Obiettivo: consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni 
dell'Amministrazione, degli operatori del settore e dei cittadini. 

Unità di rilevazione: Regioni; Province Autonome di Trento e Bolzano, 

Principali unità di analisi: Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano; 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; peril 20121 dati sono riferiti al 2010; peril 2013: dati sono rifenti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Spese correnti peri trasporti; Spese in conto capitale peri trasporti; Contibuti ad aziende di trasporto in conto 
esercizio; Contributi ad aziende di trasporto in conto capitale; Lunghezza delle strade di competenza 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità deltrattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: analisi oneibrali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//stituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; fmdiagine continza e/0 longitudinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista giù in possesso del titolare 1 


Denominazione: Regioni e Province autonome 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagini analighe 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese istituzioni: Regioni e Province avsonome 

Principali dati presenti nella lista: anagrafe delle Regioni e Province autonome 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Setori enormi - Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fintiurato nel settore Frasporti 
Statistiche da indasine - "TRA-00003 Spese delle Province e dei Comuni Capoluogo peri trasporti ed altre informazioni di settore 


Informazioni strutturali 
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Area: Segori sonori - Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fatturato nel settore Frasporti 
Statistiche da indagine - TRA-00003 Spese delle Province e dei Comuni Capoluogo per i trasporti ed altre informazioni di settore 


Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Responsabile del trattamento: Dingente Statistico 

Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni 
dell'Amministrazione, degli operatori del settore e dei cittadini 

Unità di rilevazione: Provines; Comuni Capoluogo di Provinaa, 

Principali unità di analisi: Provincia; Comune Capoluogo di Provincia; 

E! previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; peril 2012 dati sono riferiti al 2010; peril 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in fommato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: Spese correnti peri traspoiti; Spese in conto capitale peri trasporti; Contributi in conto capitale ad aziende di 
trasporto; Contibuti correnti ad aziende di trasporto; Lunghezza delle strade provncaali; Lunghezza delle strade dei Comuni Capoluogo di provincia, 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Corgfenti congiunturali 
è shatistiche sullo stato è sdl'evolecgione dei fenoreni oggetto di indazine 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; frdigine continaa e/o longitedinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista acquisite presso terzi { 

Denominazione:Province e Comuni Capoluogo di Provincia 

Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici. indagini anabgle 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese fistituzioni: ammi e provino 

Principali dati presenti nella lista: anagrafe dei Comuni e delle Province 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 


Area: Seri sonori - Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fintivrato nol settore trasporti 
Statistiche da indagine - 'TRA-00015 Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Responsabile del trattamento: Dingente Statistico 

Obiettivo: Diffusione di statistiche sulle spese sostenute da società private operanti nel settore trasporti 
Unità di rilevazione: società privata che opera nel settore dei trasporti; 

Principali unità di analisi: Società privata che opera nel settore dei trasporti, 

E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; peril 2012 dati sono riferiti al 2010; peril 2013; dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta in formato elettronico; 

Principali caratteri statistici rilevati: spese correnti; spese per investimenti; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: fderine aneiensrale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditezze comtnaa e/0 longitedinale, 


Utilizzo di liste di partenza 


Lista già in possesso del titolare I 


Denominazione: Società private che operano nel settore dei trasporti 

I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagini analiche 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Soceta prevale che gberano nel settore dei frasforti 
Principali dati presenti nella lista: Anagrafe delle società private che operano nel settore dei trasporti 

La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.129 Area: Setlori eononzia - Settore: Seruizi finanziari - Argomento: Statistiche generali 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Lis 
Ministero economia e ECF-00001 Indagine si i mutui contratti degli enti territoriali per il finanziamento Sdi 
finanze - Tesoro degli investimenti 


Area: Settori conosci - Settore: Servizi finanziari Argomento: Statistiche cenerali 
Statistiche da indgine - ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti 


Informazioni strutturali 


Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'uffIII del servizio studi dipartimentali della RGS 

Obiettivo: Statistiche sul livello complessivo dell'esposizione detitaria degli enti territoriali, nonchè i flussi annuali relativi al costo del debito e le varie 
finalità per i quali l'indebitamento è stato contratto. 

Unità di rilevazione: Cassa Depositi e Prestiti, Istituti di credito; 

Principali unità di analisi: regioni; province, comuni; comunità montane, 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche, Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; peril 2012 dati sono riferiti al 2010; peril 2013; dati sono riferiti al 2011, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta 

Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia ente mutuatario; Ente mutuante; Tipo di opera finanziata; Importo rata di ammortamento; Importo del 
debito residuo; Importo del mutuo concesso nell'anno; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: le affrmazioni possono 
essere acquisite sodo presso le spot banche 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; rditeze comtinaa e/0 longitedinale, 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.130 Area: Setlor: eononzia - Settore: Seri finanziari - Argomento: Servizi finanziari privati 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


PIRNEAEROncna te pie Colbiva aa 


Area: Dettori comorsici- Settore: Servizi finanziori- Argomento: Servizi finanziari privati 
Statistiche da indezine - PAB-00023 Condizioni bancarie 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 

Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche non già disponibili nelle indagini inserite nel Pan, finalizzate alla verifica dei meccanismi di finanziamento 
del mondo sociale ed economico locale. 

Unità di rilevazione: Banche; 

Principali unità di analisi: Banca; 

E' previsto l'obbligo di risposta per isoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Raccolta diretta 


Laraccolta delle informazioni avviene presso: Imprese, 

Periodo di riferimento dei dati rilevati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2011; peril 2012 dati sono riferiti al 2012; peril 2013; dati sono riferiti al 2013, 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine, 

Modalità di raccolta delle informazioni: via web, 

Principali caratteri statistici rilevati: Tassi sui depositi; Tassi sugli impieghi; Tassi sui mutui; Costi di gestione conto; 

I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: indagini lneihudinali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


2.131 Area: Cont economia e finanziari - Settore: Conii econonna e finanziari - Argomento: Conti nazionali per 
sellore economico 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere Sde 

IST-00683 Investimenti fissi lordi e stock di capitale Sde 

Sde 

Provincia autonoma di PAB-00035 Sd 


Totale lavori: 4 


Area: Conti enomici e fina ziori - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per settore economico 
Stastche dervate 0 rielaborazioni - IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 

Obiettivo: Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato dell'offerta nel rispetto della normativa comunitaria. 
E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Acquisizione ed elaborazione dei bilanci civilistici 

Codice PSN: IST-01021 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peri 20111 dati sono rifenti 31 2009 definitui 2010 provuison, per il 2012 i dati sono rifenti 31 2010 definitwi 2011 
provusoti; per il 2013 i dati sono rifeniti al 2011 definitvi 2012 provasoni; 

Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica, varisbili del conto economico 

Acquisizione di: Microdati; 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dali sono rifenti al 2009; per il 2012 dali sono nfenti al 2010, per il 20131 dati seno rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, attività economica, fatturato, occupati 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per nda: di controllo, di qualità e di copertura; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Rilevazione sulle picoole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Fmi) 

Codice PSN: IST-00954 

‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2008; per il 2012 dati sono nfenti al 2009, per il 20131 dati sono riferiti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: variabili del conto economico 

Acquisizione di: Dati appregati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indaerni di controllo, di qualità e di copertura; 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta #m impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato. adwuanento arli standard del titolare dell'indagine 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 

Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 

Codice PSN: IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2008; per il 2012 dati sono riferiti al 2009; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: conto economico delle imprese 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: iniprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
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Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Conti eanonsici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti naqionali per settore economico 
Stastiche derivare 0 rielaborazioni - IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere 


titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndaerni di controllo, di qualità e di copertura; 


Area: Conti emnorsici e finan gori - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti naqunali per settore econonsico 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni - TS°T-00683 Investimenti fissi lordi e stock di capitale 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 

Obiettivo: Costruzione degl aperegati per la stima del PIL annuale dal lato della domanda nel rispetto della normativa comunitaria 
E! previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 


Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2008-2010; peril 2012 dati sono riferiti al 2009-2011; peril 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012; 

Principali caratteri statistici rilevati: investimenti fissi e stock di capitale 
Acquisizione di: Dati agprepati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 


Area: Conti emnorsici e finan qiori- Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti naqonali per settore economsico 
Stastiche derivare 0 rielaborazioni - IST-00716 Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita 


Informazioni strutturali 


‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 

Obiettivo: Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato dell'offerta nel rispetto della normativa comunitaria. 
E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 


Denominazione: Acquisizione ed elaborazione dei bilanci civilistici 

Codice PSN: IST-01021 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti 21 2009 definitivi 2010 provvisori, per il 20121 dati sono riferiti al 2010 definitivi 2011 
provvisori; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011 definitivi 2012 provuisodn; 

Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, attività economica, variabili del conto economico 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 


Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sai) 

Codice PSN: IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2008; per il 20121 dati sono nfenti al 2009, per il 20131 dati sono rifenti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: Conto economico delle imprese 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: iniprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndatezni di controllo, di qualità e di copertnra, 


Area: Conti emnomsiz e finan gori - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti naqunali per settore economico 
Statistiche da fonti anmumisiratie organizzare - PAB-00035 Tavola economica intersettoriale per la provincia di Bolzano 
Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 

Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche macrosconomiche atte a verificare le politiche di intervento nd diversi settori economia nilevanti per 
l'economia locale, nonché la nlevanza degl scambi con l'estero e con il resto dItala e l'equilibrio con le dinamiche fiscali a canco dei sogpetti economia. 
E! previsto l'obbli so di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 
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Area: Conti enonsici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nagionali per settore economico 
Statistiche da fonti anmmmnistrative organizzate - PAR -00035 Tavola economica intersettoriale per la provincia di Bolzano 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
‘Titolare: Istituto nazionale d statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 2012 dati sono nfenti al 2010, per il 20131 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Conto economico e stato patrimoniale delle imprese 
Acquisizione di: Microdai; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese//istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per fe costitazione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informatici statistici Archivio SCI 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Archivio longitudinale 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Rilevazione sulle picoole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011; 
Principali caratteri statistici rilevati: Bilanci delle imprese 
Acquisizione di: Microdai; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per d@ costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statisticit Ardivi bne#udinale 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per fe particolari 
caratteristiche del trattamento statistico! Archivio statistico 
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2.132 Area: Coni ecomonia e fnanziari - Settore: Conti econonisi e finanziari - Argomento: Conti nagzonali per 
sellore istituzionale 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-005580 Conti economici delle società nai e non finanziarie Sde 
IST-00581 Conti economici delle forniglie e delle Istituzioni sociali private Sde 
IST-0 Conto economico del Resto del mondo Sde 
—..*- n n... {Ya "» 


Totale lavori: 4 


Area: Conti eononici e fino zigri - Settore: Conti econorzici e finanziari- Argomento: Conti nazionali fer settore stttuzionale 
Stastiche derivate o refaborazioni- IST-00580 Conti economici delle società finanziarie e non finanziarie 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 

Obiettivo: Descrivere in maniera sistematica e integrata le operazioni correnti dei diversi operatori nei momenti essenziali del processo economica: 
produzione, formazione, distribuzione, redistribuzione e utilizzazione del reddito e accumulazione non finanziaria 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 14 
Denominazione: Retibuzioni degl operai e impiegati del settore privato non agricolo da DIM 


Codice PSN: IPS-00013 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono riferiti a1 2007-2010; peri 2012 dati sono riferiti a1 2003-2011; peri1 2013 i dati sono rifenti al 
2009-2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: numero di occupati, retribuzioni 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 


Area: Conti canonici e finmziori - Settore: Conti econorzici e finanziari- Argomento: Conti nazionali fer settore stituzionale 
Skastiche derivare 0 rielaborazioni - IST-00581 Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 

Obiettivo: Descrivere in maniera sistematica e integrata le operazioni correnti dei diversi operatori nei momenti essenziali del processo economica: 
produzione, formazione, distribuzione, redistribuzione e utilizzazione del reddito e accumulazione non finanziaria 

E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarà: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 


Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagni dirette e fonti amministrative 

Codice PSN: IST-01635 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nifenti al 2007-2009 peri 20121 dati sono riferiti al 2008-2010; per:1 20131 dati sono nfenti al 
2009-2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, numero di unità locali per attività economica, numero di addetti per attività economica 
Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 

Denominazione: Rilevazione delle cooperative sociali 

Codice PSN: IST-01375 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti a1 2007; peril 2013 dati sono riferiti al 2009, 

Principali caratteri statistici rilevati: numero imprese per attività economica e relativi addetti e variabili economiche 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 
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Area: Conti emnoniici e finzioni - Settore: Conti econorsici e finanziari- Argomento: Conti nazionali ter settore stttuzionale 
Shastiche derivare 0 rielaborazioni - IST-00581 Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private 

Denominazione: Rilevazione delle Fondazioni 
Codice PSN: IST-01377 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti 21 2007; per il 20131 dati sono nfenti al 2009, 
Principali caratteri statistici rilevati: numero istituzioni e relativi addetti e variabili economiche 
Acquisizione di: Microdati; 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 6 
Denominazione: Rilevazione delle organizzazioni & volontariato 
Codice PSN: IST-00916 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 20111 dati sono rifenti 21 2007; per il 20131 dati sono nfenti al 2009, 
Principali caratteri statistici rilevati: numero istituzioni, relativi addetti e variabili economiche per attività economica 
Acquisizione di: Iicrodati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 7 
Denominazione: Rilevazione sulle picoole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2007-2010; per il 20121 dati sono rifeniti al 2008-2011; per:1 20131 dati sono nfenti al 
2009-2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: numero imprese per forma giuridica e relativi addetti e variabili economiche 
Acquisizione di: Microdai; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 8 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2007-2010; peri 2012 dati sono riferiti al 2009-2011; peri1 20131 dati sono riferiti al 
2010-2012; 
Principali caratteri statistici rilevati: numero imprese per forma giuridica e relativi addetti e variabili economiche 
Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento, 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 12 
Denominazione: Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da DIM 
Codice PSN: IP5-00013 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono rifenti al 2007-2010; per i 20121 dati sono riferiti al 2008-2011; per:1 2013 1 dati sono rifenti al 
2009-2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: numero di occupati, retribuzioni e oneri sociali 
Acquisizione di: Dati agoregati; Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: inprese/istituzioni,; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 16 
Denominazione: Rilevazione censuaria su unità istituzionali del settore non profit (2°Censimento delle istituzioni non profit) 
Codice PSN: IST-02113 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 dati sono riferiti al 2011; 
Principali caratteri statistici rilevati: numero istituzioni, addetti e variabili economiche delle istituzioni non profit 
Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Area: Conti canonici e finmziori- Settore: Conti econorzici e finanziari- Argomento: Conti nazionali per settore stttuzionale 
Stashiche derivate o relaborazioni- IS'T-00681 Conto economico del Resto del mondo 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 

Obiettivo: Descrivere in maniera sistematica e integrata le operazioni correnti dei diversi operatori nei momenti essenziali del processo economica. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziarò: No 

E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 


Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industiia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-00806 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
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Area: Conti emnoniici e finzioni - Settore: Conti econorsici e finanziari- Argomento: Conti nazionali fer settore stttuzionale 
Stastiche derivate o r&elaborazioni- IST-00681 Conto economico del Resto del mondo 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010; per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: attività produttiva ragione sociale 
Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermne del trattamento, 


Area: Conti canonici e finmzigri- Settore: Conti econorzici e finanziari- Argomento: Conti nazionali per settore &tituzionale 
Sidi progetta - IST-00633 Conti patrimoniali e di accumulazione 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 

Obiettivo: Descrivere in maniera sistematica e integrata le operazioni in conto capitale dei diversi operatori nei momenti essenziali del processo 
economico: flussi di accumulazione non finanziaria e finanziana, altre variazioni delle attività e delle passività, stock delle attività e delle passività. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa ormpanizzata £ 


Denominazione archivio: Archivio bilana 

‘Titolare: Istat 

Unità di archivio: società di capitali 

Periodo di riferimento dei dati: peri1 2011 i dati sono rifenti 21 2009; per il 20121 dati sono riferiti al 2010, peril 20131 dati sono rifenti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: voci di bilando 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
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2.133 Area: Corni economia e fnanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Cont: ed agerepali 
lerritoriali 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


-- dillo PAB-00028  Iconti delle amministrazioni pubbliche in provincia di Bolzano 


Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti econorici e finanziari - Argomento: Conti ed geresati territoriali 
Stactiche derivare 0 rielaborazioni - PAB-00028 I conti delle amministrazioni pubbliche in provincia di Bolzano 


Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

Responsabile del trattamento: Direttore Astat 

Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche macrosconomiche atte a verificare le politiche economiche e finamziane, la loro efficacia, la ispondenza 
alle esigenze della collettività 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 


Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan I 

Denominazione: Bilanci consuntivi delle Amministrazioni pubbliche del ternitono della provinaa di Bolzano 

Titolare: Amministrazioni pubbliche del teriitorio della provincia di Bolzano 

Tipologia: Indagine diretta Totale//Campionaria; 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dali sono riferiti al 2009; per il 20121 dali sono niferiti al 2010, per il 2013 dati sono riferiti al 2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Entrate, spese 

Acquisizione di: Microdai; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: impreseyistituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 
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2.134 Area: Coni economia e fnanziari - Settore: Conti economi e finanziari - Argomento: /\fesure dell 
occupazione e redditi da lavoro 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


Totale lavori: 1 


Area: Conti eamorsiti e fin giari - Settore: Conti economic e finanziari - Argomento: Misure dell'acopazione e redditi da loro 
Stadio progertiale - TPS-00059 Trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati: aziende, lavoratori e flussi finanziari. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Analisi, limitatamente alle aziende con almeno 50 dipendenti, della propensione dei lavori verso la previdenza complementare 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio Inps 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 

Unità di archivio: EMens 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nfenti al 2010; 

Principali caratteri statistici rilevati: Qualifica, settore di attività economica, sesso, età, teriitorio. 
Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento; 
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2.135 Area: Cont economia e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti satellite 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/0 giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


IST-01999 Conti dei flussi di materia Sda 


Totale lavori: 1 


Area: Conti economi e fnanziori- Settore: Conti econonsici e finanziari - Argomento: Conti sand 
Stastiche derivate 0 rielaborazioni - IST-01999 Conti dei flussi di materia 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico saentifico 

Obiettivo: Predisporre, in un'ottica di contabilità satellite, conti e indicatori aggregati dei flussi di matera a livello di intero sistema economico, "T'ra gli 
indicatori figura il Consumo Materiale Intemo, adottato dalla UE quale indicstore di sostenibilità 

E' previsto l'obbligo di risposta perisoggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari: No 

E! prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 


Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilzzo di indagini dirette e fonti amministrative 

Codice PSN: IST-01685 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 dali sono niferti a1 2008; per il 20121 dali sono nfesiti al 2009, per il 20131 dati sono nifenti al 2010-2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: ragione sociale, codice fiscale, numero di addetti 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 8 


Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Frodeomi 

Codice PSN: IST-00070 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: per i1 2011 i dati sone rifenti a1 2008; per il 20121 dali sone nfenti al 2009, per il 20131 dati sone rifenti al 2010-2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: quantità prodotte 

Acquisizione di: Dati agoregati; Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
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2.136 Area: Cont economia e finanziari - Settore: Conti econonnici e finanziari - Argomento: Studi, metodaloge, 
decniche e sistemi tnformalivi 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


PIOnA RA AINrninia PAT-00028. Modello di microsimulazione fiscale Stu 


Trento 


Area: Conti economici e fnanziari- Settore: Conti eonomic e finamziari- Argomento: Studi seetodoliote, Ahraniche e sistenzi fnfhrimatti 
Sidia progettale - TST-00617 Progettazione e sviluppo del sistema informativo di contabilità nazionale 
Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 
Obiettivo: Razionalizzazione e sistematizzazione delle procedure di calcolo dei conti nazionali 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn I 
Denominazione: Rilevazione sulle picoole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pri) 
Codice PSN: IST-00954 
‘Titolare: Istituto nazionale d statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 2012 dati sono nfenti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: Variabili del conto economico 
Acquisizione di: Microdai; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 dati sono riferiti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: Conto economico delle imrpese 
Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Aggiomamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infommazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2009; per il 2012 dati sono nfenti al 2010, 
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, attività economica, fatturato, occupati 
Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
Area: Conti econovsici e finanziari - Settore: Conti emnonsis e finanziari - Argomento: Stadi ruetodolgse, drcniche e sistensi informarti 
Stadio progettate - PAT-00028 Modello di microsimulazione fiscale 
Informazioni strutturali 


Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Dingente del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 
Obiettivo: Definizione di un modello per la stima deoli effetti delle politiche economiche e fiscali se di welfare sulla distribuzione dei redditi delle famiglie 
trentine. 
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Dichiarazioni fiscali 
Titolare: Ministero economia e finanze 
Unità di archivio: dichiarazioni Unico, 730 e 770 
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Area: Conti econoriici e finanziari - Settore: Conti eonontidi e finanziari - Argomento: Studi suetodoliote, Aaniche e sistenti fnfhrivatti 
Studio progettuale - PAT-00028 Modello di microsimulazione fiscale 
Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2008; 
Principali caratteri statistici rilevati: redditi e imposte 
Acquisizione di: Microdati; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermne del trattamento, 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Condizioni di vita delle famiglie trentine 

Codice PSN: PAT-00007 

Titolare: Provincia autonoma di Trento 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2009; 

Principali caratteri statistici rilevati: redditi 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi altermine del trattamento, 
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2.137 Area: Metodologie e strumenti peneralizzati - Settore: Metodlonse e strumenti generalizzati - Argomento: 
Ponti Amministrative 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


‘nistrative Stu 


Totale lavori: 2 


Area: Mesdolaste e strenmenti ceneralizzati - Settore: Mesdolagie è strumenti seneraliszati- Arsomento: Fonti Apsminiciratie 
Studio progettuale - IST-02421 Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 

Obiettivo: Predisposizione degli strumenti teenici e metodologica perla gestione delle acquisizioni di archivi amministrativi messi a disposizione dai 
rispettivi enti titolan e la gestione delle attività finalizzate all'utilizzo statistico dei dati registrati nelle fonti amministrative. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa orpanizzata I 


Denominazione archivio: Archivio da modelli 770 

Titolare: Agenzia delle Entrate 

Unità di archivio: Imprese, lavoratori 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2009-2011; peril 2013 dati sono tiferiti al 
2010-2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del sostituto d'imposta, dati fiscali del lavoratore (redditi erogati dal sostituto d'imposta, ecc.), figli 
disabili a canco, codici di cessazione dal servizio 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese fistituzioni, indvidui /famighe, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili; Si 

I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per ndaern: di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Trattareento e nali della completezza e della comenga dei dati verifiche qualitative e quantitative della qerenza delle deffnizioni e delle dasseazioni wtilizzate 
alle nomendarire statistiche. 

Fonte amministrativa organizzata 2 

Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore 

Titolare: Agenzia delle Entrate 

Unità di archivio: Imprese 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2008, 2009; peril 20121 dati sono riferiti al 2009, 2010; peril 2013 i dati sono rifenti al 
2010, 2011; 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati del quadro contabile (quadro F), dati del quadro contabile relativo ai professionisti (quadro (3), dati sul 
personale addetto all'attività (quadro A), caratteristiche strutturali dell'impresa (quadi B e 0) 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imiprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per #ndaerni di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Per analisi e validazione statistica dei dati indwiduali 

Fonte amministrativa orpanizzata 3 

Denominazione archivio: Archivio dei bilanci delle società di capitale depositati presso le Camere di Commercio (Unioncamere 

Titolare: Uniocamere Acquistato dall'Istat da Società privata, tramite gara (attualmente Soc. CRI) 

Unità di archivio: Società di capitale 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 dati sono riferiti al 2007-2010; peri 2012 dati sono riferiti al 2008-2011; peri1 20131 dati sono riferiti al 
2009-2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati di bilinao 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per #ndatezni di controllo, di qualità e di copertnra; per 
la costituzione di archivi delle wnità statistiche e di sistemi informativi statistici: Per malist e validazione stattottca dei dati individuali, Per da costitazione di 
Data Base statistici derivati dall'interazione con piu" fonti anminiirative 0 statistiche 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Mesdologte e sirwmmenti ceneralizzati - Settore: Merdologie è strumenti seneraliczati- Argomento: Fonti Amministrativa 
Stadio progettuale - IST -02421 Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn i 


Denominazione: Aggiomamento dell'archivio Asis-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infommazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2006-2009; per il 2012 dati sono rifeniti 31 2007-2010; per:1 20131 dati sono nifenti al 
2008-2011, 
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato 
Acquisizione di: Microdai; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè neces sati peri propri trattamenti statistici: per ndateini di controllo, di qualità e di copertura: per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Per alici e validazione stattottar dii dati iidivicuali. Per da costituzione di 
Data Base statistici derivati dall'intierazione con più fonti amministrative 

Area: Mesmdologie e strementi seneralizzati - Settore: Merndologie e simmenti seneralizzati- Argomento: Ponti Arensinisiratee 

Studio prosettale - IST-02419 Metodologie e studi per l'utilizzo a fini statistici di fonti amministrative 


Informazioni strutturali 


Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Armministrazione 

Obiettivo: Definire e sviluppare metodologie adhoc per l'analisi e la validazione statistica di variabili registrate in font informative di natura 
amministrativa per favorire un utilizzo ottimale di tali informazioni a fini statistici. Applicare tali metodologie alla validazione di archivi amministrativi 
acquisite dall'Istat: con lo scopo di rendere disponibili per la generalità delle stratture organizzative dell'Istat interessate i dati in essi registrati. Supportare le 
iniziative necessarie a garantire una efficace sinergia con gli altii paesi membil dell'Unione Europea finalizzata a sviluppare criteri e metodologie comuni nel 
trattamento delle fonti amministrative finalizzato al loro utilizzo a fini statistici. Trasferire le esperienze maturate dall'Istat nel trattamento e utilizzo 
statistico di fonti amministrative, perfezionate nel contesto più ampio definito dall'Eurostat, alla realtà nazionale attraverso iniziative di diffusione delle 
regole di validazione statistica fra gli enti del Sistan. 


Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 


Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 

Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sa) 

Codice PSN: IST-01201 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono nifenti al 2007-2009 peri 20121 dati sono riferiti al 2008-2010; per:1 20131 dai sono nfenti al 
2009-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati di bilanao 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Date bas di dati avensiniettativi individuali validati per fini statistici che hanno caratteristiche specifiche in base alle diverse mietodolizie sperimentate. connesse alla 
caratteristiche delle finti che devono poter essere usilinziati per successive afpilicazioni, di studio 0 per promssi statistici di altri settori dell'Istat 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 

Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 

Codice PSN: IST-00954 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 2011 i dati sono riferiti al 2007-2009 per il 2012 dati sono riferiti al 2008-2010; peril 2013 dati sono riferiti al 
2009-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: Dati di bilinao (fatturato, costi di personale, ecc) 

Acquisizione di: Iicrodati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti; Si 

I dati personali oggetto dellavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulterion trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici; per indaeini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Data bas di dati ammenistratvi individuali validati per fini statistici che hanno caratteristiche specifiche in base alle diverse metodologie sperimentate connesse alla 
caraiteretiche delle finti che devono poter essere wsiliaziati per successive afplicazioni, di stadio 0 per prowssi statistici di altri settori dell'Istat 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 

Denominazione: Aggiomamento dell'archivio Asia-Industia e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di infomnazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 

Codice PSN: IST-008206 

‘Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2007-2009 peril 20121 dati sono riferiti al 2008-2010; peril 2013 i dati sono nifenti al 
2009-2011, 

Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato 
Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese /istituzioni; 


— 798 —É& 


2-8-2011 Supplemento ordinario n. 181 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 178 


Programma statistico nazionale 2011 - 2013 


Area: Mesdologte e strumenti seneralizzati - Settore: Merdologie è strumenti peneraliczati- Argomento: Fonti Amministrative 
Studio progettuale - IST-02419 Metodologie e studi per l'utilizzo a fini statistici di fonti amministrative 


Trai dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare, 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Date base di dati avencinbirativi individuali validati per fini statistici. che hanno caratteristiche specifiche in base alle diverse mietododizie sfertmentate. connesse alla 
carafteristiche delle finti che devono poter essere vislizzati per successive afplicazioni, di studio 0 per promessi statistici di altri settori dell'Istat 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 

Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 

Codice PSN:IST-02110 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2008-2010; per il 2012 dati sono riferiti al 2009-2011; peril 2013 dati sono riferiti al 
2010-2012, 

Principali caratteri statistici rilevati: imprese. dati del quadro contabile, dati relativi si professionisti, dati sul personale addetto all'attività, caratteristiche 
strutturali dell'impresa società quotate in borsa: dati di bilancio; sostituto d'imposta lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati: dati anagrafici del 
sostituto, dati fiscali del lavoratore 

Acquisizione di: Microdai; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui famiglie, 

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari peri propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Date base di dali avensinictrativi individuali validati per fini statistici che hanno caratteristiche specifiche in bare alle diverse mietodolazie stertmentate. connesse alla 
caratteristiche delle finti che devono poter essere usiliomati per cuiorescive atplicazioni, di studio 0 per promssi statistici di altri settori dell'Istat 
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2.138 Area: Metodologie e strumenti peneralizzati - Settore: Metodologie e strumenti peneralimmati - Argomento: 
Modelli 


Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 


| Lista dei lavori 
‘Comune di Milano = MII-0003]1 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano. Stu | 


Totale lavori: 1' 


Area: Mesdologie e strumenti generalizzati - Settore: Metrdologie e siramenti generalizzati - Argomento: Modelli 
Stadio progetti - MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano. 


Informazioni strutturali 


Titolare: Comune di Milano 

Responsabile del trattamento: Diretore del Settore Sistemi Integrati per i Seruzi e Statistica 

Obiettivo: Estrapolazione di scenari demografia con dettaglio terutoriale sub- comunale e quantificazione del contibuto in temmini di popolazione 
connesso allo sviluppo di nuovi insediamenti abitatvi sul territorio utbano. 


Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 


Fonte amministrativa omganizizata 1 


Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione residente 

Titolare: Settore Servizio al Cittadino del Comune di Milano. 

Unità di archivio: Record anagiafico. 

Periodo di riferimento dei dati: peril 20111 dati sono rifenti al 2010, per il 2012 i dati sono aferti al 2011; per il 20131 dati sono rifenti al 2012, 
Principali caratteri statistici rilevati: Età, sesso, nazionalità, rapporti di parentela e residenza. 

Acquisizione di: Microdati; 

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui /famiglie, 

‘Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 

I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in fomna personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 

I dati identificativi diretti: sono cancellati altermine del trattamento; 
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